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hand book which ought to be welcome to both amateur ° 


builders and professional engineers......The chief utility 
of the book is its informative character. Much that is to. 
be found in it connot be found in any other book we are. 
aware of. Altogether an excellent manual of Building con- 
struction of high practical utility 

The Hindustan Reiew, Patna:—An excellent trea- 
tise on the practical aspects of planning and constructing 
domestic buildings..-...This Meritorious work should prove, 
helpful specially to middle classes. By its publication . 
the author has rendered a useful service (0 the country ग 

The Indian Rly. Niagazine, NMadras:—A very use- 
ful publication. The author has done a real service, He; 
is not 6 theorist but 8 practical house builder.....He makes 
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no fetish of Western ideas, but knows well what is requi- 
red for his poor countrymen. 


The Hindustan:.Times, Delhi:—An excellent work 
on the practical aspects of planning and constructing 
domestic buildings suited to Indian ‘conditions. We are 
Sure that the work would be of great educational value 
रा only to engineers, and contractors, but to the reading 
public in general. 

The New: India, Adyar, Madras:-Mr.Deshpande has 
handled the whole subject in & homely manner and with 
an eye ६० 8 Jiarmonious blending of the ancient and modern 
methods of building construction...... His work is quite 
original...... he is the first engineer who has succeeded in 
dealing, in ४ non technical manner, with the problems of 
building construction. 


Mysore Engineers’ Association Bulletin:—The 
book will be found useful for laymen -and school snd 
college students as it contains & fund of information of 
general interest in constructing comfortoble dwellings. 
Practising Engineers, t00, oan take many hints and tips 
from the author......The designs contained are numerous 
&nd varied. On the whole the author deserves thanks 
for his very useful publication. ॒ 


Local self-Govt. Quarterly journal, .Bombay:— 
Mr. 9, 8. Naik, L.C, F; 3. 80. ( Edin) Engineer; writes:—A. 


9808. A very able and useful book......an excellent guide 
with elevations, costs and useful notes eto. if leaves 
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उस परमपिता परमात्मानें संसार में: स्थिरता उत्पन्न करनेके हेतु प्राणिमात्र 
आत्मरक्षा और सुखप्राप्तिके भाव कूट-कूट कर भर दिये हैं । संसार के समस्त जीव, 
नाहे वे जलचर या नभचर अथवा व्योमचर हों, सवके सब अपने जीवनकी 
अन्तिम घडी तक इन भावोंके भक्त वने रहते तथा उनके प्राप्तिकी . निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हूं । 


तात्विक दिसे विचार करने पर प्राणिमात्रको जिस प्रकार अपनी आत्मरक्षा ओर 
सुखप्राप्तिके लियि भोजन और वन्रकी नितान्त आवश्यकता प्रमाणित होती हे उसी 
प्रकार उसे अपने लिये सब्वोङ्गीणरूपसे उपयुक्त निवासस्थानकी भी आवश्यकता बोध 
होती हे । यही कारण है कि, हम छमी-कीट-पतङ्गोंसे लेकर मनुष्योतक जिस तरह 
सब्वेसमानरूपस भोजन और प्रावरणकी खोजमें भटकते देखते हैं, उसी तरह उन्हे 
अपने लिये निवासस्थान वनाने, बनवाने अथवा प्राप्त करने के प्रयलमै निरन्तर 
तल्लीन हुए देखते हँ । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जीवमात्रकी आत्मरक्षा ओर. 
सुखको स्थिर रखनेवाळा एक महत्वपूरण साधन निवासस्थान भी हे। इसी लिये 
हम पक्षियों को घोंसले बनाते, चूहोको बिल खादते, मधुमक्षिकुओको छत्त बनाते 
चारी और दीमकको वमीरे तेव्यार करते, वन्य पशुओंको मादे बनाते तथा मनु- 
ध्योंको घर बनाते देखते हैं । 


ईश्वरकी रचनामें मनुष्य ये समस्त जीवधारियोंका राजा सिद्ध हुआ दे । अतः 
उसमें अन्य जीवोंकी अपेक्षा यह भाव विशेष रूपसे सम्मुद्ध हैं । यही कारण है कि 
हम अपने घरकी अवोध कन्यकाओं तथा शिक्षओं तकको मिठ्ठीके घरूले और 
प्रासाद बनाते देखते हैं । विशेषकर दीवारीके समय तो भारतके प्रत्येक घरमें इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखनेको मिलता है । 


यदि दृर्‌दष्टिसे देखा जाय तो हमारा मानवी समाज अपना निजी घर बनवानेमें 
खडा गौरव और पुरुषाथ समझता है। यद्यपि किसी का छोटा-मोटा ओर दृटा-फूटाही 


(६) 


घर क्यों न हो तथापि वह बेघरंवाले श्रीसम्पन्न मचुष्यसे कहीँ अधिक मान सम्पन्न 
और विश्‍्वसनाय समझा जाता है । फिर चाहे. उसके घरमें मूजी भांग भी क्यों न 
मिले । वह बेघरवाले करोडपातिसे कहाँ अच्छा है। 


उक्त विवेचनमें सव्ये साधारण मानवसमाजके हितकी दृश्सि मनुष्यमात्रका निजी 
निवासस्थान होना कितना आवश्यक हे यह भली भांति सिद्ध हो जाता तथा साथही! 
साथ यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्यके हृदयमे निवास करनेवाली आत्मरक्षा 
तथा. सुखप्रासिके भावही इस नश्वर जगतमें मनुष्यकी नश्वरं देइको सुखपूरवेक रहनेके 
निमित्त उसे निजी निवासस्थान बनानेको बाध्य करते हैं । उन्ह भावोंकी विस्तार-: 
परम्पराके साथ जिस कार्य-परम्पराका उदय होता है उसीको सवैसाधारण भाषामें 
* बास्तुशात्न ? ( Science of Building construction ) कहते हँ ॥ 
यह स्थापत्यशात्र'( ४7९९77 ) का एक उपाङ्ग है । 


स्थापत्य-शा्जकी उपयुक्तताके सम्बन्धमें विचार करनेपर यह भली भांति सिद्ध 
हो जाता है कि यहं कला काष्ट पाषाणादि पदार्थोके नेसंगिकरूपमें इच्छानुकूल परि 
वर्तन करती हुई उनमें सौन्दयै उत्पन्न करती तथा उनकी उपयोगिता वढाती है। 
प्रकृतिनिर्म्मित जड पदार्थोमें इसके द्वारा विभिन्न भावोंकी उत्पत्ति होती रहती है । 
इसके द्वारा देशका सिमान इतिहास प्रकट' होता, वहांके निवासियोंके गुणधम, 
*स्वभाव आचार, विचार और व्यवहारोंका पता चलता है । ' ॒ | 

भारतवर्षमें यह शास्र नवीन नहीं अपि तु सबसे प्राचीन है । प्रथम यह हमारे 
यहां मौखिक रूपमे रहा । पश्चात्‌ समय. पाकर उसका समावेश वेदसून्न परन्थोमे 
स्म्रतियोमें तथा पुराणॉमें हो गया । 


आज भी मत्स्यपुराण, ` भगुसंहिता, मयमत, मानसार, नमजित, 
वास्तुविद्या -इस्यादिंः सैंकडो अत्युत्तम प्राचीन ग्रंथ महाकराल कालके सुंहसे 
वच रहे देखेनमें आते हैं । कालावधिके पश्चात्‌ ज्यों ज्यों इस शाख्रका विस्तार होना 
आरम्भ हुआ त्यो त्यों उसे ग्रेथोंके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र रूप दिया गया जो 
स्थापत्य वेदके नामसे उपवेदेक्री एक शाखा कहा गया है। इसीके पश्चात्‌ इस 
झार सम्बन्धी १४ साहिताएँ बनीं । ,वेदादिकोंमें जो विश्वकमीका. नाम आता है 
तथां रामायण महाभारतमें मयाइरका उलेख होता दै वे तत्कालीन स्थापत्य. शालके 
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पूणज्ञाते एवम्‌ सूत्रधार थे । विश्वक्रमोके अनुयायी धार्मिक वात्तु-विज्ञानको-तथा 
मयाझ्रके अनुयायी व्यावहारिक. वास्तुको प्रवतेक थे .। 


हमारे यहाँ आज ऐसे ग्रन्थॉकी खोज करना तथा उनका पुनरुद्दार करना अत्यन्त 
आवस्यक. काये है । किन्तु कितने दुःखकी वात है कि, आज हमारा समाज उस 
ओरसे मुँह फेरे हुए है । यदि कोई एका-दुका इन शास्त्रीय विषयोंके अन्वेषणकी 
ओर झुकता भी'हे तो उसे समाजकी कोई सहायता . नहीं मिलती । पाश्चात्य देशीभं 
ऐसे लेखकों तथा प्रकाशकॉको वहाँका :समाज तन-मन-धनसे सहायता पहुँचानेमे 
तत्पर रहता है । किन्तु यहाँ यदि किसीने वैसा प्रयत्न किया भी तो सिवाय 


आर्थिक ओर सामुदायिक हानिके उसे कोई. लाभ नहीं होता । यही कारण है कि 
ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण शास्रॉका हमारे यहाँ कोई अन्वेषण और विकास नहीं होने पाता। 


वड़े हषेकी वात हे कि, इधर कुछ दिनोंसे देशके कतिपय विद्वान्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्षकी ओर झुक्ने हँ । स्थापत्यशास्नके सम्बन्धमें हिन्दीमं आज ' यह. पहिलाही इस 
स्वरूपमें उद्योग हुआ है । यह भी मेरी स्त्रीय कल्पनाके कारण नहीं अपितु इसका सारा 
श्रेय' है मेरे परम मित्र श्रीयुत रघुनाथ श्रीपाद देशपाण्डेजीको । आपने 
इसी नामकी एक पुस्तक सब्बेसाधारण समाजके उपयोगकी दृश्सि मराठीमें लिखी हे । 
जिसका यह हिन्दीमें भावानुवाद है । इसमें सन्देह नहीं कि, इसमें मेने आवश्यकता- 
नुसार योग्य परिवत्तेन किये दें.। किन्तु फिर. भी कुछ.. मतविरोध ऐसे रह गये हैं 
जिन्होमें उक्त लेखक महोदयके भावोंसे बन्धा हुआ होने कारण दल न कर सका । 
फिर भी जहाँ अत्यन्त आवश्यक मादस हुआ वहाँ मने समझेतेके रूपमें दोनोंही 
भावोंका सम्मेलनसा कर दिया है । अस्तु, 


इसमें सन्देह नहीं कि, क्या यह अनुवाद ओरःक्या मूल पुस्तक दोनोंही न तो 
ऐतिहासिक विवेचन करते हुए लिखी गयीं-हे और-न इसमें उन सारी वातोंका 
समावेश किया गया है, जिससे मनुष्य स्थापत्य शाखाकी साङ्गोपाङ्ग शिक्षा ग्रहण 
करे अथवा स्थपातिवग तथा उनके कम्मेचारीगणांको इस शाख्रके सम्बन्धमें कुछ 
ताइ नवीन जानकारी हो । तथापि साव्वेजनिक हितकी दृश्सि स्थापत्यशास्रके 
सम्बन्धमें जो कुछ भी जानना अनिवाये है तथा जिसके जान बिना मनुष्य अपना 
निवासस्थान सस्ता-छुलभ-सुन्दर और सुदृढ नहीं बना सकता उसीका समावेश 
प्रस्तुत पुस्तकमें किया गया है । वर्तमान व्यापार युगमें व्यवसायी ठगोंसे वचनेके 





(८) 


निमित्त निवासस्थान बनवानकी अभिलाषा रखनेत्राळे मनुष्यॉकी स्थापत्य शास्त्र 
सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञानका होना अत्यन्त आवश्यक है और यही इस पुस्तकका 


सूल उददेश है । $ 
_ यदि इस उपक्रमको समाजने अपनाया तो इसमें सन्देह नहीं कि, शीघ्री इस 


शास्रके सम्बन्धं सम्पूर्ण दृष्टियोंसे परिपू ऐसा एक घुन्दर विशाल अन्य किसी _ 


विद्वान द्वारा निम्मोण होकर भारतमाताके साहित्य कोशकी शोभा वढायेगा तथा 
अन्य विद्वान. उसका अनुसरण करते हुए देशके अन्य छसभ्राय शाज्नोंका पुनरुद्धार 
करनेको अग्रसर होंगे। | मद 

अन्तमें मैं अपने उन परम कृपाळ, लेहियोंकों जिन्होंने मुझे इस पुस्तकका अनु- 
बाद करेनेमें आशादीत सहायता प्रदान की है, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. । उन 
कुपासागर लेहियोमें ग्वालियरके एडमिनिस्ट्रेख ऑफिसर श्रीयुत डॉ. यरावन्त 
गोविन्द आपटे तथा मेरे भातृतुल्य लेही श्रीयुत विन्धेश्वरी प्रसादजी मिश्र 
पैलेस इजिनियरके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाय तोः 
इन्हींकी सहायतासे मेरा यह अनुवाद इतने शीघ्र मत्तेस्वरूपमें आ संको है इति । 


आपका विनयावन 


a 


` उवालियर, - त गोखले | 
eo | कृष्ण रमाकान्त गोखले ' नारदमुने ` . 


४ का 4 


| 
| 
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प्रकार, गुणधमै, परीक्षा इत्यादिकी जानकारी, 'चूता इसके 
प्रकार, चूनेका गिलावा, 'चूना पिसना, चक्कस, सिमेण्ट अथोत्‌ 
बज्रठेप-उसकी जानकारी, लकडी निव्वोचन, लकडीकी रक्षा 
( Preserving ) नाप इमारती कामके लिये उपयुक्त २६ 


लकडियोँ उनके गुणधर्म, उपयोग धातुसइह-ढलाऊ गढाऊ . 


लोहा तथा फौलाद प्रत्येकके प्रकार गुणधमे परीक्षा न ओर 

उपयोग लोहेकी पश्षियाँ चदे, चोकोर तथा गोल छड, ऐगठ, 

दी आशन, ग्र ( घरन ) इत्यादिकी लम्बाई मोटाई, वजन 
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जिस समय मनुष्य अपने रहनेके लिये अपना निजी भवन बन- 
वानेका संकल्प करता है, उस समय उसके सन्सुख प्रसुखतया दो 
बिकट समस्याएं उपस्थित हो जाती हें । जिनको सुलझाये बिना 
वह अपने इष्ट उद्देश्यको काये परिणत्‌ करनेमें कभी समथ नहीं हो 
सकता । वे समस्याएं ऐसी जटिल एवम्‌ बिकट होती हें कि, यदि 
आरम्भ ही से मनुष्य उनकी ओर ध्यान न दे तो आगे चलकर 
उसके कुत संकल्प में बडी-बडी बाधाएँ उपस्थित हो जाती हें। 
जिनके कारण उसे अपने किये पर अत्यन्त पइ्चात्ताप करना पडता 
तथा भयङ्कर हानिके साथ-साथ चित्तके आनन्द्से एवम्‌ मनोनीत 
आइामय कल्पनाओंसे सदाके लिये हाथ धोना पडता है। किन्तु 
यादि आरम्भमें ही मनुष्य उनकी ओर ध्यान रखता हुआ सवन 
निम्माणके मनोरथ की पूर्तिका विचार करे तो उसका वही काये 
अत्यन्त उत्तम, आनन्ददायी और आइामय रूपसे सम्पन्न होता है। 
' किसी भी काय्यंको करने का संकल्प करनेके पूव्वं मनुष्यको 
अपनी शक्ति-पारास्थिति एवम आवश्यकताका अन्दाज लगाना 
पडता है। यों तो इस आशामय जगतमें मनुष्यकी आवसझ्यकताएं 
कभी कम नहीं होतीं! तथापि जो आवश्यकताएं उसकी शक्ति 
एवम्‌ परिस्थितिकी अधिकार सीमामें आती हें वे अवश्य पर्ण 
होती हें ओर मनुष्यको उन्हीसे कुछ आशा करनी चाहिये तथा 
उन्हींको सन्सुख रखते हुए अपने जीवन सौख्यका मार्ग स्थिर 
करना चाहिये । £ ॒ 
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उदाइरणार्थ,--“अपने निवासके लिये भवन निम्मोण करना ०” 
इस आवश्यकताकी पूर्तिका संकल्प करनेके पूव्ये मनुष्यको 
अपनी आर्थिक परिस्थिति तथा अनिवार्य आवश्यकताएं इन दो 
बातोंका आरम्भसे ही अन्दाज कर लेना चाहिये । आधुनिक 
जगतमें पूजी ही मनुव्यमात्रकी प्रबल शक्ति है । अतः पाहिले 
उसका अन्दाज लगाते हुए उद्दिष्ट भवनके आकार-प्रकार-सोन्द्ये 
एवम्‌ आवश्यक सुख साधनोंका आयोजन और निव्वोचन करना 
चाहिये । यह नहीं कि, पूंजी है,-एक हजार रुपये और आयोजन 
किया इतना लम्बा-चौडा कि, उसमें पूंजीसे अधिक खचे बैठे। 
यदि सौभाग्यसे 'पूजी'का कोई प्रश्न सन्सुख उपस्थित न हो और 
पर्य्याप्त रुपले खचे करनेकी शुञ्जाइश हो, तो भी यह देखना आव- 
च्यक है कि, हमारा (०७००९ ) कार्यक्रम क्या है! हमें अपने 
निवास ग्रहमें किन-किन वातोंकी आवश्यकता है और उनके लिये 
हमें कितना अर्थ व्यय करना उचित एवम्‌ आवश्यक है?! यह नहीं 
कि पैसा खूब हुआ, इसलिये झोंकते चले उसे बेकद्गीके साथ 
अन्धाघुन्द ! इस प्रकारकी नीति धारण करना सी पूंजीका अप- 
व्यय करते हुए सूखेता मोल छेना है । 

इन्हीं दो समस्याऑको दृष्टिकोणमे रखते हुए भवननिम्माण- 
का संकल्प करेनेके पूवं उसमें कार्यरूपमें . लाई जानेवाली 
ओजनाओंकी ओर ध्यान रखकर तत-प्रीत्यथै होनेवाळे खचेका 
एक अन्दाजी ब्यौरा लगाना पडता है। जिसके लिये बडे अनुभवके 
पश्चात्‌ स्थपतिवर्गने कुछ साधारण नियमसे वना रखे हें । 
जो प्रत्येक मनुष्य समझ सकता और उनकी शरण लेकर अपने 
लिये उपयुक्त एवम्‌ अपनी शक्तीके भीतर निवास स्थान बनवाने- 
के लिये उसके खचेका अन्दाजी ब्यौरा बैठा सकता है । प्रस्तुत 
पुस्तकके प्रेमी पाठकोंके हिताथे हम. उन नियमोंको नीचे उद्धृत 
कर देते हे .. 

सुख्य सूचनाः:-7जिस भवनका सृजन करना हो, उसके चोकीकी . 
बाह्यगत्‌रूम्बाई-चौडाईका परस्परमें गुणाकार कर वर्गफुटमें 


८... HS, Sg 
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उसका क्षेत्रफल निकाल ले। पश्चात जिस श्रेणीका सवन बनाना 
हो उसके अनुसार उत्त क्षेत्रफलसे निम्नक्तिखित दरोंका गुणाकार 
कर दे । ऐसा करनेसे इष्ट खचेके व्योरेका अन्दाज निकल आता 
है! सम्भव है कि, इन द्रोंमें देश-काल एवम्‌ पात्रकों देखते हुए 
समयालुसार कुछ परिवतेन करना पडे तथापि स्थूल मानसे अन्दाज.. 
लगानेके लिये इन दरोंका अच्छा उपयोग होगा, इसमें सन्देह नही । ' 

१. पत्थर अथवा पक्के ईटोंकी चूने से जुडाई, वाहरसे सिमेण्ट 
की दरजें बनाना, भीतरसे चूने का गारा देना, तीन इश्ची चूनेके 
कांक्रीट पर शहावादी पलस्तर का फरर, काँच-चद्दर इत्यादि से 
बनने वाले खिडाकियों के कपाट, सागवानी तख्तबन्दी पर मंगरोली 
खपडॉका छप्पर, इत्यादि समस्त आवश्यक एवम उत्तम सवनके 
लिये उपयुक्त तथा साधारण नक्षीके काम सहित १० से १२ 
फुट ऊचे, जिसके चोका की ऊँचाई तीन फुट हो; काममें प्रायः 
५ रूपये प्रतिवग फुटके हिसाबसे खच बैठता हे । 

२. पत्थर अथवा पक्के ईटोंकी चूनेसे जुडाई, वाहर सिमेण्टकी 
दरजे, भीतर चूनेका गारा, तीन इञ्ची कांक्रीटपर शाहाबादी 
पलस्तरकी फशेबन्दी, पनालीदार चद्दरापर मंगरौळी खपडोंके 
छप्पर, बेठकखाने माकी खिडकियोंके कपाटोंमें काँच अथवा 
तावदान की नियुक्ते, अन्यान्य कपाट सादे अथवा ' शटर ? दार; 
९ फुट ऊँचे, जिसके चौकीकी ऊँचाई २ फुट हो, मजबूत किन्तु 
सोन्द्यकी दृष्टिसे गोण काममें, प्रायः ४॥ रु० प्रतिवर्ग फुटके हिसाब- 
से खच बैठता है। . 

पेटमें सागवानके लहे देकर चतुदिकूसे पत्थर अथवा पक्के 
ईंटोंकी मिट्टीके सहारे जुडाई, बाहरसे चूने अथवा सिमेण्ट की दरजें 
भीतर मिट्टीका गारा, कमरोंके अद्धेभागमें बाळू पर चूनेसे युक्त 
“शहाबादी पळस्तर। शेष अद्धमागमें वालुकामय फर्श, मंगरीली 
अथवा नलीदार कोवेलुऑके छप्पर, खिडाकयॉके कपाट सादे; 
८ फुट ऊँचे,-जिसके चौकीकी ऊंचाई १॥ फुट हो, काममें प्रायः 
३॥ रु० प्रतिवर्ग फुटके हिलांबसे खच बैठता है! | 


४ . हिंदी सुलभ वास्तुसास्र 
उपरोक्त तीन श्रेणी विशेष भवनोंके लिये बैठने वाळे खर्चका 
अन्दाजी व्यौरा केवळ एक सञ्चिलकी इमारतोंके लिये कूता गया 
है। किन्तु यदि उनकी जगह दो सञ्चिलके भवन बनाने हाँ तो उनके 
लिये होने वाले खर्चका अन्दाज प्रत्येक श्रेणी विशेषकी एक मज़िली' 
इमारतके उक्त अन्दाजी खर्चके ब्यीरेके हिसावमें दूसरे मञ्चिलके 
` लिये प्रति वर्ग फुटके पीछे चार आने कम कर निकाल लेना 
' चाहिये । उदाहरणार्थ,-मान लीजिये, हमें एक भवन बनानेमें दस 
हजार रुपये लगाने हें । तो हम प्रथम श्रेणीका भवन दो हजार वर्ग 
फुटके घेरेमे, दूसरे श्रेणीका सवन २२२५ वर्ग फुटके घेरेमें तथा 
तीसरे श्रेणीका भवन २६७० वर्ग फुटके घेरेमें बना सकेंगे । अथवा 
और भी सुलभ पद्धति समझनेके लिये मान लीजिये हमारे पास 
भवन निर्म्माणके लिये दस हजार रुपयेकी पूँजी है, तो हमें २००० 
- वर्ग फुटके घेरेकी एक साञ्जिली इमारत बनवानेके लिये इस' प्रकार 
खचे बेठेगाः-- 





१. प्रथम श्रेणी--२००० > ५ = १०,००० रुपये. 
द्वितीय श्रेणी--२००० > 8॥ = ९,००० ,, 
तृतीय श्रेणी--२००० > शे॥ = ७,५०० ,, 

यही यदि हमें इसी घेरेमें दो मञ्चिली इमारत बनवानी होतो 
उसमें श्रेणी विशेषके हिसाबसे निम्न लिखित लागत बैठेगीः-- 

२. प्रथम श्रेणी--२००० > ५ + २००० > 8॥ = १९,००० रुपये. 
द्वितीय श्रेणी--२००० > 8॥ + १००० १४ = १७,५०० ,, 
तृतीय श्रेणी--२००० > ३॥। + २००० » ३॥ = १४,१०० » 

कहीं-कहीं विशिष्ट आकारके इमारती' खण्डोंके हिसाबसे 

लागत निकालनेकी परिपाटी हे। इस परिपाटीसँ एक-एक इमारती 
' खण्ड दीवालकी भीतरी व्यवहारोपयोगी जगहके बराबर माना 
जाता है। यह जगह प्रायः ५० वर्ग फुटके बराबर मानी जाती है 


~ 


' और इसी हिसाबसे अथात्‌ ५० वर्ग फुटका एक खण्ड मान कर 
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तथा दीचालके लिये २५ से लेकर ३० प्रतिशत तककी जमीन और 
पकडी जाती और प्रत्येक खण्डका लागत दाम कूता जाता है। 
याने इस हिसाबसे प्रायः ६४ वर्ग फुटका एक इमारती खण्ड 
नि्घारित कर उसके हिसावसे सारे भवनकी लागतका अन्दाज 
निकालते हैं । इस अणालीले प्रथम ओणीके भवनको प्रत्येक 
खण्डके पीछे ३२० रु., द्वितीय श्रेणीके भवनको प्र. ख. पीछे 
२८० रू. तथा तृतीय अ्रेणीके भवनको प्र. ख. पीछे २४० रु. 
लागत दाम बैठता है । 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं भवन का लागत दाम घन फुटोके 
हिसाबसे निकालनेकी सी परिपाटी है। इस पद्धतिमें जमीन पर 
बना हुआ भवनका सम्पूणे साग एक सन्दूकनुमा समझ कर 
उसकी घनफुटोंमें नाप ली जाती है। उसमें “ सहन ' इत्यादि भाग 
भी गणनामें आ जाते तथा ऊँचाई जसीनसे लेकर दीवालकी ऊपरी 
मिलान तक पकड़कर उसमें छतकी आधी ऊंचाई जोड दी जाती 
है। यदि छत पक्का एवम्‌ चूनेका हुआ तो गचके कठघरे की पूरी 
ऊँचाई पकडी जाती है । लम्वाई-चौडाई की गणनाके लिये चबूतरे 
की नाप ली जाती है और सबको मिलाकर सम्पूर्ण भवनका घन 
फल निकाल लिया जाता है । इस हिसाबसेः-- 

प्रथम श्रेणीके भवनको--५ आने 

द्वितीयश्रेणी „ ५, ६॥ आने 

तृतीयश्रेणी , » ०४0 आनेके करीब 

प्रति घन फुटके हिसाबसे लागत बैठती है । 

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रथम और द्वितीय 
अ्णीके भवनोंमें इस निर्धारण प्रणालीके हिसाबसे प्रायः एकही 
लागत पड़ती है । इसका कारण यह है कि, भवनको प्रत्येक श्रेणीके 
अनुसार उसकी ऊँचाई तथा उसके कारण निकलने वाले घनफल 
की वजहसे प्रायः उसकी लागतके प्रमाणमें ही कमी-बेशी होती. 
बहती है । अस्तु । 
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सवन निर्माणका अन्दाजी खर्च कूतनेके पहिले सबसे प्रथम 
एक बात और ध्यानमें रखनी पड़ती हे । वह यह है कि, भवनमें 
जितनेही बड़े-बड़े कमरे निकाले जॉय उतनाही लागतकी इष्ठिसे 
कम खच बैठता है । धर्मशाला, पथिकाश्रम अथवा किराया उगा- 
हनेकी इष्टिसे बनाये जानेवाले बड़े-बडे भवनोंमें,-जिनमें छोटे- 
छोटे स्वतन्त्र कमरे बनाये जाते हें आथिक खच बैठता हे । इसका 
कारण यह है कि; भवनमें जितनेही अधिक कमरे बनाये जायंगे, 
उतनीही दीवाळें बढ़ेगी, उनके लिये अतिरिक्त साधन-सामम्री खर्च 
होगी; कपाट, दरवाजे, खिडाकियां बढेंगी तथा उससे रूपयांका 
व्यय आधिक होगा । 


२--किफायत 


nn 





यों तो भवन निम्माण कार्यमँ अधिक पूंजी लगाही करती है 
किन्तु साथही साथ उस राख्रसे अनभिज्ञ होनेके कारण यथेष्ट रूपसे 
धनका अपव्ययभी हो जाया करता हे! यह तो मानी हुई बात है 
किं, जो शौकीन अपने रहनेके लिये भवन निम्माण करचानेका 
संकल्प करता है, वह अपनी झाक्तेभर उसके निमित्त पर्य्याप्त प्रमाण 
में पूंजी इकही कर रखता है । किन्तु इस शास्त्रसे नितान्त अन- 
भिज्ञ होनेके कारण जो कार्य उसकी उस संग्रहित पूंजीमें होना 
चाईये वह नहीं होने पाता और व्यर्थमें उसकी पूंजीका एक बडा 
हिस्सा अपव्यय होकर निकल जाता है। यह कार्य एक ऐसा 
कार्य है, जो बात-बातमें पैसा मांगता है । जहां इस तरह अन- 
वरत पैसेकी आवश्यकता आ पडती है, वहाँ उसके निकलनेके भी 
कई मार्ग खुल जाते हैं। स्वतःशास्त्रसे अनभिज्ञ होनेके कारण भवने- 
च्छुक मनुष्यको-दूसरोंका अवलम्ब लेना पडता है । जो मकान 
मालिककी अनभिज्ञतासे लाभ उठाकर यथेष्ट रूपसे अपनी झोलियाँ 
भरते रहते हैं । उन्हें-अपनी झोलियाँ भरनेके लिये स्थान-स्थान 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र ७ 


AUN अलप #' #'९६ ७ ## #७# क #१३# # क शतक कर #'% 7७ वर # के AAS ४९७९७४४४७४ IVINS NII: Dd 


पर शुञ्जाइशें रहती हैं। काये बृहद्‌-जटिल एवम्‌ सोदीसी पूंजी खाने 
वाळा होनेके कारण मालिकको यह पताही नहीं लगता कि, उसकी 
पूंजीमेंले कितना अँश वस्तुतः भवन निम्माणके निमित्त-खचं हुआ 
है और उसमें जितना काये हुआ हे, वह उतने मूल्यका है या नहीं! 
इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं तो किंचित इुलक्ष एवस अनाभिन्ञताके 
कारण अफलातूनी खर्च हो जाया करता है । उसी खर्चको बचा- 
नेकी इष्टिसे पाठकोंको निम्नलिखित बातोंका ज्ञान होना आवश्यक 
है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, मकान मालिक मकान वनवाते 
समय केवल किफायत ही किफायत देखे ! उसे सब्वेदा यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, भवन निर्माणके कार्यमें किफायतपर दष्टि रखनेके 
साथ-साथ वह उसकी मजबूती-पुख्तई पर भी यथेष्ट ध्यान दे । 
क्योंकि, अधिकाँश खूपसे यह बात देखनेमें आती है कि, जों 
सवन सुदृढ, सुसम्बद्ध और ठोस रहते हें, वे चिरजीवी होते 
हुप सुन्द्र-सुविशाछ, अधिक पूंजी खाये इए किन्ठु तकलादी 
भवनोंकी अपेक्षा विशेष सस्ते सिद्ध होते हें । तकलांदी 
सुन्दर और विशाल भवन बनवाना श्रीमानोंको ही बर्दाश्त हो 
सकता है,-गरीबोंको नहीं! वे लोग उनकी प्रतिवर्ष मरम्मत करवा 
सकते और उसके प्रीत्यर्थ होने वाले वाषिक खर्चका भार सह 
सकते हें । किन्तु गरीबोंके लिये यह खर्च सहना नितान्त इुश्वार 
और असम्भव हे। किफायत उसी जगह की जा सकती है जहाँ वह 
आवश्यक एवम्‌ उचित हो ! सतकता एवम्‌ शास्रज्ञान होनेसे ही 
किफायतकी पूर्ति हो सकती है और उसीका दिग्दर्शन करानेके 
लिये नीचे लिखी कुछ आवश्यक बातांकी ओर पाठकोंका ध्यान 
आकृष्ट कियां जाता हैः— 


१. सवनकी लम्बाई-चौड़ाई जितनी ही अधिक मिळती-जुळती 
हो, उतनाही कम खर्च उसके निम्मांणमें बैठता है! तङ्घ और 
लम्बाकार भवन चौकोर भवनोंकी अपेक्षा अधिक महँगे पडते हे । 
उदाहरणार्थ मान लीजिये कि, एक भवन ८० फुट लम्बा आर २० 
फुट चौडा है तथा दूसरा सवन ४० फुट लम्ब ओर ४० फुट चौडा 
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है, तो दोनाही भवनोंका क्षेत्र फल सर्व्व सांधारणरूपसे १६०० . 
'फुट,-बराबरही होगा । किन्तु यादे बाहरकी द्वीवालोंकी नाप 
'हिलावम लेकर, दोनो सवनके दीवालाकी चौडाई शा फुट तथा 
उँचाई २० फुट पकडी तो पहिले भवनकी बाहरी दीवालकी नाप-- 


७ लम्बी दीवालें---११८८०१९१)८२ 05:8८006 न 
नाटी १? 99 २२८२०१८१॥१९१०-१२०० कुल नाप ६००० घ० फु० 
इसी प्रकार दूसरे भवनकी बाहरी ढीवालकी नापः-- 
| 82<802१॥)९१०-४८०० घ फु० 


इससे यह स्पष्ट हो जाता हे. कि, पाहिला क्षेत्रफल दूसरेकी 
अपेक्षा सवाया हो जाता हे । | 


इसके अतिरिक्त चौकोर भवन शीतकालमें गरम तथा ग्रीष्म 
ऋतुमें ठण्डा रहता है । उसका छत सावा और कम खचमें बनकर 
“सुन्दर दिखलाई देता हे । भवनके अन्तर्गत कमरांकी अन्तर्गत 
स्वतन्त्रता एवस चंदिस्त ( P7४६०) ) रखनेके लिये मध्यमे 
आवागमनके लिये जो मार्ग ( ०४४१४०) रखा जाता है, उसका 
'क्षेत्रफळ लम्बाकार भवनकी. अपेक्षा चौकोर भवनमें बहुत ही 
कम रहता है और उसके कारण निवास एवस्‌ व्यवहारके लिये 
'चौकोर सवनमें पय्योप्त जगह ( [४४ १०९००१००३४०० ) मिल 
जाती हे। किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यानमें रखनेकी चात 
है कि, चोकोर भवनके. लिये भी यह नियम एक मय्यादा विशेष 








' - चक ही लागू रहता हे । यदि वह भवन विशाळ हुआ तो मध्य- 


वतीय कमरोंमें यथेष्ट प्रकाश फेलनेके लिये उसके मध्यभागमें 
ज्चौोक अथवा स्थान-स्थान पर सहन एवम्‌ आंगन रख छोडने 
पडते हैं। इसके अतिरिक्त इस पारोस्थितिमें छतकी ऊँचाई भी बढ़ 
जाती है और किसी हदके बाद खचे भी बढ़ जाता है । 


२. एक मञ्िले भवनकी अपेक्षा उसके आधे क्षेत्रफल पर 
दोमजिला भवन उत्तमताके साथ और कम खचमें निर्म्माण होता 
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हे । इसमें सुविधा यह होती है कि, इस प्रकार की व्यवंस्थामें नींव 
और छतका खर्च बच जाता है। जमीनके ऊपरसे बहनेवाली नाहियों, 
तथा छतकी पनालियोंके लिये भी इस प्रकारके दो सजिले सवनमें 
अतिरिक्त व्यय नहीं करना पडता। सामान्यतः दो मझिले भवनोके 
'लिये जमीन भी कम लगती है। नगर और शहरांमें बनाये जाने 
वाले भवनोंकी दष्ठिसे यह विशेष छामजनक एवम सुविघा-की 
बात है । प्रायः यही तत्त्व आगे चलकर तीन मञ्चिले भवनतक 
'को किसी प्रकार लागू होता है । किन्तु इससे अधिक सञ्जिलोंका . 
सचन बनवानेके लिये नीव खूब सुट्टढ-पुख्ती एवम्‌ गहरी भरनी 
पडती हे । साथ ही साथ दीवालोंकी मोटाई भी यथेष्ट प्रमाणमें 
बढानी पडती है। जिसके कारण खर्च बढ जाता हे। | 

३. भवन निम्माण का खर्च कम करनेके लिये उसके मञ्जिलोंकी 
ऊँचाई कम कर देना एक अत्यन्त सरळ एवम्‌ उपयुक्त साधन है। 
किफायत की ओर ध्यान रखते हुए जो भवन बनवाना हो, उसकी 
ऊँचाई ७॥, ८ फूट तक पय्योप्त हो जाती है। किन्तु चबूतरे की 
ऊँचाई में किसी तरहकी किफायत नहीं साचनी चाहिये । कारण 
आरोग्यकी दृष्टिसे चबूतरेका यथेष्ठ रूपसे ऊँचा रहना ही 
आवश्यक हे । मञ्चिल जितना ही आधिक ऊँचा होगा उतनीही घन 
'फुट वायु उसके अन्दर समावेशित रहती है। किन्तु इस प्रकारके: 
समावेश की अपेक्षा उसे खेलनेको पय्योप्त जगह मिलना. आरोग्यकी 
'दृष्टिसे विशेष महत्व रखता है । अतः इस सिद्धान्तको सन्युख 
'रखते हुए भवनमें जो खिडकियाँ बनवानी हाँ वे बडी और विशे- 
-षतया ऊँची बनवानी चाहिये । बस्बई-कलकत्ता आदि शहरोंमें जो 
भवन बनवाये जाते हैं; उनकी खिडकियाँ प्रायः. मञ्चिलके तलेतक 
ऊँची रखी जाती हैं । आरोऱय की इष्टिसे यह व्यवस्था नितान्त 

अच्छी और उपयुक्त है । ऐसी खिडकियोंपर कलमदान रखनेसे 
उनके ऊँचे होने पर मी वे नितान्त सुन्दर प्रतीत होती हें । 
8. इसके आतिरिक्त लागतमें किफायत करनेका एक उपाय यह 
है कि, भवनकी बाहरी दीवालें जलवायुके प्रभाव तथा चोर 
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YALL SAIN FSU, 


इत्यादिके उपद्ववसे बचनेकी दृष्टि ले भलेही पय्याप्तरूपसे मोटी बनाये, 
किन्तु भीतरी दीवालें ४॥ इञ्चसे आधिक मोटी न रहें । हाँ, यदि 
वैसीही आवश्यकता बोध हुई तो, ९ इच्वी मोटाईके पड़दे बान्ध 
सकते हैं । छप्पर-छत अथवा माजिलका भार सहनेके लिये इन 
पडदोंके पेटमें लोहे अथवा लकडीके खम्भे-लग्धी इत्यादि देनेसे 
काम भर्ती भाँति ओर सस्तेमें चल जाता है । 


५, जिस जगह जो माल अधिक और कम ख्चेसे मिल सकता 
हो उसका उपयोग करनेसे भी खचेमें पय्याप्त बचत होती 
है । उदाहरणाथ,-जहाँ पत्थरकी अधिकता हो वहाँ पत्थरका 
ही विशेष रूपसे प्रयोग करनेसे तथा जहाँ उसकी कमी हो ओर 
वह महँगा पडता हो वहाँ ईटॉकाही व्यवहार करनेसे पर्याप्त 
आर्थिक बचत होती है । कितनीही जगह नदी-नाले इत्यादि 
सन्निकट होनेसे वहाँ बाल्‌-कङ्ड-गिट्टी इत्यादि साधन सुलभतासे 
प्राप्त हो जाते हैं और साथही जलका अभाव न होनेके कारण यदि 
वहाँसे रेल्वे स्टेशन दूर न हों तो वहाँ “ सिमेण्ट ? विशेष रूपसे 
सस्ता उपलब्ध हो सकता और कांक्रिटका काम विशेष सस्ता 
और अच्छा हो सकता है। 


६ सवन निम्मोण करवाते समय, सबसे आवश्यक, ठोस एवम्‌ 
महत्वपूर्ण बात ध्याजमें रखने योग्य यह हैं कि, जब कभी काम 
आरम्भ करवाना हो तब यह ध्यानमें रखे कि, जो काम छेडा जाय,- 
उसका बँटवारा योग्य एवम्‌ समुचित ढँगसे हो। यह नहीं कि जुडाई 
करने वाळे कारीगरको सन्त्रासीका ओर सन्त्रासको पेशराजका 
काम दे दिया जाय। प्रत्युतः जो जिस क्रियाका कारीगर हो 
उसे वही कायं भार देना चाहिये । साथही साथ यह भी नहीं 
होना चाहिये कि, दरज भरनेके साधारणसे कायके लिये 
"एक आधिक वेतन वाला क्षमतावान कारीगर पेशराज ही नियुक्त 
किया जाय । कारण ऐसा . करनेसे किफायतके बजाय उल्टे 
अधिक द्रव्य हानि होती है एसे-एसे मामूली काम साधारण 
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नवसिखिए और-स्वल्प वेतनी पेशराजों द्वारा भी हो सकते हैं और 
उनके नियुक्तिकरणसे कामकी पूर्तिके साथ-साथ अर्थकी भी: 
यथेष्ठ बचत होती हे । 


७ लागतमें कमी होना बहुत कुछ अंशॉमें मौसिम पर भी निर्भर 
रहता हे । उदाहरणाथे;-जाडेका मौसिम । इस मोसिममें दिन 
छोटा होता है। मजदूर लोग प्रायः ८ बजेसे पूव्वे काम पर नहीं 
पहुंचते तथा सायङ्कालको ५॥ बजे ही, अन्धेर होनेके पूव्व घर चलें: 
जाते हैं। अतिरिक्त इसके सबेरे बडी शीत पडनेके कारण काम. 
पर आते ही उनसे पूर्ण परिश्रमके साथ कार्य नहीं होता । हाथ- 
पेर अँकडे रहनेके कारण वे कुछ शिथिल रहते हें । किन्तु वह्दी 
गर्म्मके मौसिसमें दिन बड रहता हे और वे सरलतासे ७ ही 
बजे अपने काम पर जाते हें एवम्‌ सायङ्वालके पूरे ६ बजे तक 
कास करते रहते हें । यदि इस अवधिमें दोपहरकी छुट्टीके १॥-२ 
घण्टे बाद भी दिये जॉय तोभी प्रायः ९ घण्टे से ऊपर अर्थात्‌ 
जाडेके मोसिमकी अपेक्षा गम्मीमें सवाया काम होता है और 
व्यय की इष्टिसे २० से लेकर २५ फी सदी तक मजदूरीमें बचत 
होती हे । 

८ कार्यका आरम्भ होतेही नियम-व्यवस्था एवम्‌ ससुचित साव- 
धानी रखनेकी भी नितान्त आवश्यकता है । उदाहरणार्थ कौनसा 
माल कितना आया और उसमेसे कितना खरच हुआ, दोष माल. 
कहाँ रखा गया इत्यादि वातोंका ब्यौरेवार हिसाव रखना चाहिये । 
साथही साथ कौनसा काम कितना व्यय करनेसे हो सकता है, 
उसके करनेमें जो व्यय हुआ है वह वस्तुतः समुचित है या 
नहीं, यदि खर्चे अधिक बैठा है तो क्यों, इत्यादि वातोंकी जाँच 
एवम्‌ ज्ञान सव्वदा रहना चाहिये तथा इस चातका प्रयत्न करना 
चाहिये कि, यदि किसी कायमें आशासे अधिक ब्यय होता है, तो 
उसे कम करनेके लिये कोई ऐसा उपाय हूँढ निकाले जिससे काम 
भी अच्छी तरहसे निकल जाय और व्ययी कम हो । दैनिक वेतन 
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'पर नियुक्त किये गये मजदूरोंमेसे यदि कोई मजदूर कास डुराता 
हो और केवल दिनकी अवधि पूरी करताहो तो उसे तत्काल कामसे 
छुट्टी देनाही उत्तम है । कारण वह किसी न किसी तरह समय 
पूरा करनेकी चेष्टा करता है, काम नहीं! फल यह होता हे कि, 
उस काम के पूरा होनेमें दिन अधिक लग जाते हैं और पूंजीका 
आशासे अधिक हिस्सा, उस कामके प्रीत्यर्थ जितना खच बैठना 
चाहिये उससे अघिक,-व्यर्थम व्यय हो जाता है। 


९. एकबार आरम्भ किये हुए कार्य को किसी कारणवरा रोक 

रखना भयानक हानिकर है । अतः प्रत्येक दिनका काय दोष होते 
ही पहिले यह जाँच कर लेनी चाहिये कि, दूसरे दिन जो 
कार्यं आरम्भ होनेवाला हे, उसके लिये आवश्यक साधन- 
सासुम्रीमें से कोई वस्तु कम अथवा बिल्कुल दी चूक तो नहीं गयी 
है। यदि ऐसी कोई बात हो तो उस उसी समय और उसी दिन 
'मैंगवा लेना चाहिये और यदि वह इतने शीघ्र उपलव्ध न हो सके 
तो दूसरे दिनके लिये कोई ऐसा कार्य निर्धारित कर रखना 
चाहिये कि, मजदूर लोगोंको उस चूकी हुई अथवा कम पडी हुई 
साधन-सामग्रीके लिये अटक कर बैठे न रहना पडे । दिनभरका 
काम समाप्त होते ही मजदूरोंकों छुट्टी देते समय उनके सुकद्दमोंकी 
बुलाकर दूसरे दिनका कार्यकम निर्धारित कर रखना चाहिये । 
'जिसमें दूसरे दिन काम पर आये हुए मजदूर कामकी जानकारीके 
लिये रुके न रहें तात्पर्य यह कि, प्रत्येक दिनका कार्य समाप्त 
होते ही दूसरें दिन आरम्भ होनेवाळे कार्यकी उसी समय व्यवस्था- 
कर रखना विशेष आवश्यक और व्ययकी दष्टिसे काफी किफायत 
करता है । 

१०. यदि दरवाजे-खिडकियाँ आदिके चौडाई की नाप, जहाँ 
-तक सम्भव हो, एकही रखी जाय तो उसमें कारीगरोंकों कार्य 
करनेमें विशेष सुसीता होता हे । साथ ही साथ उनके एकाकारसे 
“भवनका सौन्दर्य भी विशेष रूपसे बढ़ जाता है । इन दो वातोंके 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र १३ 
Poo oe sess अ पय 
अतिरिक्त एक तीसरा लाभ यह होता है कि, एकही चौडाईकी 
खिडकियों अथवा द्रवाजोंके ऊपर जो कमाने, छाजन इत्यादिः 
लगती हैं, उनके आधारके लिये व्यवहृत होनेवाला ताख्तया काः 
आकार प्रायः एकही होनेके कारण वे अल्प संख्यामें लगती हे 
और उससे खर्चकी बचत करनेमें पय्योप्त सहायता मिलती है । 


११ पेशराजीके काममें,-दरजोंको खोदकर, उन्हें पुनः भरनेकी 
अपेक्षा उनका सुजन करते समयही यदि थोडी सतकता रखकर 
. उन्हे भली भांति काटते हुए शुनियोंभें ले लिया जाय तो नया 
माल खर्च न होकर पुराना माळ नष्ट न होते इए नयी दरजें 
भरनेका खर्च एवम्‌ मेहनत बच जाती है । साथही साथ 
मजबूतीकी दष्टिसे भी यह उपाय विशेष श्रेयस्कर सिद्ध होता है ।. 
यदि ऐसी ही आवश्यकता बोध हुई तो २४ घण्टे पश्चात्‌ द्रजोंको 
करनासे घोट देना चाहिये । 

१२. परिस्थिति एवम्‌ आवश्यकताको देखते हुए जो सी कार्य 
कराना हो, उसका विचार आरम्भमें ही सम्पूणेरूपसे कर लेना 
चाहिये तथा एक पक्का कार्यक्रम निधारित कर उसीपर अन्ततक . 
चलना चाहिये । यह नहीं कि, क्षण-क्षणपर कार्यक्रममें रद्दोबदल: 
होता चला जाय । ऐसा करनेसे समय और अर्थ ढोनाँहीकी 
हानि होती है । एकबार बने हुए. कार्यको पुनः नष्ट करना और 
उसकी जगह दूसरी योजना करना,-माल और मजदूरी दोनांहीका: 
अपव्यय करना है । 


१३. दरवाजोंकी ऊँचाई ६ फुटकी रखना पय्यांप्त हो जाता है ।. 
कहीं-कहीं वह निष्प्रयाजनही ६॥ से लेकर ७ फुट तक रखते हे । 
यों तों वह ५॥ फुटही यथेष्ट है। किन्तु सवे साधारणरूपसे ६ फुट 
रखनेमे कोई हानि नहीं। खचकी दष्टिसे विचार करनेपर साधारण-- 
तया दीवालके लिये प्राति वर्ग फुटके हिसाबसे ७ आने खर्च बैठता. 
है, किन्तु वही, वरवाजेके प्रतिवर्ग फुटके लिये प्रायः २। रु. अर्थात: 
दीवाळकी अपेक्षा पचशुनी लागत पडती हे । अतः इससे यह स्पष्ट. 
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हो जाता है कि, दरवाजे की ऊँचाईसे जितनी किफायत की जाय 
उतनी ही वह व्ययकी हष्टिसे विरोष सन्तोष जनक सिद्ध होती हे। 


१४. सवन निम्माणमें जितनीही सादगीसे कास लिया जाय 
-उतनीही खचकी बचत होती है । गोल अथवा अठ-पहेलुण भवनमें 
आगे-पीछे कोण निकालने पड़ते हैं। जिसके कारण खचे अधिक 
बैठ जाता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकारके भवनोंके छप्परका 
आकार टेढा-मेढा होनेके कारण उसके निम्माणमें खर्च तो अधिक 
बैठता ही है; साथही साथ उससे नसोती पानी टपकनेकी सम्भावना . 
रहती है । 

१५. आगे चलकर यादि कोई मजिल बनवानेका विचार हो तो 
आरम्भमेंही कुछ अधिक व्ययकर छत पर छप्पर लगवा देना 
चाहिये । जिसमें जिस समय मञ्चिलका निर्माण करना हो उस 
समय एकबार किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जायगा । छतका पृष्ठ 
माग मञ्चिलकी सतह,-भूभाग-फरा बन जायगी और वरामदे 
'निकाळनेसे दीवालें हो जायँगी । इसके विपरीत कायं करनेसे एक 
बार चढ़ाया हुआ छप्पर तोडकर यदि मञ्जिल बनानेका विचार 
किया जाय तो सारीकी सारी मजदूरी तो व्यर्थ जाती ही हे; 
'साथही साथ आरम्भम लगे हुए माल का ४० प्रतिशत भाग भी 
हाथ नहीं लगता । 











३--स्थान-निव्वांचन 





भवन निम्माण करानेके पूर्वं उसके लिये उपयुक्त स्थान निवो- 
चन करना एक बडा जटिल-परिश्रमपूणे और आवश्यक कार्य 
है । शहरों अथवा कस्बोंमें यदि बीच चस्तीमें घर बनवाना हो तो 
उसमें मनुष्यको वहाँ की बस्ती की आनुषङ्गिक परिस्थिति पर 
निर्भर हो जाना पडता है और जो भी तथा जितना भी स्थान 
“मिले, उसे अपना सोभाग्य समझकर अपना संकल्प पूरा करना 
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'पडता हे । किन्तु जहाँ नयी बस्ती. होती हो तथा जहाँ स्थान 
निर्वाचन के लिये-पय्योप्त गुञ्चाइश हो, वहाँके लिये शास्त्रीय 
दृष्ठिसे निम्न लिखित वातोंपर ध्यान रखना विशेष आवश्यक हेः- 
यह एक साधारण नियमसा हो गया है कि, जो स्थान 
व्यापारादि कायाके लिये उपयुक्त समझा जाता है वह आरोग्यकी 
इष्टिसे अत्यन्त हेय एवम्‌ हानिकर सिद्ध होता है। व्यापारकी इष्टिसे 
यदि स्थानका निर्वाचन किया जाय तो कितनीही बार ऐसे स्थान 
देखनेमें आते हैं, जो आज उजाड-ऊवड़-खावड़ एवम मेदानके सद्दश्य 
प्रतीत होते हैं । किन्तु आगे चलकर निकट भविष्यमें यादे उनके 
सञ्चिकट कोई नया मार्ग, स्टेशन, वाजार अथवा ऐसेही सान्वे- 
.जानिक हलूचलके केन्द्र खुळनेचाले हों, तो वेही स्थान बड़ा महत्व प्राप्त 
करते हैं और आरम्मिक दशासे उनका मूल्य सौशुना अधिक बढ़ 
जाता है। किन्तु यह पक ऐसी वात है, जो वड़े ही अनुभव तके- 
ज्ञान एवस्‌ दूरदारिताके पश्चात्‌ मनुष्य जान सकता है और उसके 
अनुसार अपने लिये उपयुक्त स्थानका निव्वाचन कर सकता है । 
तिसपरभी निश्‍्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि, उसका 
'निव्वोचन ठीक ही हुआ है। कतिपय प्रसङ्गोपर उसका सारा अनु- 
ःसच-दूरदाशता और तकेज्ञान एक किनारे रह जाता है और वह 
अपने प्रयत्नमें अयहास्वी सिद्ध होता हे । 
इससे अच्छा और सरलमार्ग तो यह है कि, किसी परिचित 
और साव्वंजानिक मागेपर भूमि खरीद लें । इससे लाभ यह होता 
है कि, उस स्थानविशेषकी सम्पूण जानकारी;-उद्ाहरणार्थ,-चहाँ 
'किस श्रेणीके लोग रहते हैं, किरायेका दर क्या प्रचालित है, उसे 
देखते हुए वहां भूमि लेना लाभदायक होगा या नहीं, अड़ोस-पड़ोस 
में कोन और केसे लोग रहेंगे, वहाँ की जल वायु तथा स्वास्थ्य 
कैसा है, इत्यादि बातोंका समुचित ज्ञान सहजहीमें हो जाता है। 
तथा यदि पूजीका यथेष्ट सूद न निकल सका तो कमसे कम रकम 
बह्ठे खाते नहीं जाने पाती । बह लगती है, तो कुछ न कुछ ले ही 
कर उठती है। 
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व्यापार की हष्टिसे यदि भवन निमाण करवाना हो तो वह 
एकही बडी ग्रृहस्थीके उपयोगमें आने लायक न बनवाकर ऐसा 
बनवाना चाहिये कि, जिससे उसमें कमसे कम मध्यम अेणीके 
५।६ कुडुम्च सहजमें और आराम पूर्वक रह सकें । उसकी रचना 
एक खण्ड (78) कीसी हो ओर उसमें तीन-चार कमरांकी 
प्रथक-प्रथऋू ऐसी व्यवस्था की रहे ताकि उनमें उक्त कथित ५६ 
कुठुम्ब स्वतन्त्रता पूव्वेक रह सकें । इस पद्धतिसे सवन निम्भोण 
करवानेसे किराया अधिक मिळता है तथा इस बातका अय नहीं 
रहता कि, कहीं घर खाली तो नहीं पड़ा रहेगाः- 

अब यदि व्यक्तिगत रूपसे अपनेही रहनेके लिये भवन बनवाना 
हो तो उस समय स्थान निव्वाचन करनेके पूवव निम्न लिखितः 
बातों पर ध्यान रखना चाहियेः-- 


१. जिस जगह भवन बनवाना हो, वह स्थान ऊँचा और 
ऐसा होना चाहिये कि, जहाँ किसी किस्मका जळ ठहर न 
सके और सीधा चारों ओर बह जाय । गडदे अथवा समथल 
स्थानमें जलशोषण अधिक हुआ करता है । जिसके कारण 
वहाकी जलवायु नम-सीलयुक्त और आरोग्यकी दष्ठिसे हानिकर 
होती है । 

२. पथरीली जमीन यद्यपि नींवकी मजबूतीकी दृष्टिसे अत्यन्त 
अच्छी होती हे और उसमें जळ शोषण होनेका भय नहीं रहता 
तथापि गर्म्मीके मोसिममें वह खूब तपती और रातकोभी बडी देरक 
बाद ठण्ढी होती है। इसके अतिरिक्त वाग-बगीचोंके काममें अथवा. 
ड्रेनेजके लिये मोरी बनाने एवस पनाळीकी खुदाई करनेके काममें 
_ इस प्रकार की जमीनसे बड़ा त्रास उठाना पड़ता है । 


३. आरम्भमें बालू, पश्चात्‌ तीन-चार फुटके नीचे कठोर ककड 
अथवा चट्टान मिलनेसे, वह जमीन भवन निम्साणके लिये अत्यन्त 
उत्तम समझी जाती है उससे हेय प्रकारकी जमीन वह होती है 
जिसके शीर्षभागपर मिट्टीकी सतह हो ओर नीचे कठोर कंकडकी 
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जमीन मिले । काली मिट्टीकी जमीन तो भवन निर्माणके ढिये 
सब्वेथैव निकृष्ट समझी जाती है। | 


8. ससुदकी सनिकटस्थ भूमि सृष्टिसौन्दयेकी इष्टिसे सलेहीं 
अच्छी हो तथापि वहाँकी जल-वायु नम होनेके कारण देहमें पसीना 
बहुत छूटता है, जी मिचलता है और शरीर सर्न्यदा रुग्ण रहा 
करता हे । इसके अतिरिक्त स्थापत्यशास्रकी इष्टिसे विचार करने 
पर ऐसी जगहपर भवनका निम्माण होनेसे, उसमें लगनेवाले 
समस्त छोहेके सामानोपर जंग ळग जाता हे और एक अवाधिके 
पश्चात्‌ वह सामान नष्ट-अ्र॒ष्ट होकर मकानको. कमजोर बना 
देता है । इसका कारण यह है कि, समुद्की निकटस्थ भूमिमें जो 
वायु बहती रहती है, उसके साथ ससुद्रस्थ क्षारमय जलके अत्यन्त 
सकस तुषार साम्म्रश्नित रहते हैं, जो लोहेपर जमकर उसे खा 
डालते हैं। वनस्पति आदि पर भी इन तुषारॉका यही प्रभाव होता 
है। जिसके कारण वह ऐसी जगह पनपने एवम टिकने नहीं पाती + 











५. नाले, तलेय्या, खदान, सरोवर, तलाव एवम्‌ अपनी अन्तिम 
अवस्था पर पहुँचे हुए कुण आदिके सञ्चिकट की भूमि भवन 
निस्सोणके लिये नितान्त अनुपयुक्त हे । 


`६. किसी समय जहां खदान, तलाव अथवा बड़ासा. मड़ढा 
रहा हो किन्तु वह काळकी गतिसे कतवार आदिसे भर गया हो. 
तो उसेभी त्याज्य समझकर छोड़ देना चाहिये। क्योंकि, ऐसी 
जगहमें भरा हुआ कतवार सडकर विषाक्तवायु पैदा करता है तथा. 
निसगेतया वहां की जमीन पुख्ती न होनेके कारण नींचके धंस- 
जानेका भय रहता है। । 


७. आसरास्ते पर जहाँ मोटरगाडी, घोडे आदिकी खूब धूम- 
घाम रहती है, वहॉकी जमीन व्यापारकी दृष्टिले भलेही उपयोगी 
हो, किन्तु निरन्तरकी चहल-पहलके कारण वहाँ जो घूल उडती 


चळ, 


है वह आरोग्यकी दृष्टीसे मनुष्यके स्वास्थ्यको अत्यन्त हानिकर हे: 
२ 
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८. यातो निर्वाचित स्थानके चतुर्दिकही किन्तु विशेषतया 
पश्चिम दिशाको ओर-चाहे वह पय्याप्त दूरी परही क्यों न हों; 
गाय-वेळ.इत्यादिकी छड दिवालियाँ, घोडेके अस्तबल, सण्डास, 
कोयले -अथवा चूनेकी भट्ठियाँ, चमड़े पकानेके कारखाने, मिल 
इत्यादिका होना आरोग्यकी इष्टिसे अत्यन्त हानिकर है। क्योंकि, 
उसंसे जलवायु दूषित हो जाती और स्थानको शान्ति नष्ट हो 
जाती है । साथही निव्वाचित स्थानके पास ऊंचे वृक्ष, सवन 
आदिका होना भी चुरा है। कारण उससे वायुको स्वतन्त्र रूपसे 
भ्रमण करनेमें बांधा पहुँचती हे ।. 

९. भूमिकी सतहके नीचे, दस फुटके भीतर जलका लगना 
अत्यन्त बुरा है। अतः स्थान निव्वांचन करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, उसके पास कही कोई छुआ तो नहीं है और 
यदि है तो उसका जल भरूमिकी सतहके नीचे १० फुटके भीतर तो 
नहीं है! कारण ऐसा होनेले जल बरसने पर ऊपरकी और नीचेकी 


( 


मिट्टी गीली हो जाती और हवामें नमी एवम्‌ सर्दी आ जाती है । 
१०. रेल्वे स्टेशन, साव्वेजनिक मागे,-किन्तु जहाँ आमद्रफ्त- 
कम हो, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, चैङ्क, पाठशालाएं इत्यादि जहाँ 
से निकट हो, वह स्थान गाहीस्थिक सौख्यकी इष्टिसे औरभी अच्छा 
है । विशेषतया पाठशालाएं तो अवश्यही घरके साक्षिकट 
होनी चाहिये । ह 
११. निर्धारित स्थानके सन्निकट जलकी व्यवस्था पूरी तरहसे 
होनी चाहिये, यदि स्वतन्त्र एवम्‌ मीठे जलका छुआ हो तो बहुतही 
बेहतर बात हे। किन्तु यदि वह न हो सके तो कमसे कम स्थान 
के सन्निकटही एक साव्येजानिक कुँआ तो अवश्यही रहना चाहिये, 
जिसमें बारहों मास यथेष्ट परिमाणमें पानी भरा रहे। 
. १२. अडोस-पडोस, सद्रञ्रान्त सुशील और अमजीवी होना 
चाहिये । यदि लफङ्घोका जमघट - एकत्रित हो तो कभी सुख नहीं 
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१३. जहाँतक सम्भव हो, जो स्थान भवनके लिये निव्वोचित ` 
किया जाय, उसका सव्वोधिकार अपने पास रहना चाहिये । यह 
नहीं कि, गिरवी की जमीन मिली हो अथवा थोडी अवचिके इक- 
रार पर छिया हो अथवा कुछ मासिक रकम देने की शर्त लिखी 
हो। यदि इस प्रकारसे ली हुई जमीन पर भवन निर्माण करनेका 
विचार हो तो कमसे कम १९९ वर्ष से अधिक की अवधिका पक्का 
एकरारनासा कर लेना चाहिये । 

१४. मनुष्यको अपनी साम्पत्तिक दशाके सुधारका अन्दाज. 
बहुत कुछ अंशामें पहिलेहीसे रहता है। साथही उसे आगे चलकर 
क्या-क्या अत्यधिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसका भी 
अन्दाज वह बखूबी लगा सकता है। अतः आरम्भमें जिस समय. 
वह अपने भवनके लिये स्थान निर्व्वाचन कर जमीन खरीदे, उस. 
समय उसे अपनी अधिकसे अधिक आवश्यकताको देखते हुए * 
जमीन खरीद लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे उसे अवसर मिलते ही 
वह अपनी आवझ्यकतानुरूप अपने भवनमें यथोचित. सुधार एवस ` 
विस्तार कर सकता है । उसे बारबार जमीन खरीदने और दर- 
दाम करनेकी झंझट नहीं उठानी पडती । 


La 
४-दिशा निर्धारण 
"स्स्स छ कळ 
स्थान निवांचन कंरनेके पश्चात्‌ एवम्‌ काय्योरम्म करनेके पूर्व 
इष्ट भवनके लिये दिशा निर्धारण करनेका विचारणीय प्रश्न उपस्थित 
होता है, । हमारे हिन्दू धम्म शास्रमे तो दक्षिणाभेसुख भवन 
दोना वजे बतळाया है। किन्तु साथही साथ यदि उसके सामनेवाला ` 
भवन उत्तराभिसुख हो तो वैसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यह- 
सी स्पष्ट रूपसे आङ्क्त है 89५ क न | 
- प्रसुखतया दिशा निर्धारणका उद्देश्य यही है कि, आगे चलकर | 
उस भवनमें रहनेवाल परिवारको ऋतुचय्यांसे कोई त्रास न 
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उठाना पडे । पाइचात्य देशोंमें, वहाँ की जल-वायु अत्यन्त ठण्ढी 
होनेके कारण विशा निर्धारणके समय यह विचार किया जाता हे कि, 
किस दिशाकी ओर भवनका सुख निधोरित करनेसे अधिकसे अधिक : 
धूप भवममें पड सकती और अधिकसे अधिक देर तक वहाँ ठहर - 
सकती है । किन्तु हमारे भारतवर्षकी परिस्थिति पाइचात्य देशासे' 
नितान्त भिन्न है। यह ऊष्णता प्रधान देश है । अतः यहाँ आव- 
इयकता यह विचार करनेकी पडती है कि, क्या उपाय किया जाय. 
जिसमें भवनको आवश्यकतासे अधिक धूपका सामना न करना 
पडे । हमारे यहां सूर्यं किरणोंके प्रखर तापसे दिन भर तो कष्ट होतेः 
ही रहते हें । किन्तु साथही साथ रातकोभी तपन (गम्मी) से हमारा 
पिण्ड नहीं छूटता । दिन भर की कडी घूपके कारण हमारे 
यहाँ के भवनों का बाह्य भाग तथा चतुर्दिकस्थ भामि इतनी तपी 
रहती है कि, वह रात्रिमें शीघ्रता से ठण्ढी नहीं होती । दिन में 
भवन का वाह्य भाग एवम्‌ सनिकटस्थ भूमि सूय्ये रश्मियोंके तीव्र 
ताप को शोषण करती रहती है तथा रात्रिके समय उस शोषित 
एवम संग्रहित ऊष्णता के बाहर निस्त होते ही उसका संयोग 
सवन की सन्चिकटस्थ वायु से हो जाता है। परिणास यह होता': 
है कि, वह वायु भी उत्तत हो उठती. और भवनस्थ मनुष्या के 
लिये अधिक ताप का कारण बन जाती हे । 

सूर्य रस्मियोंमें रुधिराभिसरण करने एवम्‌ कूमि-कीटो का 
नाश करने की शक्ति दै, यह सत्य है। साथ ही साथ हम यह भी 
मानते हैं कि, उनके इष्ठ परिमाणमें मिलते रहने से मनको अपूव्वे 
आल्हाद मिलता हे । किन्तु यदि उन राश्मियों में प्रखर तीव्रता का: 
प्रादुर्भाव हो जाय तो वही रश्मि अत्यन्त तापदायी एवम आरोग्य- 


~ 


नाशक सिद्ध होती है । अतः इस सिद्धान्तसे हमारे यहाँ : 
की जल वायु को देखते हुए. यह स्पष्ट हो जाता हे कि» 
हमारे यहाँ अपने भवन को सूर्य रश्मियों की अधिकता. एवस 
प्रखरता से बचाने की नितान्त आवश्यकता है और उसे देखते हुए 


हमें अपने सवन का दिशा. निधोरण इस प्रकार करना चादियेःः 
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कि, जिसमें प्रातःकाळ के समय, ' जिस समय सूर्य की 
किरणोंमें ऊष्णताका मान कम रहता है, उस समय वह प्रत्यक्ष 
रूपसे भवनके अन्तर्गत भागमें प्रसरित हों और वहाँ की वायुका 
संशोधन कर सकें तथा जिस समय उनका उत्ताप बढता है उस 
समय खिडकियाँ बन्द न करते हुए भी उनका प्रत्यक्ष प्रवेश भवन 
के भीतर न हो सके! सायङ्कालके समय जब वह पश्चिम दिशा से 
“पुनः भवनके अन्तर्गत भाग में प्रवेश करें तब उनकी प्रखरताको 
कम करने के लिये भवनहीमें उस दिशाकी ओर कोई निश्चित 
“ण्वस्‌ स्थायी आयोजन रहना चाहिये। 


च... ७०० छा 


__ इन सब बातोंकी पूर्तिके लिये सबसे उत्तम उपाय यह है कि, 
भवन के पूर्व दिशाकी ओर खिडकियां रखकर उनसे प्रातःकालीन 
कोमळ धूप घरके भीतर आने देँ। दोपहरके समय सूर्य ठीक मध्यमे 
होनेके कारण छप्परकी सहायतासे भवनकी रक्षा होती हे । रहा 
सायङ्कालका भ्रश्ष। सो उस समयकी घूपके कष्ट बचने के लिये 
भवनकी पश्चिम दिशाकी ओर एक चौडा आंगन ( वरामदा ) बना 
देना चाहिये तथा उसके पीछे सहकारी कमरोंकी व्यवस्था 
होनी चाहिये। इन वरामदोंके कारण सहकारी कमरांकी दीवालें 
"तपने का कोई भय नहीं रहता । साथही साथ बाहरी ऊष्णवायु 
चरामदोंके भीतर पहुँच कर ठण्ढी हो जाती ओर सन्निकटस्थ 
कमरांमें पहुँच कर रातके समय शारीरिक एवम्‌ मानासिक शान्ति 
“रक्षाके लिये उपयोगी सिद्ध होती है ! अस्तु । 
तात्पय्यं यह कि, भवनके लिये दिशा निर्धारण करते 
समय निम्न लिखित चार बातों पर विशेष रूपसे ध्यान रखना 
पड़ता हेः— | 
(१ ) पूव्व और दक्षिणकी ओर खिड़कियाँ रहें । ताकि प्रातः- 
'कालकी कोमल धूप उनसे होती हुई भवनके भीतर आ सके। 


_ (२) अत्यन्त ऊष्ण प्रदेशमें दो परके समय आराम करनेके 
जलेये अथवा बेठकर काम करनेके लिये जो कमरा निर्धारित . 


० 
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किया जाय उसका सूजन उत्तर और पूव्वे दिशाके मध्यमें 
. होना चाहिये । 


( ३ ) पश्चिम और दाक्षिण दिशाकी ओर भवनके बाहर चौडे 
` आँगन होने चाहिये और उनके पाश्ववतीय भागमें सहकारी 
कमरे हों । 


(४ ) सामान्यतः पूव्वं और उत्तर दिशाके दाम्मियानमें भवनका 
द्वार होना चाहिये ! इसका शास्त्रानुळूळ नियम यह है के, वह 
उत्तरसे पुंब्वेकी ओर उसी कोणके अक्षरा पर रहे जिस अक्षांश पर 

। नगर अथवा आम प्रथ्वीकी सूमध्यरेखा ( £१५०० ) से बसा हो 


*-उदाहरणार्थः-भूमध्यरखासे पूना १८॥*, बस्बई २०, नागपूर २१ 
. दिली १८४०१, इलाहाबाद २५॥०, कलकत्ता २°, कानपूर २६॥ 


पटना १५३७", तथा आग्रा २७, +शपर बसा हे । 


५--भूमिखण्ड (०४) में भवनकी रचना 


स्थानं निव्वाचन हो जानेपर उसपर भवनको रचना [कस 
प्रकार करनी चाहिये इस समस्याको सुलझानेक लिये निम्नालाखत 
बातापर ध्यान देना आवश्यक हेः-- । 


( १) पडोसके घरोके कारण अपने भवनमें धूप आनेके लिये 


` तथा वायुके आवागमनमें बाधा उपस्थित न हो इस विचारसे दोनमिं 


जो ऊँचा संचन हो उसके बराबर अपना भवन बनाते हुए उन दोनों 
घरोंके चीचमें कमसे कभ दूना अन्तर छोड्ना चाहिये । 
( २) गाडी अथवा मोटरके आवागमनके लिये यदि माग रखना- 
हो तो वह कमसे कम १० फूटका तो अवश्यही होना चाहिये । 


( ३ ) जिस दिशाकी ओर से प्रमुखताके साथ हवा बहती हो, 


“उस ओर सम्भवनीय प्रकारसे खुली जगह छोडते हुए भवन 
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निम्मांण होना चाहिये । भारतवर्षमें प्रायः सव्वे साधारण रूपसे 
दक्षिण और पश्चिम दिशाओंसे आठ महिने निरन्तर हवाका 
बहाव रहता है तथा इसके ठीक विपरीत अर्थात्‌ जाडे में उसका 
बहाव पूरवे और उत्तर दिशाओंसे हुआ करता है। शरीरशास्रकी 
दृष्टिसे विचार करने पर इन चार महिनोंमें हमें हवा की विशेष 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । वरच अधिक हवा .मिलनेसे द्विगु- 
णित जाडा मालूम होता है । अतः इस तत्व को सन्सुख रखते हुए 
अपने भवनका लम्बा भाग विरोषतः जिसमें सहकारी कमरे इत्यादि 
आ सकें, दक्षिण और पश्चिम दिशाकी मध्यवर्तीय वायु की दिशा 
साध कर निर्धारित करना चाहिये । कि 


(४) शहर अथवा घनी वस्तयोमे, जहाँ समस्त भवन सदर 
मार्गके समानान्तर होते हें वहां अपना निजी भवनभी उन्हींका 
अनुकरण करते हुए बनाना पडता हे । तथापि यदि घरके चारों 
ओर विशेषतः उसके सन्सुखस्थ भागमें थोडीसी खुली जगह, बाग 
इत्यादिके वहाने से छोडना सम्भव हो तो सदर मार्गके समान्तर 
भवन बनवानेको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अब निध्वांचित 
भूमि खण्डमें कहाँ भवन बनाना उपयुक्त होगा यह निश्चित करनेका 
अत्युत्कृष्ट उपाय यह है कि, पहिले एक कागज पर उस भूमिखण्डका 
नकशा खींच ले। पश्चात्‌ उसी मानचित्रके अनुसार दूसरे कागज 
पर बनाये जाने वाले भवनका चित्र बनाकर कागजका निरुपयोगी 
भाग केर्चासे काट छे ओर वह दुकडा भूमिखण्ड बने हुए नक़शे 
पर रखते हुए आवश्यकतानुसार उसे घुमा फिराकर सब आवश्यक 
बातोंका विचार करते हुए अन्तमें भवन निम्माणके लिये उपयुक्त 
स्थान निधोरण कर ले। कितनी ही वार यह देखा गया है क, 
भवनके चारों ओर समान स्थान छोडनेकी अपेक्षा साधारणतया 
भवनको एक कोनेमें लेकर उसके दक्षिण और पश्चिमकी ओर_ 
यथासम्भव खुला स्थान छोडनेसे विशेष लाभ होता हे । 
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६--स्थान को स्वच्छता । 


> जिस स्थान पर भवन बनवाना हो उस स्थान पर लगे डुण पेड- 
'पौधोंका अच्छी तरह समूल नाश कर डाळे तथा यदि वहाँ पर 
ःगङ्ढे-खाई आदि हों तो उन्हें भी पूर्णरूपसे मिट्टी एवस पत्थरोंकी 
'सहायता लेकर मजबूतीके साथ भर दे । इन्हें कतवार तथा काष्ट- 
'पत्र आदिसे भरना अच्छा नहीं। कारण ऐसा करनेसे उसके 
'सडने पर रोगके उपद्रव होनेका निरन्तर भय चना रहता है। 
'चींटियॉंके बमीठोंको भी उस स्थान पर रहने देना अच्छा नहीं । 
उन्हे अच्छी तरह खोदकर उनमें रहने वाली चींडियोकी रानीको 
'सावधानीके साथ मार डालना चाहिये। कारण यही चीटियोंकी 
उत्पत्ति करने वाली होती है । 


७--योजना चित्र 


स्थान निधारण एवम्‌ भवन की स्थापना कहाँ पर होनी चाहिये 
यह निश्चित हो जाने पर हमें किस नाप के ओर कितने कमरों की 
आवश्यकता है, इसका एक योजना-चित्र बनाने की आवश्यकता है। 
'उसमें खिडकियौँ, अलमारियाँ, मोरियाँ एवम खूटियॉ तो दिखलानी 
ही चाहियं किन्तु साथ ही साथ, टेबुल, पलड़, कोच बड़ी अल- 
'मारियां प्रभृति नित्य नेमित्तिक आवश्यक वस्तुओं को रखने के 
स्थान भी अङ्कित कर देने चाहिये। यदि आरम्भ से ही इतनी 
सूक्ष्म योजना न की जाय तो अन्तमं भवन के निम्माण होने पर 
खडी दिक्कतें उठानी पडती हें! उदाहरणाथः-पलङ्ग के कारण दीदा- 
रूम बनी हुई अलमारी के कपाट अथवा खिड़कियाँ खोलनेमें 


आपत्ति होती है, कोच के कारण अलमारी के कपाट पूरी तरह 
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खुळ नहीं सकते । टेबुल-कुर्सी इत्यादि के कारण आवागमन का 
मागे बन्द हो जाता है । विशेष तो क्या इस जरासी आराम्मिक 
असावंधानी से इस तरह के अनेकों कष्ट भवन के बन जाने पर 
निरन्तर उठाने पडते हें । इसमें सन्देह नहीं एकि, इस प्रकार का 
योजना चित्र तैय्यार करने के लिये अत्यन्त अनुभव की आवइ्य- 
कता है और इसी छिये ऐसे समय किसी अनुभवी विज्ञानशास्त्रीकी 
सलाह छेनी चाहिये । उसके सहारे एक वार योजनाक्रम स्थिर 
ही जानेपर उसमें रद्द-बदलळ करनाभी ठीक नहीं । योजना चित्र 
पचित्रण करते समय 'निम्नालिाखित बातोंपर ध्यान रखना विशेष 
आवश्यक हेः— 


( १ ) सुहढता, उपयोगेता तथा सोन्द्येका महत्व यथानुक्रम 
समझना चाहिये । 


( २ ) सादगी और मजबूतीसे भवनमै जो एक प्रकारकी चिर- 
स्थायी शोभा एवस भव्यता आजाती है वह किसीप्रकारके पलस्तर, 
'कुत्रिम नक्षी अथवा रङ्गाईके कामसे नहीं आती । ठोकने-पीटनेके 
कायसे अथवा जलवायुके प्रभावसे पलस्तर किये हुए स्थान फट 
जाते हें और उनकी मरम्मत बेजोड़ रूपसे नहीं होती । यही दशा 
रङ्गाइके कामकी भी होती है ! आरम्ममें तो रज्गोंकी चमक दमक 
के कारण भवनका सौन्दर्यं खिल जाता है। किन्तु झुछही दिनांके 
पश्चात्‌ वह चमक दमक जाती रहनेसे अथवा बर्साती जलके दाग 
-ऊपर पड्नेसे भवन उल्टा खराब दीखने लगता हे । 


( ३ ) भवन एक स्थायी सम्पत्ति कही जाती है । इससे प्राप्त 
'होनेवाले सुख-दुःखका भागी केवल उसका निर्माणकत्ताही नहीं होता 
अपितु, उसका सारा परिवार एवम्‌ भावी पीढी होती है। अतः आवश्य- 
कता इस वातकी है कि, इस स्थायी सम्पत्तिको मूत्त स्वरूप देनेमें निर- 
थंक किफायतही न सोची जाय। साथ ही यह भी न किया जाय 
"कि, किसी न किसी तरह कच्चा काम कर दिया गया हो अथवा 





ऋण ( कजे) -निकालकर अपनी महत्वाकाँक्षाकी पूर्ति कर ली. 
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गयी हो । दोनोंही इष्टिसे भवन का भावी भविष्य अन्धःकारमय 
हो जाता हे । 

(४) कार्य एवम्‌ कारण को देखते हुए भवन का योजना चित्र 
होना चाहिये । यह नहीं कि, भवन किसी कार्य विशेषको करनेके 
असिप्रायसे बनाया जा रहा हो और उसका योजनाचित्र ठीक 
उसके प्रतिकूल, असुविधाजनक बने । उदाहरणाथ, मन्दिर, ध्मे-- 
शालाएं, कायोलय, रुग्णालय तथा निवासगुह इन सभों के काये,. 
उपयोगिताएं एवम्‌ तदनुषङ्गिक सुविधाएं एथळ-प्रथक हें । अतः. 
उनकी ओर देखते हुए भवन का योजनाचित्र निधोरित करना 
चाहिये । । 

(५) भवन के प्रत्येक कमरेम स्वतन्त्र वायु और प्रकाश यथेष्ट: 
रूपसे निरन्तर मिळता रहे यह ध्यानमे रखते हुए योजनाचित्रका 
सृजन होना चाहिये। 

/ (६) रसोईघर, स्नानालय, सण्डास, शौचकूप इत्यादि विभाग 
जिनमें घूंएं अथवा इुगन्धियुक्त वायुका स्वतन्त्र वायुमें निरन्तर 
सम्मिश्रित होनेका भय हो वह एक दूसरे से पृथक्‌,-भवनके प्रमुख 
कमरोसे दूर-रहनाही अच्छा हे । निदान कमसे कम वह ऐसी 
र जगह होने चाहिये जिससे भवनमें रहनेवाळे मलुष्योंके आरोग्य 
/ 2) को उनसे कोई उपसर्ग न हो सके । रसोईघर जहां तक हो 
/ 7 इंशान्य-अर्थात्‌ पूर्व और उत्तर दिशाके कीणमें बनाना उत्तम है । 
__ (७) सोनेके कमरे, जिनमें रात्रिके समय हमारी आयुका प्रायः 
>” एक तिहाई हिस्सा, दैनिक रूपसे निरन्तर ५६ घण्टे विश्राममे व्यय 
होता है,-पय्योप्तरूपले विस्तृत एवम्‌ स्वतन्त्र वायुके क्रीडाङ्गण - 
होने चाहिये । उनका सृजन पश्चिम और दक्षिण दिशाके कोणमें 
` “(८ ) सवनके सम्पूर्ण कमरोंमें दिनके १२ घण्टोंमें से किसी भी - 
समय सूर्येके किरण पहुंचना आवश्यक है। कारण उनसे रोगजन्तुऑ 
का नाश होता रहतां हे । उसी तरह कमरेके प्रत्येक कानेमें 
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पय्याप्त प्रकाश पहुंचना चाहिये ! अन्धःकारमय स्थान रोगोंके 
निवासस्थान हुआ करते हैं। योजनाचित्रके निर्धारणका यह भी 
एक आवश्यक लक्ष्य है। . 


५ ९ ) भवन का प्रत्येक कमरा नितान्त स्वतन्त्र होना चाहिये 
आर जहा तक सम्भव हो उससे बाहर निकलने का द्वार भी 
स्वतन्त्र होना चाहिये । यह नहीं कि, दूसरे कमरे से होकर जानाः 
आना पडे। इससे विपरीत दृशा होने से दोनोंही कमरों का यथेष्ट 
भाग आने-जाने के कायं में व्यर्थ रुक जाता है। | 

( १० ) सवन से सटकर उसके आगे और पीछे थोडा बहुत 
आँगन होना अनिवाय है । 


(११) घर के चारों ओर वरामदे बनवाना अत्यन्त उत्तम है । 
किन्तु यदि उतना व्यय सहन करने का सामथ्यं न हो तो कम से कम 
पूव्वे, पश्चिम एवम्‌ दक्षिण दिशाओं की ओर तो उन्हें अवश्य ही 
बनवाना चाहिये । यदि यह भी सम्भवनीय न हो सके तो पश्चिम 
ओर दक्षिण दिशा की ओर तो किसी भी प्रकार उनका सुजन हो 
ही जाना चाहिये। अन्त में यादे उतना भी व्यय करने की शाक्त 
न हो तो ग्रीष्मक्रत में जिस दिशाकी ओर से वायु बहती हो उधर 
ही उनका सृजन करे । तात्पर्यं यह कि, प्रत्येक दशा में आरोग्य- 
शास्त्र की दृष्टि से वरामदोका सृजन अनिवाये हे और वह कमसे- 
कम भवन की एक दढिशाध तो अवश्यही रहना चाहिये । 


(१२) भवन बनवाने के पूव्ये आरम्भ में ही इस प्रकारकी 
योजना निधोरित करनी चाहिये ताकि भविष्यमें विस्तार करने की 
'इच्छा होने पर बनवाया हुआ भाग ।गिरवाना न पडे । 

( १३) म्युनिसिपोलिदी तथा अन्य तदानुषङ्गिक नगर व्यवस्था 


नियामक संस्थाओंके नियमों को देखते हुए सवनस्वामी को 
अपने सवन का योजनाचित्र निधांरित करना चाहिये । 
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भवन निम्मोण कार्यके लिये प्रसुखतया दो प्रकारके मानचितरोंका 
व्यवहार होता है। एक तो स्थल-निर्वेशक तथा दूसरा योजना- 
दर्शक । प्रथम प्रकारके मानचित्रमें निम्नलिखित वार्तोका निदर्शन 
होना आवश्यक हैः 

( अ) वास्तुभागकी लम्बाई-चौडाई को तथा उसके अन्तर्गत 
जहाँ सवननिर्स्माण करना हो उस स्थानको लाल स्याहीसे निर्देशित 
-करना पडता है । (ब) उत्तर दिशा, (क) पडोसमें यदि कोई 
साव्येजनिक पथ अथवा गली हो तो उसकी चौडाई तथा वह 
कहाँसे किधर की ओर जाती है इसका सम्पूर्ण उल्लेख करना 
-पडता हे। (ड) चतुर्दिळस्थ भवन अथवा स्थायी सम्पत्तियांका 
निर्देश। ( इ ) सर्वे नम्बर, (फ) वायुकी गति (ग) भूमिका 
उतार-चढाव । 

दूसरे प्रकारके मानचित्रोंमें तीन विभाग होते हैं। ( अ) अधो- 
“दर्शन ( 0४॥ ) अथात्‌ ऊपरसे नीचे की ओर देखने पर केसा ह्य 
'दिखलाई दे सकता है इसकी सटीक कल्पना का उल्लेख ! यह 
विभिन्न मर्य्यादाओंको निर्देशित कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, 
मित्तिके अधोद्शनमे मित्तिकी चौडाई कहाँ पर कितनी है यह 
ज्ञात हो सकता है! चौकीके शीषेभागके अधोद्शेनमें चौकी कं ऊपर 
कहाँ और किस चौडाईके दरवाजे बैठाते हैं, यह मालूम हो सकता 
है । प्रायः तीन फूटसे ऊपरवाले अधोदरीनमें दरवाजे और खिड्- 
'कियाँसी दिखलायी दे सकती हैं । इसी प्रकार भवनके प्रथम एवस 
-द्वितीयखण्ड इत्यादिका हिसाव जाना जा सकता है। (ब) लम्बे 
और चौडे च्छेदं ( Longitudinal & cross sections) में यदि 
“च्छेद पर खड़े होकर देखा जाय तो भवनके शीषभागसे लेकर 
भित्तिओंके नींव तकका सम्पूर्ण इश्य साग दिखलाई वेता 
है । अर्थात्‌ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, आगे और पीछेके 
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सम्पूर्ण भाग एकही सतहमें दिखलाने पड़ते हैं । इन च्छेदको 
जाननेकी मिस्त्रियांको अत्याधिक आवश्यकता होती है । क्योंकि 
उनके विना वे खिडकियों, ताखों, अलळमारियों तथा खम्भोंको 
अधोदशेनमें देखनेपर भी उनकी वस्तुत उँचाई नहीं जान सकते।' 
च्छेदकी सम्यकू जानकारी किये बिना खिड़की की सतहकी उँचाई.. 
खम्भेका ऊँचाई, आधार स्तस्भकी मोटाई, खण्डकी ऊंचाई" 
फशे-पाटण ( £007 ) की मोटाई, उनकी धरने तथा कडियोंकी' 
स्थापनाके स्थान, केँचियोंके प्रकार, छप्परोंके ढाळ तथा भवनकी : 
सम्पूर्ण ऊँचाई इत्यादि वातोंका निर्धारण करना अशक्य हो जाता: 
है! यादे भवन विशाल और महत्वपूर्णहो तो स्थपतिवर्ग विभिन्न' 
स्थानाके अनेक च्छेद अपने मानचिचरमें दिखलाता है । क्यों?" 
इसीलिये कि, जिसमें मिस्रीको किसीभी वातकी जानकारीके लिये. 
असुविधा न हो । (क) दृशंनी एवम्‌ पाश्वेभाग तथा-बगलके दृश्य !: 
इनसे भवनके वाह्यदरोनकी यथातथ्य कल्पना होती है। उस कल्प-- 
नान्तगंत दृश्य का काल्पनिक परन्तु यथार्थ सूर्तस्वरूप किसी न किसी : 
परिमाणे दिव्य हष्टिसे देखनके लिये भवन के विभिन्न भागोंकी ' - 
ओर के दृश्य ही मानचित्रमें अंकित करने पडते हें । सवन सुन्दर 
व्खिलाई देनेके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, उसमें खूब कलाकौ-- 
शल्य-चित्रकारी एवस्‌ पच्चेकारीकाही काम हो । किन्तु यदि उसके 
आकार-प्रकार के हिसावसे उसकी उँचाई, चौकी, खिडकियाँ, दर- 
वाजे इत्यादि सब प्रमाणबद्ध हों तथा उसकी बाह्य रचनामें सम-- 
पक्षता (3770०४४ ) अर्थात्‌ “ मक्षिकास्थाने मक्षिका ” वाला 
हिसाब हो अथवा खड़ी मध्यरेषाकी एक ओर, जिस अन्तर पर 
खिड़कियां दरवाजे प्रभृति हों उसी अन्तर पर उसके दूसरी ओर 
भी उनका वास्तव्य रहे तो वही भवन नितान्त सुन्दर और 
रमणीय दिखलाई देता है । अतः यहां पर यह बात निर्विवाद हो 
जाती है कि, भवनका यथार्थ कल्पना चित्र दृष्टिपटके सन्मुख 
लानेके लिये भवनकी विभिन्न दिशाओंके हय मानचित्रमें: 





दिखलाना नितान्त आवश्यक है।- | 
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. भवन .निम्मांणका कार्य अधिकाँश रूपसे प्राप्त भूमिखण्ड (P]0). 
यर निर्भर रहता है। बह यदि लम्बा, ' गोमुखी ? ( आगे कम चौडा 
तथा पीछे फैला हुआ) अथवा उसके ठीक विपरीत अर्थांत “व्याध 
झुखीं ? हो तो प्रत्येक की दष्टिसे नितान्त पृथक प्रकार की शरण 
लेकर निर्माण कायंकी पूर्ति करनी पडती है । साथही साथ उसके 

एवम प्रमुख भाग की दिशापर भी कितनी ही बातें निर्भर 
रहा करती हें। उदाहरणार्थ, पश्चिमाभेसुख भवनको विशेषतया 
-सूसलधार द सायान्ह-कालीन धूप तथा वायुके प्रबल धक्के 
सहने पडते हें और इसके लिये उसकी उस दिशा की ओर एक 
'चबूतरासा निकालना पडता तथा उसकी सोंदर्य-वृद्धिके लिये 
:उसके अग्ममाग पर लकडीका अथवा जालीदार कठघरा लगवाना 
पडता है। इस प्रकारकी अतिरिक्त व्यवस्थाके पञ्चात्‌ तब कहीं 
:सुख्य भवनका धूप और बृष्टिसे संरक्षण होता है । किन्तु इससे 
'वस्तुतः भवनका बाह्यरूप बिल्कुलही बदल जाता हे 


यदि छोटा और सादा भवन हो तो व्ययकी दष्टिसे उसका चौकोर 
होना विशेष सुविधाजनक होता है ( चित्र संख्या १ देखिये ) 
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Fe इस प्रकारके भवनका एक छोर अथवा मध्यभाग त्रिभुजाकुति 
 बढानेसे प्रकाश वायु एवम, प्रशस्त स्थान यथेष्ट मिल जाता 
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है। ( चित्र संख्या २ और ३) इससे बडे भवनकी यदि आवश्यकता 
हो तो अभ्रेर्जाके “फ”? अथवा “ए?” अक्षरके सहश्य आकार रचना 
करना विशेष सुविधाजनक है। ( चित्र ४ और ६ ) धर्म्मशाला 
इत्यादिके सदृश्य, भवन-नीचे और ऊपर प्रत्येक खण्ड ( Flats ) 
में दो झुडुम्ब रखकर सध्यवर्तीय भाग में जीना रखनेके लिये 
अत्यन्त उपयुक्त होते हें । इससे आगेकी श्रेणीने चौतफो कमरे 
चनाकर सवन के मध्यवर्तीय सागमें चौक बनाया जाता है । 
(चित्र संख्या ५) हमारे यहाँ सवन निस्मांणकी प्राचीन प्रणाली यही 
थी । कन्तु ऐसे श्रेणीके भवनों के चौक छोटे होनेसे खुळी वायु 
'पय्यातत रूपसे नहीं मिलने पाती तथा धूपके कारण: दीचाळें तप 
जाने पर उनके ठण्ढ़े होनेमें अत्यधिक देर लगती है.। बड़ा चौक 
रखने से भवन का विस्तार अपेक्षा से बाहर बढ जाता है । सातवीं 
चित्र संख्यामें एक बडे किन्तु अत्यन्त सुविधाजनक भवन का 
नसूना दिलाया गया हे । उसमें सन्सुखस्थ भाग फैला हुआ होने 
के कारण प्रकाश ओर वायु को भवन के भीतर यथेष्ठ रूप से 
सञ्चार करनेमें आवश्यक सुविधा मिल जाती है। 


भवनका वाह्यरूप निसगेसे मिलता-जुलता होनेसे उसमें विशेष 
सौन्दर्यं आ जाता है। उदाहरणार्थ, किसी एक ऊबड़-खाबड काले 
'पत्थरकी शिलापर पञच्चेकारी-नक्षी अथवा पलस्तरका काम करनेकी 
अपेक्षा यादि उसपर उसीं जातिके चडे-बडे पत्थरोंकी रचना कर 
'सवचनमें भव्यता उत्पन्नकर दी जाय तो वह मजबूती और सौन्दर्य 
_ दोनाँही दष्टिसि यथार्थ और उपयुक्त होता है। उसी तरह हरी- 
. सरी सुन्दर वनश्राके सन्चिकट यदि ऊबड-खाबड एवम्‌ बदसूरत 
यत्थरोंका काम किया जाय तो वहभी अच्छा नहीं । उससे भवनकी 


शोभा बुरी तरह दब जाती है। 
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अँग्रेजीमें शिल्प-जिसे 87०॥(००४००७ कहते हैं वह भारतसें 
सामान्यतः बड़े ही संकीर्ण आशयसे समझा जाता है। उस 
आशयसे जो मथितार्थ निकलता है वह यह है कि, ' भवनके 
बाह्यगत्‌ दर्शनीय सौन्दर्यको वृद्धिङ्गत करनेके लिये जो 
कला-कौशल्यका काम किया जाता है, उसे शिल्प अर्थात्‌ 
आकिटेक्चर ( Archi४९०४०7९ ) कहते हे ? । किन्तु तात्विक हष्टिसे 
विचार करने पर शिल्प शब्दका अर्थ अत्यन्त व्यापक स्वरूपं- 
का होता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि, “ जिस 
देशविशेष एवस पारोस्थातिमें कोई वस्तु निर्माण हुई, उसकी 
परिस्थिति तथा उस देशमें रहने वाले मनुष्यांकी अभिरुलिको 
देखते हुए उनकी मनोरचना पर उस चस्तुविरोषके सम्बन्धे 
जिस विशिष्ट प्रकारके कलाकोशल्यका मूर्तिमान स्वरूप उत्पन्न हो 
उसे शिल्प कहते हें । ” प्रत्येक देशविशेषमै उपलब्ध होनेवाली 
साधनसामग्री, जलवायु तथा परिवत्तेनशील परिस्थितिके अनुसार 
उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाय, यह बात दूसरी है। किन्तु यह 
माननाही पड़ेगा कि, किसीभी शिहपके सूलतत्वोंमें सत्य एवम उपयुक्त- 
ताका समावेश होता हे । झुसङ्गाति, ( arm००) ) योग्यायोग्यता 
( Fitness ) तथा प्रमाणबद्धता (P००००) यह विशेषताएं 
उनके पश्चात्‌ अथात्‌ उक्त तत्त्वोंको देखते हुए आती हैं। जिसमें 
सत्य है उसमें सौन्दर्य होना, तथा जिसमें सोन्द्य हे उसमें सत्यका 
वास्तव्य होना अनिवार्यं एवस्‌ अवश्यम्भावी . होता है। सारांश यह 
कि, पहिले उपयुक्तता एवस तत्पश्चात्‌ उसके अनुरूप योजना हुआ 
करती है। यही निसगेका नियम है। उदाहरणार्थः-हिरन एक 
अत्यन्त चपल पशु हे । इसलिये उसका शरीर हल्का होता एवस 
पेर लम्बे तथा बारीक होते हे । तत्पश्चात्‌ अनुक्रमसे घोडा, अँट 
प्रभाते चतुष्पादोंको देखिये ! उनके चापल्यके अनुसार उनका 
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शरीर तथा पैर किस प्रकार हल्के एवम्‌ लस्वे होते हे । हाथीकी गति 
मन्द्‌ होनेके कारण उसका शरीर भारी तथा पेर स्थूल होते हैं। 
इसी प्रकार शिल्पके प्रायः सभी सोन्द्येमय भागोके सम्बन्धमें 
विचार करनेसे, “ उपयुक्तता ” यही एक कारण उसकी अन्तःस्थली 
में पाया जाता है। उदाहरणार्थ भवनमें कमान वनानेका हेतु 
यही होता है कि, वह भार सहन करनेमें पर्य्याप्तरूपसे समर्थ होती 
है। खिडकीके वाह्यगत्‌ छज्ने तथा चौकी पर स्थित चव्रूतरेनुमा 

पवस्‌ माज्ञेलकी सतहगत्‌ कङ्गनीका सूजन वर्षाका जळ 
दीवाळ परसे होता हुआ सवनके भीतर छुसने न पाये इस विचार- 
से होता है। 


कोई सी सुन्दर सवन अथवा रमणीय वस्तु देखनेसे मनमै 
अकस्मात्‌ जो एक तरह का विशेष आनन्द उत्पन्न होता है उसका 
कारण यह है कि, उस सोन्द्येविशोष भवन अथवा वस्तुकी 
प्रत्यक्ष आक्काते एक सामान्य रंगमें हमारे मनशक्ष॒अंके सन्सुख 
स्पष्ठरूपसे अङ्कित हा जाती है और उसके कारणही हमारे मनमें 
एक तरह का अपूव्व आनन्द उत्पन्न हो जाता है। यदि मान लिया 
जाय कि, उस चस्तुविशेष को चित्र-विचित्र रंगोसे रंग दिया हो 
अथवा उस पर अत्यन्त बारीक एवम्‌ प्रराखनीय कलाकौशल्य 
युक्त कायं किया हो तो वह तबतक स्पष्ठरूपसे हग्गोचर होना' 
असम्भव है जव तक हम उसके नितान्त सञ्चिकट पहुँचकर नहीँ 
देखते । अतः ऐसी पारिस्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि, सवन में. 
मनोहरता उत्पन्न करनेके लिये नक्षी अथवा कलाकोराल्ययुक्त 
रंगीन कामकी अपेक्षा उसकी बाह्य आक्काते को सुन्दर बनाना 
विशेष ञ्रयस्कर है। भवन का प्रत्येक साग एक दूसरेसे मिलना 
चाहिये तथा सम्पूर्ण सवन पूर्णतया प्रमाणबद्ध होना चाहिये। 


भारतीय शिल्पके प्रमुख लक्षण यह हें के, उसकी समथल 

कमान, स्थूल तथा बौने खम्मे, कङ्गनी, जाळीदार छज्ञा, चौड 

आङ्गन अथवा वरामदे, पक्ा-छतदार अथवा न्यून दालका छप्पर 
३ 
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इत्यादि प्रमाणबद्ध और शास्त्रालुकूळ. होना चाहिये । इससे 
सवनको चोड़ा-सुविशांल एवम्‌ सव्य रूप:प्राप्त होता हे । यूरोपि- 
यन शिल्पमें अधिकतया ऊंचाइको प्रधानता दी जाती हे । इसमें 
एवस्‌ ऊँचे खम्भे, परवलय कंमान ( 78०० 7८H ) 
अथवा झुकावदार शिखर ( T77९४ ) प्रवेशद्वारकी डेवदी 
( ०7०७० ) अथवा कमसे कम सीढियां ढँकने योग्य सामने आयी 
हुई कमान, ` ( ३४७) स्तरयुक्त, नरम श्रेणीविशेष . पत्थरका 
अत्यन्त दाळदार छप्पर, ऊंचे घुंआंकश, छप्परकी अन्तर्गत खिड़- 
किया ( D07००प7), तथा छरेदार गिलावा प्रशातिका समावेश 
होता हे । * 
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भारतीय प्रणालीके भवनमें प्रायः नीचे लिखे विभागोंका समा- 
वेश होता हेः-- ! . Fre. | "५२ 
( १.) मिलन मन्दिर (सद्र बैठक), २ शयन मन्दिर (5९070०) 
' एक अथवा अनेक इच्छित कमरे (३ ) व्यावहारिक अर्थात स्रियॉके 
बेठने-उठनेका ग्रह ( ४ ) आँगन-चबूतरा अथवा खुला बरामदा (५) 
रसोबग्र॒ह-स्वयम्पाकग्रह (६ ) भोजनग्रह( ७ ) कोठी अर्थात्‌ भण्डारा 
(८) देवाळ्य-ठाकुरद्वार (९) स्नानालय तथा .( १०) जीना । 
इन सब आवश्यक विभागोंके अतिरिक्त -यथाशाक्ति अतिथिग्रह, 
मेहसानोंके लिये निवासस्थान, शिशु आका कीडाङ्गण, पुष्पवीचिका 

( N7०: ) इत्यादि विसागोंकाभी समावेश हो संकता है। 


* भवनके वाह्याङ्गको मनोहर वनानेका विस्तृत विवरण इस पुस्तकके सूळ लेखक 
श्रीयुत देशपाण्डेजीनें अपनी स्वलिखित “ ४6०६४३! . ०/48 
suited (0 India > नामक अंग्रेजी पुस्तकमें दिया है । पुस्तक. अत्यन्त. सुन्दर 
साम्मिक्र एवम्‌ कतिपय चित्रोसे परिपुणे हे । सत्य ६ ). | Nei 
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आराम्सिक योजनाचित्र स्थिर करते समय उपरोक्त सभी विभाग 
किस प्रकार और कहाँपर निधांरित दोनि चाहिये इसका निश्चय 
करना अत्यन्त अनुभव और चातुय्येका कार्य है । किफायतको . 
देखते हुए बनाये गये योजनाचित्रमँ प्रत्येक कमरेके. लिये एक. 
एयर दालान होते हुए सी अपने आनेजानेके मार्गम अधिक . 
स्थान खचे न हो, इसका ध्यान रखना अत्यावश्यक है। 


किस दिशाकी ओर कौनसा कमरा रखना इसका निश्चय करना 
भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवस विचारर्णायं कार्य है। उदाहरणा्थः- 
रसोई घर यदि पश्चिम दिशाकी ओर हो तो उससे सवनकी पूर्वेस्थं . 
दिशाकी ओर के सारे. कमरोंमें पूप तथा रसोई घरकी बुरी-सली . 
वायु खुसनेका भय रहता है। आरोग्यशास्त्रकी इष्ठिसे इसका प्रति- : 
कार करना अत्यन्त आवश्यक है । ै 


बैठक ड > 

( १ ) सदर बेठक अथवा दीवानखाना 
सद्र बैठकका उपंय्रोग साधारण रूपले. आये-गये आगन्तकाँसे 
मिळने-जुळनेमें' तथा बाहरी मनुष्यांसे गपसड़ाके लगाने एवम्‌ : 
व्यावसायिक बातचीत करनेमें होता है। उसका क्षेत्रफल साघा-. 
रणतया मध्यम स्थितिके कोडुम्बिक भवनमै यथाशक्ति १५५१२': 
से छेकर २४:१६ तक होना चाहिये । सवन अत्यन्त छोटा: 
ही क्यों नहो; किन्तु उसमें सी दीवानखाने का क्षेत्रफल: कमसे कम 
उपरोक्त प्रमाणमें होना. आवश्यक हे । हाँ, यह हो सकता: 
है, उससे प्रसंगानुसार शयनागार का काम छे लिया जाय। कुछ: 
लोग इस सम्बन्धमें भोजन करनेवाले मनुश्याँकी संख्या निधोरित 
कर उसके हिसाबसे. क्षेत्रफल निर्धारित करते हैं।. अतः उस-. 
इछ्ठिसे देखने पर दो पंक्तियोंको ८ फुट चौड़ा स्थान लगता है। 
इस इष्टिसे चार पंक्तियोंकों १५ फुट स्थान-.सी पर्याप्त हो जाता. 
है। तथापि यादि १६ फुट स्थान देःदिया जाय तो विशेष उपयुक्त 
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होता हे और बेठने-ऊठनेमें किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती ४ 
विवाहादि कार्यामे तथा सह-सोजनमें भोजन भट्टोंकी संख्या आविक 
होती है। किन्तु इस कभी-कदाचित की अस्ाविधाको कोडुस्बिक: 
भवन निमोण करते समय दृष्टिकोणमें रखना व्यर्थ है। कारणः 
उससे व्यथेमे अथंकी हानि होती और निरन्तरके लिये प्राप्त स्थान 
रुक जाता है । 


बैठकखाने में दरवाजे-खिडकियाँ इत्यादि का निर्धारण उनके 
सुजन होनेके पूव्वे ही पूर्ण विचार कर करना चाहिये । जिसमें 
यह न हो कि, बेठकखानेके बन जाने पर आवागमनके मार्गकेः 
कारण अथवा उसमें बनी हुई तथा रखी हुईं अल्मारियों, टेबुल: 
कासया, कोचों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओंके कारण उनके 
खोलने एवम्‌ बन्द करने में बाधा उपस्थित हो ! इसके लिये आरम्भ- 
में ही योजना चित्र बनाते समय इन सब बातोंका-विचार करते 
हुए उन्हें चित्रमें यथायोग्य स्थानमें अङ्कित कर देना उत्तम एवम्‌: 
आवश्यक है । 


ढीवानखानेके प्रवेश द्वार कमसेकम ३५०६” से लेकर ४।५६॥” 
तकके क्षेत्रफलके तो अवश्य ही होने चाहिये । उसी प्रकार 
खिडकियाँ भी जहाँतक हो यथेष्ठ रूपसे बडी होनी चाहिये ।' 
दरवाजोंके क्षेत्रफलका उक्त प्रमाण भी साधारण है। उससे बडे 
दरवाजे होना अच्छा है; किन्तु छोटे होना ठीक नहीं । कारण 
किसी विशेष सम्मेलनके अवसर पर सीड एकत्रित होनेसे छोडी: 
खिडकियाँ और द्रवाजोंवाले बैठकखानेमें उपस्थित जनताकोः 
पर्याप्त वायु एवम्‌ प्रकाश मिलना असम्भव हो जाता है । 


अंग्रेज लोग प्रायः सदर बेठकखानेको भवनके मध्यवत्तीय 
सागमें रखना पसन्द करते हें। किन्तु हमारे भारतीय समाजका 
आचार-विचार-व्यवहार एवम्‌ गुण कम्मे स्वभाव तथा संस्कृति 
उनसे नितान्त भिन्न होनेके कारण हमें इस सम्बन्धमें उनका 
अनुकरण करना अच्छा नहीं ! कारण उससे हमारे यहाँकी ग्रहः 
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“छलूनाओंका स्वातन्त्रय नष्ट हो जाता हे और वह चेठकखानेके 
'चतुद्क्रिस्थ कमरांमें स्वतन्त्रता पूर्वक घूम-फिर नहीं सकतीं । 
उन्हे कौडुम्बिक काये करनेमें बन्धन सा हो जाता है और वह सदैव 
'सङ्कचितसी रहा करती हैं। अतिरिक्त इसके भारतीय प्रणालीस 
'बने इए बेठकखानोंमें वायु तथा प्रकाश संग्रह करनेसें 
"विशेष सुविधा होती हे ! इस पद्धतिसे बने हुए चेठकखानोंका 
'अवेशह्वार बाहरी बरासदेमेसे होना चाहिये । खण्डकी ऊँचाईका 
'प्रमाण देखते हुए दीवानखानेकी सतहसे ७८ फुटकी ऊँचाई पर 
: 'चित्रादि लगानेके लिये उसकी चतुर्दिक्रस्थ दीवालोम एक कंगनीदार 
'पट्ठी जड़नेसे दोहरा लाभ होता है। एक तो यह कि, उससे 
'चित्रकी शोमा बढ़ती है तथा दूसरे दीवालोंको उस ऊँचाई तक 
'जलळ अथवा तलका सूल्यवान्‌ रङ्ग देकर उसके ऊपरी साग 
'पर सफेदी कर देनेसे व्यय कम होता तथा सौन्दर्य एवम्‌ आरोग्यकी 
'दृष्टिस विशेष लाम होता है । साथही. साथ तीसरी बात यह होती 
'है कि, रातके समय दीपकके प्रकाशका शुभ्र सफेदी पर परावर्तन 
"होकर वह अधिक स्पष्ट एवम्‌ स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकारके 
'कमरांमें स्थानस्थान पर खूंटियाँ रहना भी अच्छा नहीं। कारण 
उनके रहनेसे उनपर कुछ न कुछ वस्त्र इत्यादि लटकेही रहते हैं; 
'जो बैठकखानेको गोदामसा रूप देनेका कारण बन जाते हैं । 
' उनकी जगह यादे एकही स्थान पर ५६ खूंटियोंकी चोखट जड़ 
'दी जाय तो वह विशेष सुविधा जनक और सौन्दर्यपूरक है। 
ःइन कमरोंके दरवाजे भीतरकी ओर खुळनेवाले होनेकी अपेक्षा 
*बाहरकी ओर अथवा पड़ोसके कमरोमें खुलने वाले होने चाहिये । 








( २)-_शयनागार (९१९०० ) 
SS 


भवनका यह विभाग मनुष्य जीवनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण 
'हे। इसमें मलुष्यकी आयुका कम-अधिक प्रमाणमें प्रायः एक-तिहाई 
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, भाग निद्राके कार्यमें व्यय हुआ करता है । अंग्रेजोमें इसका महत्व 
समझते हुए प्रायः २० से अधिक की आयुवाळे किशोर वयस्क 
बालकों तक दो मनुष्यांके लिये एक स्वतंत्र कमरा दिया जाता है। 
. हमारे दारिद और अज्ञानके कारण हमारे यहाँ इस आवश्यक 
` भश्नकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ तो एकही बडे 
: कमरेमें पारिवारके आधिकसे आधिक मनुष्य खडे-तिछे बिछौने- 
* विछाकर सो जाते हैं। देहातोंमें तो इससेशी विकट दृशा देखनेमें 
` आती है। वहाँ कुत्ते-गाय इत्यादि चौपाये तक इन कमरोंमें वान्घ' 
...दिये जाते हैं। इतनाही नहीं अपितु वायुके आवागमनके लिये यदिः 
' उनमें, कुछ छोटी खिडकियाँ बनी हो तो चह भी झीतके भयसे 
` चन्द्‌ कर दी जाती हैं । परिणास यह होता है कि, उससे ज्वासो- 
` श्वासके लिये शुद्ध वायु मिळना बन्द हो जाता है । समाजमतें. 
_ विशेषतः गृहस्थ ललनाओंमेँ क्षयादि रोगोंका प्रसार हो जाता है. 
एच्‌ दोब्बेल्य, अकाल वार्धक्य, बाळमृत्यु, रूदुचिंत आयुर्मान 
_ इत्यादिका वास्तावेक कारण,--भवनक हशयनागारोंकी उक्त 
' दृशा है । पुरुष वर्ग तो दिनमें अथवा किसी न किसी समय 
किसी न किसी बहानेसे बाहरके खुळे वातावरण में घूस-फिर 
: आता और अपने शरीर स्वास्थ्यके लिये कुछ न कुछ अँशो में 
बाहरकी स्वच्छ वायु ग्रहण कर लेता हे । पर घरकी ललळनाओंको 
- उतनीभी खुळी वायु मिळना असम्भव हो जाता है । अस्तु, 
शयनागार की खिडकियों की सतह जमीनसे प्रायः २-२॥ फुट- 
पर होनी . चाहिये । जिसमें भूमिपर सोनेवाळे मनुष्योंके शरीर 
को वायु की लहरी प्रत्यक्षरूपसे स्पर्श नहीं कर सकती । यदि 
किसी कारणवश खिडकियों की सतह भूमिसे मिली हुई रखना 
हो तो उनके कपाट इस तरहके बनाने चाहियें ताकि, जब आव- 
श्यकता हो तब नीचेका आधा भांग बन्द कर लिया जा सके । 
इसके लिये खिडकियोंको घूम-फिर सकने वाली झिलमिलियाँ 
(१८०८॥००) रूगाना विशेष अच्छा है। किन्तु इस प्रकार की 
- योजना करना मध्यम श्रेणीके लोगोंको आर्थिक व्ययकी. इष्टि से: 
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असम्भव होगा। अतः उसके लिये यह किया जा सकता है कि, जमीन 
से खिड़की का जितना भाग बन्द करना हो उस हिसाब से, जमीने 
की सतह के समानान्तर एक फुट रूम्बी और ५ इंच चौड़ाई की 
१।२.खिड्ाकियाँ बैठाकर, शरीरको उनसे आनेवाढी वायु स्पर्श न 
करे इस विचार से उनमें झिलमिलीदार तख्तियाँ .तिछो :जड़ दे 
तथा उनके सन्छुखस्थ दीचालमें छत अथवा खण्डके पेन्देमे छोहेके 
छड़ भर कर थोड़ी बडी खिड़कियाँ जड़ दे । इस प्रकार की योजना 
'होनेसे ताजी-स्वच्छ-ठण्ड़ी और जड़ वायु निचली खिड़कियोंसे 
आकर कमरे की दूषित-तथा हल्की हवां ऊपरी खिड़कियोंसे बाहर 
"निकल जायगी। आतारक्त इसके प्रत्येक खिड़की के ऊपर १ से 
लेकर १। फुट तक की ऊँचाई का चौड़ा कलमदान ( Ventilator) 
होना आवश्यक है। | ५ ः 
झायनय॒हमें जहांतक हो अत्यन्त कम सामान होना चाहिये । 
इसके निम्मांण के पूव्य योजनाचित्रमे पलंग तथा प्रथकू अलमा- 
रियोंके स्थान निर्देशित करते हुए उनके अनुसार उसमें बनने- 
वाली खिड़ाकियाँ-दरवाजों तथा दिवालसे संलझ अलमारियोंका 
स्थान निधोरण करना अनिवाय और सुविधाजनक है। 





इस प्रकार के कमरोंका सजन, वायुकी दिशाका अन्नुलक्ष्य करते 
हुए उसी ओर होना चाहिये। हमारे उत्तरी भारतवर्षमें तथा उधर 
'दृक्षिणस्थ महाराष्ट्र प्रान्तमें प्रायः प्रतिवर्ष ७८ महिने पश्चिम और 
दक्षिण दिशाके कोणसे वायु का श्रमण होता रहता है तथा शेष चार 
महिने ठीक इसकी प्रतिकूल दिशासे वायु बहती रहती है। यह 
चार महिनेकी अवघि विशेषतया शीतकालका होती हे । अतः उस 
अवधिम यादे हमें विरोषरूपसे वायु न सी मिल सके तो सी काम 
चल सकता हे। किन्तु ग्रीष्म ओर वर्षांकालमें उसका मिलना हमारे 
- स्वास्थ्य एवम्‌ सुखके लिये अनिवार्य एवस आवश्यक है। अतः 
:उसी दिशाका अनुलक्ष्य करते हुए हमें अपने शायनग्रहका सजन 
'करना उपयुक्त और श्रेयस्कर है। :` . 
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अब यह भक्ष सुलझाना थोड़ा कठिन है कि, हमारा शयनगृह 
कितना बडा होना चाहिये। मध्यमस्थितिके समाजकी आवश्यक- 
ताओंको देखते हुए थोडे बहुत अलुभवके पञ्चात्‌ हम यह कह 
सकते हैं कि, ऐसे समाजके लिये भवनके इस विशिष्ठ विभागका 
आकार १२९५६१५” होना पर्याप्त है। किन्तु यदि इससे भी बडा 
आकार हुआ तो कोई हानि नहीं वरन उल्टे लाभ ही हे। तथापि 
स्थानकी संकुचित दशा अथवा साम्पत्तिक स्थिति अनुकूल न होने 
पर भी इन कमरांका आकार १०० वर्गफुटसे कम होना अच्छा 
नहीं। प्रकार विशेषकों देखते हुए यह कमरे चौकोर होनेकी 
अपेक्षा कुछ लम्बे होना विशेष अच्छा है। उदाहरणाथ १०%१०” 
फुट आकारके कमरेके मध्य॑ एक टेबुल रखकर उसके इद-गिई 
जो थोडीसी जमीन बचती है उसकी अपेक्षा १२'५८' वाले क्षेत्र 
फलके कमरेम उपरोक्त टेबुलके उसी स्थान पर रखनेसे उससे 
कहीं अधिक जगह बचती हे । यों तो प्रथम आकार वाले कमरेका 
क्षेत्रफल १०० वर्ग फुट अर्थात्‌ दूसरे कमरेके ९६ वर्ग फुटके क्षेत्र- 
फलकी अपेक्षा ४” वर्ग फुट अधिक होता है, तथापि दूसरे कमरेकी 
लम्बाई थोडी अधिक होनेके कारण वह प्रथम कमरेसे कहीं 
आधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित सिद्धः होता है। यदि 
कमरा छोटा हो तो खिडाकेयाँ बड़ी रखते हुए दूषित वायुके ऊपरही 
ऊपर बाहर निकल जानेकी तथा स्वच्छ वायु भीतर पहुंचनेकी 
व्यवस्था सरलतासे की जासकती हे । शरीरशाख्रवेत्ताओंने 
मलुष्यके श्वासोश्वासका परिमाण निकालते हुए यह निश्चय किया 
है कि, वह प्रत्येक घण्टेमे कितना कार्वोनिक एालिड गैस (शरीरस्थ 
दूषित वायु) बाहर छोड़ता रहता है तथा उसे उसी अवधिके भीतर 
कितनी शुद्ध वायु,-आक्सिजन वायु पहुंचानेकी नितान्त आवश्य- 
कता है। उस परिमाणको इष्टिकोणमें रखते हुए स्थपतिवरगनें 
यह निणेय किया है कि, मनुष्यके शयनागारमें प्रतिमनुष्यके 
पछि कमसे कम ३०० घन फुट जगह रह सके इतना बडा 
उसका आकार होना चाहिये । इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि, 
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यदि भवनके खण्डकी ऊँचाई १० फुट हो तो प्रत्येक मनुष्यके लिये 
'कमसे कम ३० फुट जगह तो अवश्यही रहनी चाहिये । इससेभी 
स्पष्टरूपले समझनेके लिये दीपकके प्रकाशकी यह सारिणी ध्यान 
सें रखनी चाहियेः--एक मोमबत्ती=३ मनुष्य, १ कन्दील अथवा 
काँच की चिमनी-१ मनुष्य, तथा १ ग्यासकी बत्ती-रे मनुष्य । 
भवनम जितना शुद्ध एवम्‌ स्वच्छ वायुका महत्व है उतनाही 

'प्रकाश तथा घूपका हे । अतः जहाँ तक सम्भव हो शयनागारमें 
प्रकाश और धूपके प्रत्यक्ष रूपसे प्रादुभूंत होनेकी ओर ध्यान रखते 
'डुए उनका सुजन होना चाहिये । चूप अथवा ऊष्ण वायुसे भवनस्थ 
-कामिकीटाणुओं एवम्‌ रोगजन्तुओंका नाश होता रहता है, यह हम 

आरम्ममें लिखही चुके हैं। अतः उस ओर ध्यान रखते हुए इस 

कार्यमें विशेष सावधानी रखनी चाहिये । दूषित ऊष्ण किन्तु हल्की 
"हवा उक्त प्रकाश एवम्‌ घूपके कारण नष्ट होकर ताजी एवस स्वच्छ 
-बायुका मार्ग सरल हो जाता है। | 

अन्तसें इस सस्बन्धमें दो वाते विशेष रूपसे ध्यानमें रखना 

आवश्यक है । एक तो यह कि, भवनके इतर विभागमें जाने के 

"लिये शयनागारसे होते हुए न जाना पडे तथा दूसरी यह कि, 
'स्नानालय तथा शोच्यकूप ( सण्डास) की ओर जानेके लिये प्रत्येक 
शयनागारसे पृथकू मागे हो, दूसरे शयनागारसे होते हुए न 
"जाना पडे । 


(३ ) व्यावहारिक कमरा 
"नकर हिका? 


व्यावहारिक कमरे को हम दूसरे शब्दोंमें स्त्रियोंके बैठने-उठने 
-का कमराभी कह सकते हे । स्त्रियाँ इसमें बैठकर नित्यही कुछ- 
“न कुछ कौदुस्बिक कार्य करती रहती हें । उनका गाहंस्थिक कार्य 
"सवम्‌ व्यवहार कभी बन्द नहीं होता । रसोई-पानी तथा अन्यान्य 


४२ "हिंदी सुलभ वास्तुशास्र. 


नित्यनैमित्तिक कायो को करने के पश्चात्‌ गौण कार्योंकों करने 
“तथा बैठने-उठनेके लिये उन्हें एक स्वतन्त्र. कमरे की आवश्यकता 
होती है और उसी कमरे को हम उक्त नामसे सम्बोधन करते हैं।. 
यह कमरा प्रायः 'भवनके:मध्यवतींय भाग में होता है । अतः.हम 
उसे दूसरे शब्दोंमें मध्य-शुहंभी कह सकते हैं। छोटे-छोटे भवनेमि 
इन कमरोंका उपयोग प्रसङ्ग विशेष पर शयनागारकी तरह भी हो 
' सकता है । प्राचीन समयमें इस प्रकार के कमरे विशेष सुरक्षित 
` होने के कारण उनमें मूल्यवान्‌ सामान आदि रखनेकी पारिपाटी 
` थी। उस समय परदे की प्रथा हमारे यहां अत्यधिक होनेके कारण 
इस प्रकारके कमरों में प्रायः अन्धःकार सा रहता था । किन्तु 
' आधुनिक परिवर्तित परिस्थितिमें उनमें प्रकाश और वायुका रहना 
"नितान्त आवश्यक हे । इन कमरोंकी दीवालोंमें १२ अलमारियाँ 
' जडनेसे सूल्यवान सामुग्री रखनेके लिये अच्छा सुविधा हो जाती है ।, 


( ४ ) बरामदा-चबूतरा या आँगन 
“--.५++-5)6ि0[80-+--... 
सौन्दर्य, सुविधा और स्वास्थ्य इन तीनों ही इष्टिसे प्रत्येक 
: भवनमें थोडा बहुत बरामंदा, चचूतरा या आँगन होना नितान्त 
आवश्यक है। इनके होनेसे कई लाभ होते हैं। प्रथम तो यह कि 
बाहरसे आनेजानेवाला मनुष्य सवनके भीतर प्रवेश करनेके 
पूव्वे थोडी देरतक यहाँ रुक सकता है। दूसरा यह कि, उनके 
रहनेसे आगन्ठुकोंको अपने जूते इत्यादि रखने तथा कुत्तोंको 
बेठेनेके लिये स्थान मिल जाता हे । तीसरा और अत्यन्त महत्व- 
पूणे लाभ यह होता है कि, वाहरकी धूप तथा ऊष्ण वायु सीधी 
. सवनके भीतरी भागमे प्रवेश नहीं करती । चौथा उपयोग 
"यह: होता है कि, उनके कारण भवनके भीतरी कमरोंकी 
' बन्दिश्त रहती है । इनके होनेसे यह आवागमनके लिये 
` भवनस्थ सार्वजनिक मार्ग बनानेंमें विशेष सहायक स्वरूप 
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सिद्ध होता हे । सवनके पाश्ववती भागमे अर्थात्‌ मध्य गृह और 
रसोंई घरके सञ्चिकट आँगन होनेसे ग्रृहललनाओंको पिसाई कुटाई 
आदि काय्याके लिये स्वतन्त्र स्थान हो जाता हे तथा वहाँ कपड- 
छत्ते इत्यादि आवश्यक वस्त्र निरापद रूपसे सुखाये जा सकते हैं। 
इन सब बातोंके अतिरिक्त ग्रीष्मऋतुमें घूपसे बचते हुए क्षणभर 
'हवामें बैठनेके लिये खुळा स्थान मिल जाता है। 

सवनके सन्सुखस्थ बरामदेके कारण भवनकी शोभा वृद्धि होती 
है। यदि यह बरामदा २।४ फुटकी चौडाईका हुआ तो उसका उप- 
योग आवागमनके मागंके लिये होता एवम्‌ अन्तर्गत कमरोंका 
पोशीदापन कायम रहता है। यदि उसकी चौडाई ६॥ से७ फुट 
तककी हुई तो उसमें बेठने-उठने तथा सोने इत्यादिके लिये पलङ्घ 
कुर्सी आदिकी व्यवस्था हो सकती है। किन्तु इसकी मध्यवर्तीय 
चौडाइ रखनेसे वह किसी कामका नहीं रहता । 


(५) स्वयम्पाक अर्थात्‌ रसोंइंघर 





यदि भोजनके लिय प्रथकू कमरा रखना हो तो केवल रसोइके 
लिये सौवग फुटके आकारका कमरा पर्य्योप्त है। तथापि मध्यम श्रेणीके 
समाजकी इष्टिसे रसोई घरमें थोडे बहुत मनुष्य डेठकर भोजन करः 
सके ऐसी व्यवस्था होना विशेष सुविधा जनक होता है । इस दृष्टिसे 
विचार करनेपर रसोई घरका क्षेत्रफल १५५८ होना चाहिये । 
इस कार्य विरोषके प्रीत्यथ जो कमरा बनाया जाय वह चौकोर 
बनानेकी अपेक्षा लम्बाकृति बनाना विशेष उपयुक्त होता हे । रसोई 


. 'घरसें:नि्न लिखित योजनाओंका होना अत्यन्त आवश्यक हैः-- 


' (अ) घूँणदान अथवा घूँआकश (ब) मोरी (क) दो कपाट 
अर्थात्‌ अल्मारियां (ड) एक चूल्हे.पर प्रकाश फेलांनेवाली तथा 
एक आतिरिक्त ऐसी दो खिड्ाकियां (ई) खानेदार आगा-रहित 
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अलमारियाँ ( 0९ ६९६) अथवा पले रहित दीचालस्य अळमा- 
रयां ( Wall shelf) 

(अ) घूँणदान अर्थात्‌ घूंआंकश--इसके लिये जो कमान 
ःचनायी जाय उसकी चौड़ाई 8 फुट, गहराई १॥ फुट तथा ऊँचाई 
३ फुट होनी चाहिये। उसके मध्यभागमें आदिसे अन्ततक ६ इंच 
से लेकर ८ इंचतकके व्यासका आर-पार छिद्र होना चाहिये। 
ताकि उसमें होकर घूँआं भलीमांति निकल सके । ज्यों-ज्यों घूंआ- 
कशकी बन्धाई ऊँची होती जाय त्यों-त्यों उक्त छिद्के अन्तर्गत 
भागमें चूनिका लेप ( पलस्तर ) कर देना चाहिये । यादे यह 
अन्तर्गेत्‌ साग थोडीसी असावधानीके कारण ऊबड-खाबड़ 
रह गया तो अह्पकालमँही भीतर घूएंकी कालिख जमा 
हो जाती और धूँणके सरलता पूव्वेक निसुत होनेमें बाधा 
उपस्थित होती हे । इस प्रकारका पत्थर-चूने अथवा ईटे-चूनेकी 
सहायतासे घूंआंकश निम्मोण करनेकी अपेक्षा यदि चीनी मिट्टीकी 
नलिकाएं एक पर एक खडी कर उन्हें जोड दिया जाय तो 
विशेष अच्छा और उपयुक्त होता हे । घूंआंकइाकी नलिका 
'घरके झुंडरेके ऊपर कमसेकम २। फुट ऊँची तो अवश्य 
ही होनी चाहिये । अधिकांश रूपले घूंए-दानकी कमान दीवालके 
भीतर १ फुट और बाहर ६ इञ्चसे लेकर ९ इञ्च तक अर्थात्‌ १॥- 
१॥ फूट गहराईकी रखी जाती हे । कितनीही जगह प्रसङ्ग विशेषको 
देखते हुए एक कोनेमें भी घूएंदानका सृजन होता है। उस प्रणाली 
में त्रिअजाक्वाते कोणकी अन्तर्गतस्थ दो दीवालॉका कुछ भाग 
विशेष आगे बढाकर उस पर कमानका सुजन होता है। कोनेमें 
बने हुए घूंआंकश उस परिस्थितिमें लाभजनक होते हें जब 
एक दूसरेके सन्निकट दो चूल्हे होते हें । इसमें रहस्य यह होता 
है कि, दोनो ही चूल्हों का घूंआं एकत्रित कर उसे एकही . 
'घूंणदानले निकाल बाहर करनेमें शुज्ञाइश मिल जाती है । 
'ऐसी परिस्थितिमें इतना अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि, दोनों 
सूंणदाना का मध्यवर्तीय पतला पडदा यथेष्ट ऊँचाई तक ऊपर की 
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ओर ले जाना चाहिये! यदि इसमें किञ्चित्‌ भी असावधानी हुई 
तो एक चूल्हेके सुलगते ही उसका धूँआं दूसरे चूल्हे के घूआंकरा- 
से होता हुआ पुनः रसोईघरमें वापिस लौटता और वहाँ का 
सम्पूर्ण वातावरण घूस्रसय बना देता हे । 


घूँआंकशका वह मागे जिसमें से होकर घूँआँ निकल जाता- 
हो बाधारहित और सरल होना चाहिये । यह नहीं कि, वह 
स्थान-स्थान पर ऊबड-खाबड और कोने-कतरोंसे पारपूरित हो । 
यदि उसमें किसी कारणवश घुमाव रहे भी तो भी उसमें क्रमिक 
झुकाव होना चाहिये । इसके साथही इस सम्बन्धमें एक बात और 
ध्यानमें रखने की यह है कि, घुँआकशकी नलिका को नीचेसे ऊपर 
तक कहीं भी छिद्र अथवा सन्धि नहीं होनी चाहिये। घूँआंकश- 
के मार्गमें ठण्ढी हवाका अँश मात्रभी घुस जाना धूंएंको ऊपर 
उठनेसे रोक देता है। उसके शीर्ष भाग अर्थांत नलिका के उच्च. 
अग्मपर लोहे की टोपी जडना बसोती जल तथा गगन-विद्दारी विहङ्ग-- 
गणोके मलमूत्रसे स्वयम्पाकग्र॒हस्थ चूल्हेके संरक्षणकी हष्टिसे' 
अत्युत्तम हे । 

चूल्हेमें यदि लकडियाँ जलानी हाँ तो उसके पेन्देमें एक लोहे 
की जाली जडकर उसके नीचे बाह्य भागकी ओर बारीक तारकी. 
जाळी बैठाया हुआ एक नलिका का डुकडा जोडते हुए उसे 
दीवालके आर पार-कर देनेसे चूल्हेको नीचेसे यथेष्ट वायु मिलती 
तथा घूँआ न होकर ईंधनकी बचत हो जाती है। 


( ब) मोरी--जहाँ पानीका नल रसोइघरमें ले जाना सम्भव. 
है वहां मोरी का आकार थोडा बडा अर्थात्‌ प्रायः २।५२' पांच 
वगेफुटका होना चाहिये। विशेषतया मोरी चूल्हेके साज्निध्यमें 
एक कोनेकी ओर होनी चाहिये । इसकी सतहमें यथेष्ठ ढाल देत. 
हुए ऐसी तदबीर करनी चाहिये जिसमें वहां गिरनेवाला सारा 
जल एक कोनेमें बहकर वहां बने इए छिद्रमे चला जाय। 
इस छिद्र्में एक विशिष्ट प्रकारका जालीदार “ ट 


ET: 
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{ Nhanisrap ) बैठाना चाहिये तथा मोरीकी सतह जहां- 
तक हो पक्की एवस चिकनी बनानेका उपाय , करना 
चाहिये । शहाबादी या कटनी की लादीका पलस्तर इस कार्यके 
'लिये विशेष उपयुक्त है। मोरीके ढोनों ओरके शिरोभाग पर ९ 
इञ्चसे लेकर १ फुट .तकके चौडाईका मञ्च ( चबूतरा ) बनाकर 
उसके अन्तर्गत भागमे यथेष्ट ढाळ देना चाहिये। ताकि उसपर 
जलसे भरा छुआ घडा इत्यादि पात्र रखा जा सके और उससे 
गिरा हुआ जल सरलता पूर्व्वक मोरीमें गिरकर बह जाय । मोरीके 
ऊपर प्रायः ९॥ फुटकी ऊँचाइमें दीवालकी अलमारी बना कर उसमें 
१।२ जालीदार ताखे बनानेसे मञ्च या धोये हुए बत्तेन ओंधे रखने 
से उनमेंका सारा जलांश बहकर भोरीमें चला जाता है। जहां 
'मोरीकी सीमा हो वहाँ भूमिकी सतह पर तथा दीवालमें प्रायः २ 
'फुटकी ऊँचाईतक सिमेण्टका पलस्तर कर देना चाहिये । . 

, (क) दीवालस्थ अलमारियां ( ४७] ०८७०३८५३ ) रसांइ- 
'घरमें इनका उपयोग अधिकतासे होता हे । अतः सौन्दर्य एवस्‌ 
आवश्यकता को देखते हुए उन्हें यथेष्ठ प्रमाणमें बनाना चाहिये । 
उनमेंसे एकम जालीदार दरवाजे जडनेसे दूध, दही इत्यादि पदार्थ 
'रखनेमें वशेष सुविधा होती है। यह अलमारियाँ प्रायः २॥ ' % 8 ' 
तथा ? ३ ' ५ वगे फुट आकारकी होनी चाहिये । पडि 

(५ ) खिडकियाँ--इनके सम्बन्धमे अधिक लिखना अनावश्यक 
हे । केवल इस सस्बन्धमे ध्यान इतनाही रखना चाहिये कि, 
इनसमँसे एक खिडकीमें क्रमशः काँचकी चद्दर तथा दूसरामें 
जालीकी चद्द्रं जड देनी चाहियें। ताकि सम्पूर्ण कमरेमें प्रकाश 
'एचस्‌ वायुकी यथेष्ठ समृद्धि रहे वायु और प्रकाशसे रसोई घरमें 
मक्खियोंका प्रादुर्भाव कम होता और आरोग्यकी रक्षा होती है। | 

(इ) दीवालस्थ तारखे ( ७५] ४४० ) दीवालोंकी रचना करते. 
समय कमरेकी सतहसे प्रायः ५॥ फुटकी ऊंचाई पर खूंटियां 
अथवा अद्धे तोरण युक्त ताखे जड़कर उनपर, पेंच ( 807०७ ) के 
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'सहारे १।२ तख्तियाँ जड़ देनेस ग्रह छलनाओंकों अपना नित्योप- 
योगी सामान रखनेमें पय्योप्त सुविधा हो जाती है। इससे ऊपर 
` अथात्‌ ७ फुटकी ऊँचाई पर इसी प्रकारकी तस्तियां जड़ देनेसे 
पेरके नाचे कुछ सहारा लेकर उनपर भी कुछ सामान रखा जा 
सकता हे । आगा पीछा रहित उठाऊ लकडाके .ताखोंकी : अपेक्षा 
इस प्रकारके दीवाळस्थ ताखे बनाना विशेष अच्छा. है । कारण 
उससे व्यय कम होता और स्थानकी वचत होती है । . 

चूल्हेका चबूतरा ऊँचा कर उसे मोरीकी दिशाकी ओर ढालुआँ 
बनाने तथा मोरीके कठघरे में नलिका चेठानेसे चूने अथवा सिमे- 
ण्टसे बने हुए चूल्हॉको गोबर इत्यादिसे लीपनेकी अपेक्षा उन पर 
घडाभर पानी डालनेसे वह साफ डल सकते और उनपर गिरा हुआ 
सारा जळ उक्त नलिकाके मार्गसे मोरामें वहाया जा सकता है। : 

रसोईघरसे शास्त्रीय पद्धतिसे शूंणदानोंका निम्माण होनेसे 
उनमें घूंआं फेलनेका कोई भय नहीं रहता तथापि यदि स्वयम्पाक 
ग्रृहकी रचना पूव्व और उत्तर दिशाके कोणमें की जाय तो उसमें 
प्रातःकालीन धघूपक़ा प्रवेश होकर वहांकी वायु शुद्ध हो जाती तथा 
यदि कारणवशात्‌ धूंआं उठा सी, तो वह सवन के इतर कमरों में 
नहीं घुसने पाता । इसके अतिरिक्त एक लाभ यह होता है कि, 
ायङ्कालके समय उक्त दिशामें बने हुए रसोई घर विशेषतया 
औष्मऋतुमें ठण्ढे हो जाते हैं । क क: :. | 

जिनमे कुछ आधिक व्यय करनेकी सामथ्ये हो, उन्हे चाहिये 
कि, वह अपने यहांके रसोईघरको, भवनसे कुछ एथकू बनाये ।. 
इस प्रकारके रचनाविरोषसे कई लाभ होते हे । केवल असुविधा 
इतनी ही रह जाती है कि, गार्हस्थिक छलनाओंके स्वयम्पाककायमें 
संलझ हो जाने के कारण उनकी दृष्टि सवनमें आने-जानेवाळे 


आगन्तुको पर नहीं रहने पाती । 
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यह कमरा स्वयम्पाक गृहके नितान्त सन्निकट होना चाहिये । 
छोटेछोटे भवनोंमें यदि रसोंइेघरके सन्सुख ५७ फुटकी चोडाई- 
का आँगन अथवा चबूतरा हो तथा उसके सीसान्तगेत सागपर 
३ फुट की ऊंचाईकी दीवाल अथवा जाली लगी रहे तो उसकामी 
व्यवहार, भोजनग्रहकी तरह हो सकता है । इन कमरोमें यथेष्ट 
प्रकारा होनेकी आवश्यकता है। साथ ही साथ .इसके खुजनके 
समय यह सी ध्यान रखना चाहिये कि, उसका निम्मांण ऐसे स्थान 
पर हो कि, जिसमें दो पहरके समय वहाँ को वायु ऊष्ण ( गरम ) 
न होने पाये । पीताम्बर, अर्थात रेशमी वस्त्र, धोती इत्यादि सुखाने 
के लिये इनमें जस्ते की तार अथवा लम्बे बाँस इत्यादि बान्धे जए 
सकते हें । 








न्‍ किमनननन-नन-ममा-म-+3.>>+4 वाआञायााबबायवयाधा 


(७) कोठी अर्थात्‌ सामग्री भाण्डार 


इस कायोवेशेषके लिये एक स्वतन्त्र कमरा होना अत्यन्त 
आवश्यक है; तथापि गरीब परिवारके लिये स्वयम्पाकग्महमें अल- 
मारियों तथा दीवालस्थ ताखोंके अधिक संख्यामें रहने तथा भोजन 
गृहमें आगा, पीछा रहित उठाऊ एवम्‌ लकडीकी अलमारियों रहनेसे 
बहुत कुछ अँशोंमें उनकी इस विभाग विशेषकी पूर्ति हो जाती 
है । किन्तु यदि पारोस्थातिको देखते हुए इस कार्यविशेष के 
निमित्त स्वतन्त्र कमरा बनवानेका विचार हो तो उसमें वायुका 
सञ्चार होनेके निमित्त एक खिडकीका बनाना तथा चूहे-छछन्दर 
आपके बिळोस उसके संरक्षणकी व्यवस्था करना अत्यन्त 
आवश्यक और अनिवार्य कार्य है । कमरमें नित्यनैमित्तिक रूपसे 
संग्रहित होनेवाळे कतवारकी निकासीका ध्यान रखते इए उसमें 
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उ ० य त ती 
जमीनसे प्रायः एक फुट ऊँचाई तक के साधार सञ्च (चौपाइयाँ ) 
होने चाहिये। ताकि उनपर संग्रहित सामान रखा जा सके । 
आधिक सामान रखनेके लिये इस प्रकारके कमरेकी जमीनमें 
तहखानेके सदृश्य अलसारीचुमा 'विभागकी रचना करना 
सुविधाकी इष्टिसे अत्यन्त छामजनक होता है । किन्तु इस 
प्रकारकी योजना करते समय उसकी सतहमें तथा इढ-गिई 
शहाबादी अथवा पत्थरकी फशबन्दी करना, उसके शिरोभाग पर 
लकडीकी द्रवाजोंसे युक्त चोखटं जड देना तथा वाहरसे प्रकाश 


` एवम्‌ वायुके मिलते रहनेके लिये दीवालसे एकाध चीनी मिट्टीकी 


नलिका बाहर तक निकाल देना और उसमें जाली बैठा देना 
अत्यन्त आवश्यक हे । इस विशेष प्रकारकी स्थान योजना 
( कपाट) से अधिकसे अधिक सामानभी व्यवस्थित रूपसे रह 
सकता हे । इसकी सतह बाह्यगत सतहसे थोडी उँचाइपर होनेसे 
उसके भीतर. धान्यादि पदार्थ वैसे भी रखे जा सकते हें । उससे 
उनके सडने इत्यादिका कोई भय नहीं रहता । 





(<) देवालय 


ला RT 


प्राचीन कालमें प्रत्येक सवनमें ठाकुरजीके लिये एक स्वतन्त्र 
कमरा. बनाया जाता था । जिसे ठाकुरद्वार, देवालय प्रभूति- 
नामासे सम्बोधन करते थे । किन्तु आज देश काल और परि-' 
स्थितिको देखते हुए सब्वंत्र ऐसी व्यवस्था होना असम्भव हो गया 
है। अतः: इस असुविधाको इष्टिकोणमें रखते हुए व्यावहारिक ग्रह ' 
अथवा भोजनालयहीमें कमरेके एक म ओर दीवालमें मन्द्रिनुमा 
द्रवाजेदार ताखा बनाकर उन दरवाजोंमें कांचकी चद्दरके डुकडे ' 
जड़ देनेसे भी काम. चल सकता हे । यदि परिस्थाते अनुकूल हाँ 
तथा घरके लोग श्रद्धावान और भाबुक हां तो देवग्रहका स्वतन्त्र : 

४ 
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रूपसे सुजन करनाही अच्छा है । इन कमरोंमें प्रकाश थोड़ा घीमा 
तथा यह विभाग भवनके नितान्त एकान्त स्थानमें होने चाहियें। 


( ९ ) स्नानाल्य 


SP हे पुना 


स्नानगृह नितान्त स्वतन्त्र होते हुए उसके बन्द करनेकी 
यथेष्ट व्यवस्था होनी चाहिये । प्रत्येक भवनमें एक अथवा 
दो स्नानगृह, कमसे कम एक स्नानग्रह तथा एक पेशावखाना 
( सूत्रयरह ) तो अवश्यही हो । इनमेंसे मुख्य स्नानग्रृहका 
सुजन रसोई घरके सन्निकट. तथा दूसरा प्रसङ्ग चिरोषके समय 
स्नान करने तथा सव्वे-साधारण रूपसे मोरीकी तरह व्यवहारमें 
लानेके लिये होना चाहिये । इस दूसरी भ्रेणीके स्नाना- 
गारका सृजन भवनके सन्सुखस्थ भागमें होना उत्तम है । 
स्नानाळयमें वायु सञ्चारके लिये उसकी दीवालके भीतरी सागमें 
जमीनको सतहसे प्रायः ५ फुटकी ऊंचाई पर एक चौड़ी खिडकी 
होना आवश्यक है। साथही एक दूसरी खिड़की प्रकाश प्रापिके 
लिये भजे हुए. कांचकी ( 7०७४०१) चद्दरें जड़ी हुई होनी 
चाहिये । जळ गरम करनेकी तथा ठण्डे जलका संग्रह करनेकी 
व्यवस्था यदि कमरेके सीतरही होना आवश्यक हो तो उसका आकार 
प्रायः ६५१०-६० वर्ग फुट होना चाहिये ! केवल स्नान करनेके 
लिये ५५८” आकारका कमरा पर्याप्त है । केवल मोरीकी आवश्य- 
कता होने पर ३५४7-१२ वर्ग फुट स्थान पर्य्याप्त हो जाता है। 
स्नानालयके भीतर उसके ऊपरी भागमें दीचालकी चौडाईका एक 
चडासा ताखा बनानेसे ईन्धनादि रखनेमें सुसीता होता हे। 
हमारी हिन्दू संस्कुतिके अनुसार स्नानग्रहके एक कोनेमें कमरे 
के अन्य भागकी अपेक्षा स्नानके लिये ३ इञ्च गहराई में ३५३ आकार 
की एक मोरी होनी चाहिये तथा वहाँ बैठनेके लिये १॥ ५८१॥ ५ 
आकार का एक पत्थर जड:देना चाहिये । उसके ठीक बगलमे 
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अंगीछा तथा कपडे लटकानेके लिये दीवाछकी सतहसे भायः ५ 
'फुटकी ऊँचाई पर अद्े-तोरण-युक्त ताखे जड कर उस पर एक 
३ फुट लस्बाईकी लकडी अथवा तख्ती जड देना विशेष उपयोगी 
है। कमरेका सारा फरशी शह्दाबाढी फशंवन्दी किया हुआ अथवा 
सिमेण्ट का पलस्तर किया हुआ होना चाहिये । तथा उसे मोरीकी 
दिशाकी ओर एक फुटके पीछे चौथाई इञ्चका ढाल देना चाहिये । 
सोरीके कोनेमें स्ानागारोपयोगी गन्धोत्सजक ( 77? ) जड कर 
उसके आगे नलिका जोडनेसे मोरीका सारा जल दूर तक बाहर 
निकेल जाता है । साबुन-लोटा इत्यादि रखने की व्यवस्था दीवाल- 
में अद्धे-तोरण (09०0८७ ) जडकर उस पर तरती जडने. से 
हो सकती है। गीळे कपडे इत्यादि रखने के लिये कमरेके एंक कोने 
में जमीनसे ६ इञ्चकी ऊँचाई पर छिद्रयुक्त तिपाईका आयोजन करना 
चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो ठण्डा जळ संग्रहित करने के 
. लिये इसी कमरेमें तन्निमित्त पत्यरका हौज भी बनाया जा 
सकता है। जहाँ पानी गरम किया जाता हो वहाँ किसी भी दृहा 
में घुँएँदानका होना आनेवाये हे । नलकी व्यवस्था होनेसे उसमें 
छिद्दयुक्त ढिबरी बैठाकर फौव्वारेका काम लिया जा सकता है । 
मुख्य स्नानागार जहाँतक हो स्वयम्पाक ग्रहके सञ्चिकट होना 
चाहिये । ताकि ग्रह ललनाआंको स्नानादिसे निपटकर स्वय- 
स्पाक गुह अथवा भोजनग्रहमं जानेके लिये असुविधा न हो । 
स्नानालय तथा रसोई घर के मध्य में शौचकूप का निम्मांण 
होना किसी सी दशा एवस किसी सी परिस्थिति में वज्यै है । 


(१०) जीना 


अधिकाँश लोगोंकी यह धारणा नितान्त सत्य हे कि, ग्रह 
रचना कायेमें जीने तथा छप्पर के सम्यक्रूप से सूजन होनेसे 
सवन निम्माण का शेष कार्य सरलता पूर्वक सम्पन्न हो जाता है.। 


si, 
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छतके सुजन में यदि किश्वित भी असावधानी हुई तो उससे जळ 
के चूने का सय रहता तथा सम्पूर्ण भवनको धक्का बैठने तथा 
उस पर.आधघात पहुँचने की शुञ्ाइश रहती है। यही दशा जीनेकें 
उत्तमतापूरवेक सूजन न होने के कारण देखने में आती है। उदा- 
हरणार्थ सीढ़ियोंके यथायोग्य न होनेसे मनुष्यके गिरने, आहत होने 
तथा प्रसङ्ग विशेष पर मर जानेका भय रहता हे। परिचारके 
बालकों को तो यह भय अत्यधिकरूपसे होता है । अतः उसके 
सुजनके समय निम्न लिखित बातों की ओर ध्यान-देना नितान्त 
आवश्यक हैः | 

( १ ) सब सीढ़ियों पर भरपूर प्रकाश एवस वायु होनी चाहिये । 

( २) चढाव ( ४४७ ) सरल एवस्‌ सुखकर हो । 

(३) सीढियोपरके स्थानका कोई भी भाग कमसे कम ६ 
फीट ऊँचा और खुला होना चाहिये । ममी 

( ४ ) सरल भागमें जितनी चौड़ाई हो उतनीही पेंचीढ़े (घुमाव) 
मार्गमें होनी चाहिये। 

(५) जीनेकी चौड़ाई इतनी हो ताकि चढने-उतरने वाळे 

मञुष्योंको किञ्चित्‌ भी दिक्कत न उठानी पड़े । | 

(६ , जहाँतक सम्भव हो जीने चक्राकार अथवा घुमावदार न 

होने चाहिये । उसमें कुछ अंश तो सरळ तथा उसके बीचमें एकाध 
चक्राकार छुमाव होना बुरा हे । यादि यह अशक्य हो तो जीनेकेः 
अग्र एवम्‌ अन्तिम भाग पर चक्राकार घुमाव रखे, ताकि बच्चोंके 
गिरने-पद॒नेपर वह सॉघातिक चोटसे बचे रहें । .. [ 

( ७ ) चौपड़ा-पायरी ( [8047४ ) का स्थान नितान्त चौकोर . 
होना चाहिये । उसमें तिकोनी सीढ़ियों का होना वज्य हे । 

(< ) समस्त सीढियोंका चढाव एकसा हो । कितनीही बार 
यह हो जाता है कि, जीनेकी प्रथम सीढ़ी ७ इञ्ची चढ़ावकी तथा 
ऊपरकी एकही सीढी ८ इञ्ची अथवा उससे सी अधिक चढावकी, 
गकेस्वा समस्त सीढियाँ सम्यक्‌ चढावकी किन्तु निचली सीढी 
केवल २।३ इञ्च चढावकी होती है। सीढियोके चढाव के सम्बन्धमें 
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यदि आधे इश्वका भी अन्तर रह गया तो भनुष्यके पेरको' तत्काल 
उसकी सूचना मिल जाती है और पेर छूटा हुआ समझकर 
कमसे कम वह घवड़ा तो अवश्यही जाता है । अन्धकारमें इस 
सरश पारिस्थितिका अनुभव उसे अधिकांश रूपसे मिलता 

T 

(९ ) पैताना,-जिसपर पैर रखा जाता है ( 7९६५) कमसे 
कम ९ इञ्च चौड़ा तो अवश्यहा होना चाहिये । ताकि उसपर 
सचुष्यका पेर पूरी तरह जम सके । 

( १० ) त्रिश्नजाकृति घुमाव होनेसे प्रत्येक घुमाव में तीनसे कम- 
सीदियाँ न होनी चाहिये तथा जहाँतक सम्भव हो प्रत्येक घुमाचमें 
इन सीढ़ियोंकी संख्या समान होनी चाहिये । 

( ११ ) सवनम यदि एकही जीना हो तो जहाँतक सम्भव हो उसे 
पपा'० P70०० अर्थात्‌ अदाह्य बनाना चाहिये । 

. (१२ ) यदि सम्भव हो सके तो प्रति आठ फुटके अन्तरपर एक- 
'एक चोपड़ा-पायरी रहनी चाहिये । क्‍योंकि इससे अधिक ऊँचाई- 
तक जीना सरल रखनेसे नीचे देखनेपर मनुष्यको चक्कर आ 
सकता हे। 











जीनेकी चौड़ाई | 


एकही समय पर दो मनुष्य सरलता पूर्वक चढ-उतर सकें 
इतनी अर्थात्‌ कमसे कम २॥ फुट चौड़ाई तो जीनेकी अवश्यही 
होनी चाहिये । तीन फुटकी चौड़ाई रखनेसे पलक, अलमारियाँ 
इत्यादि सामान सरळतापूव्वेक नीचेसे ऊपर और ऊपरसे नीचे 
चढाये एवम्‌ उतारे जा सकते हें । मध्यमश्रेणीके मनुष्योंके सवनमें 
जीनेकी चौडाई १॥ फुटले कम रहना अच्छा नहीं । साव्वेजानिक 
भवनोंमें उदाहरणार्थ,-सभाग्रह, पाठशालाएं, धम्मंशालाएं इत्यादि 
-भवनविशेषामें जीनेकी चौडाई कमसे कम ४फुटकी होना तो अत्या- 
चश्यक एवस अनिवार्य है। 
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जीनेका स्थान 


हमारे यहाँ पाहिळे भवनकी मध्यवर्तीय दीवाल अत्यन्त चोडी 
( मोटी ) होनेके कारण वहीं जीने के सुजनकी परिपाटी प्रच- 
लित थी । इससे अथेव्ययकी इष्टिसे पय्या्त बचत होती तथा 
जनिके छिये अतिरिक्त स्थान देनेकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती 
थी। किन्तु आधुनिक कालमें एक तो उतनी चौड़ी दीवालें कोई 
बनाताही नहीं; दूसरे यदि बना भी ली जाँय तो भी इस प्रकारकी 
व्यवस्था करनेसे जीना दीवाळस्थ सङ्काचित भागमें चला जाता 
एचस्‌ चौडाई-चढाव तथा प्रकाशकी इष्टिसे अत्यन्त अनुपयुक्त 
सिद्ध होता है। 

सवनके ऊपरी मञ्ञिलके कमरे यदि पारिवारके चैय्याक्तिक उप- 
योगके लिये बने हों तो जीनेका सृजन कहीं भी जहाँ सुविधाजनक 
प्रतीत हो,-हो सकता है। उस दशामें निचले खण्डके सोजनग्रह 
अथवा व्यवहारोपयोगी गुहके सीतरसे जीनेका प्रवेश द्वार होनेसे 
सी कोई आपत्ति नहीं । तथापि यदि भवनके ऊपरी कमरे सावे- 
जनिकरूपसे व्यवहारमें लाने हों तो जीनेका सृजन सम्भवनीय 
प्रकारसे पृथक एवम्‌ भवनके सन्सुखस्थ आँगन या बरामदेमेंही 
होना चाहिये । प्रसङ्गवशात्‌ यदि माञ्जलके ऊपरी कमरे किरायेपर 
देने हों तो उसके लिये जीनेका सृजन नितान्त स्वतन्त्र एवस 
प॒थक्र होना आवश्यक है । 


( ११ ) विश्रामगृह 





भवनमें, उक्त अन्तर्गत विभागोके अतिरिक्त एक विहोष विभाग 
विभ्रामग्रहका भी होना चाहिये । जिस सवनमें हम रहते हैं, उसमें 
जितने ही अधिक जीचनखुखके साधनोंका समावेश करना सम्भव 
हो उतने सव समावेशित करना भवनकी उपयुक्तता एवम छुयो- 
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ग्यता बढ्ता है। साथहीसाथ उससे हमारी यशः कीतिका विकाश 
हाता तथा हमें और हमारे परिवारको सदाके लिये सुखका सामान 
बन जाता है। भवन यह एक ऐसी स्थूल दृश्य, एवम स्थायी सम्पत्ति 
है जो परम्पराके लिये कुलका नाम अजरामर कर देती है। उसमें 
नित्य नेमित्तिक व्यवहारोंके लिये प्रत्येक परिवारमात्रको जिन 
विसागोकी निरन्तर एवम्‌ अत्यधिक आवश्यकता होती है, उनका 
क्रमिक विवरण तो ऊपर दिया ही जा चुका है। उसके लिखते 
समय वत्तसान कालकी ओर लक्ष्य दिया गया है, किन्तु भविश्य 
कालकी ओर देखते हुए अथवा यों कहिये कि, सवनके अत्याव- 
झ्यक एवम्‌ निरन्तरोपयोगी विसागोंके अतिरिक्त प्रसद्ध विशेषके 
समय कास आनेवाले विागकी ओर किश्चित्‌शी ध्यान नहीं दिया 
गया है ! जो सवन निम्माण शास्त्र अथवा मनुष्यके भावी सुखकी 
इष्ठिसे अत्यावश्यक एवम्‌ अनिवाय कार्य है । उसीकी पूर्त हम 
इस अन्तिम स्तस्भमें करते हुए इस विषयको समाप्त करेंगे । 
सवनमें अन्यान्य विभागोके अतिरिक्त एक ऐसे विभाग अथात्‌ 
कमरेकी आवश्यकता होती हे, जो प्रसंग विशेष पर काम आये, 
पारिवारके बडे-बूढोंके लिये विआमका स्थान चने । उसमें विश्रा- 
मके समस्त साधन एवम सासुग्रियॉ सम्सृद्ध हो, उनके नित्य- 
नैमित्तिक व्यवहारोंके लिये उन्हे विशेष कष्ठ न उठाने पडे,- 
विशेषतया दौड़ धुप न करनी पड़े । साथद्दी साथ स्वास्थ्यको 
इष्टिसे सी यह विभाग-विशेष उन्हें आरोग्यप्रद सिद्ध हो । अति- 
रिक्त इसके प्रसङ्गवशात्‌ गृहस्वामी भी इसे इच्छित काय्यंमें ला 
सके, यहाँ रहकर विश्राम कर सके तथा आतिथिगणोंका सेवा- 
सत्कार कर संके। इन सव वातोंको देखते हुए इस विभाग-विशेषको 
विश्राम ग्रह कहना कोई अत्युक्ति न होगी । इसका निम्मोण 
करते समय नि्तलिखित बातांपर प्रमुख रूपसे ध्यान देना चाहियेः- ' 
(१) जहाँ तक सम्भव हो विश्नामग्रृहका_ सुजन भवनके भार- 
स्मिक खण्ड ( मङ्जिळ ) में ही हो; ताकि वयोवृद्ध एवम्‌ रुग्णाको 
जीनेसे चढ़ने उतरनेके कष्ट न उठाने पडे । यदि खुली-स्वच्छ 
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एवस आधक वायु मिलनेकी द्वष्ठिसे ऊपरी खण्डमें इस प्रकारका 
कमरा बनाना हो तो जीना कमसे कम पर्य्याप्त रूपसे चौडा, हवा- 
दार, प्रकाशसे परिपूर्ण तथा सीढियाँ-सस्यळ रूपसे चौडी और 
माणसं अधिक ऊँची न होनी चाहिये । | 

(२ ) इस प्रकार विशेष कमरेमें एक छोटेसे स्नानागार अथवा 
कससे कम उसीमें ढीवाल खड़ीकर एक-एक छोटेसे सहायक . 
कमरेका आयोजन होना चाहिये। | 

(२) विश्रामग्रहका निम्मोण भवनके दक्षिण एवम्‌ पश्चिम 
दिशाके मध्यवर्तीय कोणमें होना चाहिये। साथही उसमें इस प्रकार 
का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि, प्रातःकालीन धूपका | 
उसम यथष्ट रूपसे समावेश हो एवम्‌ सायङ्कालीन घुपसे उसकी 
दीवाळें गरम न होने पायें 

( 8 ) मध्यम अणीके महुष्योंको विश्रामग्रहका सृजन स्वयम्पाक 
यहस दूर न करना चाहिये! ऐसा करनेसे आवश्यकताके समय 
गृहस्थ छलनाओंकों सामानकी लेन-देनमें असुविधा होती है। | 

(५ ) प्रकाश एवस्‌ वायु यथेष्ट रुपसे तो होनाही चाहिये। साथही 
साथ इस प्रकारका ।वंशष आयोजन होना चाहिये, जिसमें आव- 
शयकताक समय समुचितरूपसे अन्धःकार करनेका प्रबन्ध किया 
जा सके । । 

(६) कमरेका आकार थोडा विस्तृत तथा फर्शकी जमीन 
धोनेके अनुकूल होनी चाहिये । 


१२-अन्दाज (Estimate), पूव्यतेय्यारी, समय । 


३ 9 अन्दाज ( Estimate ) 

भवन निम्मांण करनेके पूरव निर्धारित किये हुए योजना चित्र 
क अनुसार उसम होनेवाळे व्ययका अन्दाजी हिसाब निकालना 
पड़ता हे । वह इसलिये कि, उससे यह जाना जा सकता है, कि, 
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उसके निमित्त होनेवाले व्ययका भार उठानेकी शक्ति हममें है या 
नहीं और यदि नहीं है तो हम अपने योजना चित्रको देखते हुए 
इष्ठ भवनके किस भागसें परिवर्तन कर सकते या उसका सृजन- 
कायं एक काल विरोषतकके लिये रोककर प्राप्त पूंजी में शेषकार्यकी 
ही पूर्तिकर सकते हे । इसके अतिरिक्त उस व्यौरेको देखते हुए हमें 
तन्निमित्त आवश्यक पूंजी एकतर करनेमें सुविधा होती हे । किस- 
किस श्रेणीका कोनसा माल किस समय हमें आवश्यक हो सकता 
है, इसका अन्दाज लग जाता है । इस आरम्भिक व्यवस्थासे ऐन 
समय पर छेड़े हुए काममें रोड़ा नहीं अंटकता। काममें रोड़ा पडते 
रहने एवस उसकी पूतिमें विलम्ब होनेस लागत अधिक बैठ जाती 
है तथा उससे अत्यधिक मानसिक दुःख उठाना पडता है । पहिले ही 
लागतका अन्दाजी ब्यौरा लगानेसे कौनसा कार्य हमें महँगा पडा 
और कौनसा सस्ता यह ज्ञात्‌ हो जाता है। इससे लाभ यह होता है कि, 
किसी कार्य विरोषके महँगे पडने पर हम उसका कारण खोजने लगते 
"और यादि उसमें कुछ सूल हो गयी हो तो उसका समय रहतेही 
सुधार कर सकते हैं । यदि किसी समय प्रसङ्ग एवम्‌ परिस्थितिको 
'ढेखते इण पूव्वक्कत संकल्पमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक बोध 
हुआ तो उससे व्ययमें कितना न्यूनाधिक होगा इसका अन्दाज लग 
सकता और भविश्यमें होनेवाले पश्चात्तापसे छुट्टी सिल जाती है। 
:छागतका अन्दाज ज्ञात्‌ हुए बिना कार्यारम्भ कर देनेसे कभी- 
कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि, कार्य पूरा भी नहीं होने 
"पाता और संग्रहित पूंजी समाप्त हो जाती हे । कहीं-कहीं कायेका 
“ श्रीगणेश ? अत्यन्त उत्तमतासे. होता; उसमें सम्भवनीय 
प्रकारके कलाकोशलका समावेश करना आरम्भ हो जाता किन्तु 
पञ्चात्‌ पूंजीके ऐन अवसर पर सम्पुटमें आते ही आशासे अधिक 
शेष रहा हुआ काय इतस्ततः रूपसे किसीतरह समाप्त करनेकी 
बारी आ जाती है। किन्तु यही यदि आरम्भमें ही योजना चित्रका 
-निर्धारण करते समय तथा उसके पञ्चात्‌ भवन . 

"पूर्व, प्राप्त पूँजीको इष्टिकोणके सन्सुख रखकर लागतका अन्दाजी 
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व्यौरा तैय्यार करते हुए, अपनी संग्रहित शक्तिके भीतरही अपनी 
योजना,-अर्थात्‌ महत्वाकाँक्षाको लाकर कार्यारम्भ कर दिया जाय- 
तो अन्तमें पश्चात्ताप .करने एवस रोनेकी नौबत नहीं आती । 





२--पूव्ये तैय्यारी ( Priliminary Preparations ): 

भवनका योजना चित्र तैय्यार होनेपर उसे स्थानीय अधिका-. 
रियोंके पास स्वीकृतिके लिये भेजकर प्राप्त भूमिखण्ड ( 00: ) 
की नपाई कर डालनी चाहिये और यह देखलेना चाहिये कि, उसके 
कवाळे ( खरीद पत्र ) में उसकी जो नाप दी गयी है, वह ठीक है 
या नहीं। पश्चात्‌ हम ।केस आकार-प्रकारका और कैसा भवन 
निस्मोण कर रहे हैं, इसकी अग्रिम सूचना अपने अड़ोसी-पडोसियों 
को दे देनी चाहिये। ताकि कायोरम्भ होने पर उनके कारण 
इष्ठ योजनामें कोई झगडा न खडा हो तथा उनके सुखांमे हमारे 
कारण कोई स्थायी बाधा न पड़ने पाये । यदि प्राप्त भूमिखण्डका 
आकार विस्तृत हो तो उसे एकबार सतहदशी दुर्वीन ( Levelling 
Instrument ) से नाप लेना उचित है। पश्चात्‌ लागतके व्योरेको 
देखते हुए प्रत्येक काये विरोषक्े प्रमाणानुसार सम्पूण कार्यका एक 
क्रमबद्ध नकशा तैय्यार करते हुए उसकी कुछ प्रतिलीपियाँ (नकळे): 
वैय्यारकर, यदि काय ठेकेपर देना हो तो उसका विज्ञापन स्थानीय 
समाचार पत्रोंस देना चाहिये । यदि घरूतौरसे दैनिक वेतन चुकाकर 
काये करवाना हो तो कारय्यारम्भ करनके पूर्व कुछ वातोंकी 
स्थायी व्यवस्था कर रखनी पड़ती है । उदाहरणार्थ, इष्ठ कार्य्यके 
निमित्त आवश्यक अस्त्र-शस्त्र तथा साधन सासुग्री संग्रह करना 
एवस ( मजदूरों ) श्रमिकों, बढइ, पेशराज, सन्तरास आदिके 
प्राप्तिको व्यवस्था कर रखना । यह व्यवस्था आरम्भमेही होनेसे 
एन समयपर काममें बाधा पड़ने अथवा उसके रुके रहनेका भय 
नहीं रहता । इष्ट काय्येके निमित्त जिन साधन साउुग्रियोंकी 
आवश्यकता हो वह भरपूर प्रमाणमें सस्ती एवम्‌ उत्तम कहाँ मिल 
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सकती हें और कहाँसे लेनी चाहिये इत्यादि बातॉका निधारणः 
आरस्भमेंही करते हुए अपनी आनिवाय्यं आवश्यकताके अनुसार 
उन्हें यथास्थान एकत्रित कर रखना चाहिये । संयोगवशात्‌ भव- 
` नके आस-पास यदि यथेष्ठ स्थान न हो तो कायेकी आवश्यकता- 
नुसार अथवा उससे कुछ आधिक साधन-सासुयी तो अवश्यही 
संग्रहकर लेनी चाहिये । एकही बारमें सम्पूणे आवश्यकताको 
देखते इए सामानको खरीदनेसे एक तो स्थानका आधिकाँश भाग 
रुक जाता है; दूसरे इष्ट कार्यमें बाधा उपस्थित होकर व्यर्थही 
पूंजीका उल्लेखनीय भाग उसकी खरीदमें फंस जाता है! 
व्यवस्था एवम्‌ नियमसे रखनेपर साल कभी खराच 

होता और आर्थिक बचत भी पर्यात्त रूपसे होती है । 
उदाहरणार्थ ईटे, पत्थर-लकड्रियाँ इन सब वस्तुओंको प्रथक-पुथक 
थोक एवम्‌ व्यवस्थित रूपसे एक-एक पर रचकर लगामेसे स्थान 
कम खर्च होता, देखनेमें सुन्दर मालूम होता, ओर उस पर जल- 
वायुका विशेष प्रभाव होनेकी गुंजाइश नहीं रहती । मजदूरों एवम 
कारीगरोंके निकालने धरनेमें यदि माल इतस्ततः फैल जाय अथवा 
एक दूसरेमें मिल जाय तो समय पर ही उसे पूरवंचत्‌ रखवा देना 
चाहिये । इस प्रकारकी समयोचित सतकता न रखनेसे ईटे, 
शहाबादी फर्श सरीखे सामान उठाने-धरने एवम हटाने-चढ़ानेमें 
इट-फूट जाते और व्यर्थकी आर्थिक हानि नसीब होती है। 
मूल्यवान्‌ अथवा जल-वायुका प्रभाव होनेवाली सासुथियांको 
सुरक्षित रखनेके लिये आरम्महीमें लोहके चद्दरांकी एक झोपड़ी 
चना छेना विशेष आवश्यक है । इसमें दरवाजे लगाकर सिकडी- 
कोहड़ा जड़नेसे ताला लगानेमें विशेष सुविधा हो जाती है। 
पेशराजीके कामके लिये जलका संग्रह करनेके लिये इंटोंका 
एक हौज बनाना भी एक आवश्यक विषय है। इसकी जुड़ाई 
चूनेकी, बाहर-भीतर चुनेका गिलावा तथा उसपर चज्रलेप (सिमेण्ट)' 
का पलस्तर करना चाहिये। यह होज प्रायः तीन फुट गहरा तथा 
कार्यमानके अनुसार न्यूनाथिक प्रमाणमें लम्बा चौडा होना चाहिये । 
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इस काये में यद्धपि आरभ्म में अल्प-स्वल्प व्यय विनाकारण 
'हो जाता है तथापि भविश्यमें उससे कहीं आधिक लाभ निकलता 
है। जहाँ शहाबादी फर्शियाँ अधिक महँगी न मिलती हों वहाँ 
'गिलावेकी जगह यदि हौजके पेन्दे एवम्‌ अगल-चगलमें उन्हे जड- 
'कर वञ्रलेपको जुडाई करते हुए फर्शवन्दीके पीछे ४६ इश्दी 
:सोटाईकी इंटेकी दीवालें खडी करदी जॉय तो भी कार्य चल सकता 
एवस्‌ लागत कम बैठ सकती हे । कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर यदि 
सतकेता पूव्वेक उक्त फर्शियोंको निकाल लिया जाय तो पुनः वह 
दूसरे किसी कार्यमें प्रयोगान्वित हो सकती हैं। अतिरिक्त इन सब 
'बातोंके सवन निर्म्माणदा आरम्भ करनेके पूदर्व चुनेका गिलावा 
बनानेके लिये ' चककस ' निम्मोण करना आवश्यक है । इसे तभी 
निम्माण करनेकी आवश्यकता होती है जब सब अथवा भवनके 
आधिकाँश भागसें गिलावेका व्यवहार करना पडता है। केवल 

नींव-चौकी अथवा दरजोंके भरनेहीके लिये गिलावेकी आव- 
'इयकता हो तो 'चक्कस'का स्वतन्त्ररूपसे निम्मांण करना हितावह 
नहीं होता, साधारणतया जहाँ एक हजार रुपयेसे अधिक सूल्यके चूनेके 
'गिलावेका काम होता है वहींके लिये चक्कसका स्वतन्त्र. निर्माण 
विशेष उपयोगी है। इससे कमके लिये तो दूसरे चक्कसको किराये 
से लेकर वहाँ अपने मालसे गिलावा तैय्यार करवाना विशेष अच्छा 
और अल्प व्ययका होता है! आजकल सिमेण्ट अर्थात्‌ वज्रलेप 
बहुत सस्ता मिलता हे । अतः जहाँ चूना अच्छा न मिलता हो वहाँ 
“काम थोडा होनेपर वज्रलेप और बालू १:६ इस प्रमाणमें सम्मि- 
छित कर चूनेकी जगह व्यवह्त करे! तेय्यारी और बाजारू गिलावा 
'भायः अच्छा नहीं होता । ( चूने और गिलावेका विस्तृत विवेचन 
आगे चलकर 'साधन-सासुग्नी' नामक विभागमें पूर्णरूपसे किया है।) 


३--समय ( Suitable Season ) 


सवनका निस्मांण कार्य कव आरम्भ किया जाय, यह प्रश्न 
“घहुतसी बातोपर निर्भर करता है। तिसपरभी यदि चूनेके गिलावेसे 
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काम लेना हो, तो थोडी बहुत असुविधा सहन करते हुण्भी बसात. 
के दिनोंमें यह काम चलाय़ा जा सकता हे । किन्तु वही यदि कच्चे. 
ईटों अथवा पत्थरी ईटॉका मिट्टीकीके जोडस काम लेता हो 
तो वारम्वार बृष्टि होनेसे समय-समय पर अत्याधिक हानि 
उठानी पड़ती हे । अतिरिक्त इसके यह प्रश्न सजदूर-कारीगर तथा. 
सासानकी सस्मृद्धिपर शी बहुत कुछ अंँशोंमें निर्भर करता हे। 
यादि इन सब वातोंकी सम्माद्धि तथा एंजीकी पूरी व्यवस्था हो गयी 
हो तो तीन महिने के भीतर भी एक छोटासा सवन तैय्यार हो 
सकता है। किन्तु अकल्पित विज्नवाधाओंका विचार करते हुए. 
इस अवधिमें १२ मास को और गणना कर लेनी चाहिये। इस 
तरह प्रायः 8५ महिनोंमें तो अवश्य ही एक छोटा-मोटा भवन 
तेय्यार हो सकता हे। वषांकाळके आरस्भसे लेकर अगहनके प्रथम. 
पक्षतक तो किसीशी तरह भवन निस्मोण का आरम्भ होना अच्छा 
नहीं। सिट्टीके गिलावेसे यदि भवन की जुड़ाईइका काम करना हो. 
तो चित्रा नक्षत्रकी वृष्टि हो जानेपर कार्यका श्रीगणेशा कर देना. 
चाहिये । निमांण काये आरम्भ होनेपर उसमें अपेक्षासे अधिक समय 
लग जाने पर अधिक व्यय हो जानेको सम्भावना होती है । अतः 
उसे शीघ्र ही निपटाना उचित है। किन्तु इसका अथ यह नहीं कि, 
शीघ्रताका अतिरेक करे। उसमें भी हानि है। कोई सी दीवाल एक 
दिनमें २॥ फुटसे अधिक ऊँची बनाना अच्छा नहीं। 

_ यदि कार्य के शीघ्र निपट जाने का विश्वास हो तो फेब्रुअरी के 
आरम्समे कार्यका श्रीगणेश कर देनेसे लागत कम बेठती है। नव- 
स्वर ओर दिसम्बर के सहिनोंमें काम का आरम्भ करनेमं कितनी- 
ही शीघता क्यों न की जाय, कमसे कम आठ तो अवश्यही बज 
जाते हैं और उधर साढे पाचके उपरान्त अन्धकार पड़नके कारण. 
पाचही बजे छुट्टी दे देनी पड़ती दै । इसके अतिरिक्त मौसिम 
जोड़ेका होनेके कारण सबेरे २ घण्टे काम सलीसाँति नहीं होता । 
शेष समयमेंसे प्रायः २ घण्टे दो पहरकी छुट्टीमें चले जाते हैं। 
अर्थात्‌ इस परिस्थितिमें दिनमरमें प्रायः ७-७॥ घण्टे काम होता है । 
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बही फेडअरीके माहिनेमें निम्मोण काये आरम्भ करनेसे सवेरे ७ 
बजेसे लेकर सायट्टालके सात बजे तक कामका समय होता है। 
'इसमेंसे दो पहरके दो घण्टे छुट्टीके छोड़ देनेपर भी शेष ९ घण्टे 
कामके मिलते हैं और उसी दैनिक वेतनमें प्रायः सवाया काम प्राप्त 
होता हे १ उ 


१३--ठेका या अमानी ? 


७०३०५७० 


( Contract & Daily Labour ) 

भवन निम्माणका काय्यं किस तरह करवाया जाय, यह प्रश्न- 
प्रत्येक मनुष्यकी इच्छा पर निर्भर करता हे । स्थूल रूपसे इसके 
'करवानेके दो प्रकार हें। एक तो ( ०7८2०४) ठेका तथा दूसरा 
( Daily Lab0U ) दैनिक वेतन । इन दोनांही प्रकारोंमें गुण-दोष 
दोनों होते हें । तथापि तुलनात्मक इष्टिसे विचार करनेपर ठेकेपर 
काम देना विशेष संयुक्तिक एवस लासप्रद-सिद्ध होता है। दैनिक 
वेतन पर स्वयम्‌ ही कामका निरीक्षक एवम व्यवस्थापक बननेसे 
बात-चात पर आँखमें तेल डाळे चौकन्ना रहना पड़ता तथा छोटे- 
"भोटे सभी कार्य व्यक्तिगत रूपसे करने पड़ते हें । कारीगरों और 
अमिकोंके साथ रातदिन सिर खपाना पडता, उन जैसे अशिक्षित 
'एवस्‌ आचार-विचार-व्यवहारशून्य पेटाथियोंसे निरन्तर व्यव- 
हार रखना पड़ता, उनपर विश्वास करना पड़ता और आशातीत 
रूपसे मगजमारी करनी पड़ती है । परिणाम यह होता है 
कि, इससे भयङ्कर हानि उठानी पड़ती और समय पर 
मानसिक सन्ताप सोगना पड़ता है। इष्ठ कार्यके निमित्त आवश्यक 
'साधन-सासुग्रीके प्राप्तिस्थान, उसके गुण दोषोंकी पहिचान- 
तथा प्रचलित भाव ज्ञात्‌ न होने के कारण प्रत्येक स्थान पर 
प्रत्येक मचुष्यसे धोखा उठानेकी नौबत आ पहुँचती है और व्यर्थ 

ही एकके चार-चार तक व्यय करना नसीब हो जाता है। . 
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इसके विपरीत अथात्‌ ठेकेपर काम करवाने से यह निञ्चयात्मक 
'रूपसे नहीं कहा जा सकता कि, उस दृशामें हमारी इच्छानुसार 
उत्तम अणीकी साधन सासुग्रीही उस कायेमें\व्यवहृत होगी । ठेके 
"के कामोंमें प्रायः शीघ्रता अधिक की जाती है। इसका कारण ..यह 
है कि, ( whole & Soul 0004०0: ) प्सुंखः ठेकेदार अपने काम 
के विभिन्न विभाग कर देता है। जिन्हें पारिभाषिक प्रयोगमें क्रमशः 
. ( Piece Works ) खण्ड विशेषका ठेका तथा (Petty Contractor) 
कुक ठेका कहते हैं । प्रमुख ठेकेदार विभिन्न कायाँके सरदारोंसे 
'खण्ड विशेष ठेका करता है । उदाहरणार्थ,-पेशराजीके सम्पूण 
काय्येका पेशराज मण्डलके सरदारसे, छकडीके कामका बढ़इ्योंके 
नेतासि, सन्तरासीके कामका सेचासोके सूत्रधारसे इत्यादि० । 
झुक ठेका वह होता है,-उदाहरणार्थ पत्थर, लोहा, चूना, लकडी 
इत्यादि की पूर्ति करना। यह ठेके उक्त श्रेणी विशेष सरदार अपनी 
आवश्यक साधन सासझुग्री को देखते इए प्रत्येक श्रेणी विशेष साधन- 
साउुग्रीके विक्रेताओं अथवा दलालों एवस पूतिकर्ताओंसे करते 
हें। इस तरह एकही कार्य कितनेही हाथोंमें बैंट जाता है । प्रमुख 
उेकेदारके अन्तर्गत ठेकेदारों पर कार्येकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी कोई 
नहीं रहती । फल यह होता है कि, मानवी प्रवृत्तिके सव्वं साधारण 
'नियसादुसार प्रत्येक ठेकेदार किसी तरह शीघसे शीघ्र एवम्‌ 
सस्तीसे सस्ती साधनसासु्ी लगाकर यथा शीघ्र काम समाप्त 
करने और रकम वसूल करने पर उतारू हो जाता है। यदि उसे 
अधिकसे आधिक ध्यान रखना होता है तो इसी बात पर कि, 
योजना चित्र और उल्लेखित वस्तुओंका पूतिकरण हुआ है या नहीं। 
फिर चाहे उनका अन्तर्गत्‌ कलेवर नितान्त जीणे-शीणही क्यों न 
हो! केवल बाह्यदृष्ट्या ' मक्षिकास्थाने मक्षिका ! होने और उसीमें 
दो पेसे वचनेसे काम ! अतिरिक्त इसके थोडी देरके लिये यह सी 
मान छिया जाय कि, ठेकेदार इमानदार हुआ तो भी भवनका 
स्वामी उसकी ओरसे सव्वेदा सशाङ्गितसा रहता है और नित्यही 
अपने स्नेही साथियों एवम्‌ परिचितोंसे मिलकर अपने कार्यके 
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सम्बन्धसं मताभिमत लिया करता है । इस दशामें प्रत्येक 
सञ्नुष्य अपने-अपने विचारानुसार कमी-बेशी कहा करता और 
अच्छे-बुरे विचार प्रकट करता है । इस परिस्थितिमे 
कभी-कभी तो ऐसा समय उपस्थित हो जाता है कि, साधारण 
सा भूले अत्यन्त महत्व प्राप्त कर जातीं तथा भवन निर्स्माता एवस 
विधातामें परस्पर मनोमालिन्य आ जाता है । 

फिर भी हम अन्तमें उपरोक्त दोनों प्रकारोंपर विवेचनात्मक 
रूपसे विचार करते हुए अन्तम यही कहेंगे कि, स्वयम्‌ निरीक्षक 
एवम्‌ व्यवस्थापक बनकर दैनिक वेतनकी पद्धतिसे काम कर- 
वानेकी अपेक्षा ठकपर काम करवाना अधिक श्रेयस्कर है । :हाँ, 
ठेकेदारीक उपरोक्त दोषोंसे स्वतःकों सुरक्षित रखनेके लिये ठेके- 
दारका नियुक्तिकरण करनेके पूर्व उसकी इज्जत, ईमानदारी एवम्‌ 
उसने किये हुए कामोंकी सम्पूर्ण जाँच कर लेनी चाहिये । प्राति- 
छित और इमानदार ठेकेदारको काम सौंप देनेसे चात-चात पर 
सन्युख उपस्थित होनेवाली झञ्झटोंसे बहुत कुछ आँशोंमें छट्टी 
मिल जाती है। दैनिक वेतन पर स्वयस काम करवानेसे प्रत्येक 
कार्यमें थोडा-थोडा अतिरिक्त व्यय हो जाता है और इस तरह. 
अन्तमे पूँजी का अधिकाँश भाग व्यथेही व्यय हो जाता है। इसकी 
अपेक्षा यदि एक ही ठेकेदारको थोडासा लाभ करनेकी गुझ्नाइश दे 
दी जाय ता तुलनात्मक इृष्टिसे व्ययमं उतनी अधिकता नहीं होती। 
इसके अतिरिक्त आजकल ठेकेदारीके कामोंमें इतनी नोक-झोंक 
(0००५०) चली है कि, उतनीही पूजीम यदि कितनीही सत- 
केतासे दैनिक वेतन पर निजी तौरले काम करवाया जाय तो सी 
वह पूरा नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितिमें ठेकेदाराँको जो लाम 
होता हे, वह उनके बढे-चढे दरोंके कारण नहीं अपितु उनके वैय्य- 
क्तिक परिश्रम एवस अनुभवोंके कारण होता है। उनके प्रत्येक 
कार्य और उसमें लगनेवाले समय तथा लागतके सम्बन्धमँ कुछ 
निश्चित दर नियुक्त होते हैं । जिसके कारण अर्थातही उनका कार्य 
अल्प-स्वल्प व्ययमें होता ह। | | मट 


जाम > क) त क. त. की तह” गलत छ तक NN आ त त चळ 
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इसके अतिरिक्त ठेकेपर काम देनेसे एक लाभ यह होता है कि 
चक्कसका सामान, अख-शस्र, जलसंग्रह करनेके बत्तन, आधार- 
स्तम्भ (००१५४४०४) इत्यादि साधन-साऊग्री ठेकेदारके पास सदा 
तैय्यार रहती है। वह उसकी व्यक्तिगत एवम्‌ स्थायी सम्पत्ति 
होनेके कारण उसे नवीनरूपसे उसे खरीदना नहीं पड़ता और 
धत्येक ठेकेकी जगहपर वह उससे निरन्तर काम निकाल सकता है। 
पारिणास्‌ यह होता है कि, इससे छिड़े हुए काममें किसी प्रकारकी 
रुकावट नहीं पड्ती । ।कन्तु वही यादे भवनका स्वामी निजीरूपसे 
कार्य करना चाहे तो उसे अथसे लेकर इतितक सारे उपकरणोंका 
संग्रह करना पड़ता और उसके प्रीत्यर्थ यथेष्ठ अर्थ व्यय करना 
पड़ता है । इतने पर भी काय समाप्त हो चुकने पर वह उपकरण 
बेकार पडे रह जाते हैं। उनका कोई सूल्य नहीं खडा होता । 

यदि संयोगवशात्‌ प्रतिष्ठित ठेकेदार न मिल सका तो साधन- 
सासुथीकी पूति निजीरूपसे कर, वेतन इत्यादि निश्चित करते हुए 
पेशराजी, वढईंगिरी इत्यादि कार्योका विभक्तिकरण कर प्रत्येक 
कार्य नापके हिसाचसे ठेकेपर दे देना चाहिये और वह सम्यक 
रूपसे होता है या नहीं, इसकी देखभालके लिये एक विश्वसनीय 
कारीगर नियुक्त कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे भवन निम्माण 
कार्यमें उत्कृष्ट साधन-सासुग्रीका व्यवहार होकर उसका अपव्यय 
न हो सकेगा । इस दृशामें कार्यकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त नियुक्ती 
कुत निरीक्षक,-कारीगर पर जा पड़ती है और कार्य सम्यळ्रूपसे 
चलता रहता है। सारा काये ठेके पर देनेसे निरीक्षणके लिये 
अतिरिक्त कारीगरकी आवश्यकता होती है । 


Ee] 


( ञ्‌ ) ठेका--( Contract ) 
ठेकेदारले जो करार-मदार ( शते ) करने हां वह स्पष्ट शब्दोंमें 
पक्के ( 9३०९4 ) कागज पर कानूनी तोरसे कर लेने चाहियें। कोई 
भी बात गोल-मटोळ रखना एवम एक वूसरेके समझोतेपर छोड 
५ 
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८७६१२८३०६१ पवता शि शिशिध Ta अर ल कक 
रखना अच्छा नही । आरम्भमें ही सारा व्यवहार स्पष्ट रहनेसे भविश्य 
अ परस्परके हृदयमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य होनेको 
जगह नहीं रहती । एकवार कार्य्यारस्भ हो जाने पर ठेकेदार 
और सवन-स्वामीका इतना निकट सम्बन्ध हो जाता है कि, किसी 
भी पक्षको जरासी आराङ्का होनेसे भी मनोमालिन्यको जगह. मिल 
जाती है। इतना ही. नहीं, अपितु करारपत्र. गोलमटोल शाब्दोमें 
रहनेसे उयपक्षको ही उन गोल-मटोळ शब्दांसे अपना स्वाथ 
साधन करनेका मोह उत्पन्न हो जाता हे। अतः आरस्भमेही सारी 
चातें स्पष्ट होनेले किसीको कुछ कहने सुननेकी गुज्ञाइश नहीं 
रहती और उभयपक्षका चास एवस विनाकारण होनेचाला अर्थ 
व्यय बच जाता हे । यह करारनामा किस तरहका होना चाहिये, 
इसका एक नसूना नीचे द्या जाता हे । किन्तु.उसे देखनेके पूव्वे 
कायेके महत्व तथा स्थानीय परिस्थितिको देखते हुए वकीलोंकी 
योग्य सलाह लेकर उससे कानूनन्‌ जायज कर लेना उचित है। 
इसकी दो नकळे तैयार करवाकर प्रत्येक पर एक दूसरेके हस्ता- 
क्षर होने चाहिये तथा परस्परके पास एक-एक प्रति ( नकल ) 
होनी चाहिये । छु क 

सवन निम्मोण सम्बन्धी किसीसी काय्येका ठेका देते समय 
प्रायः तीन बातोंकी प्रसुखरूपसे आवश्यकता होती हैः-- 


१. नकशा (?)&7) २. अन्दाजपत्र और दर ( Fstimate & Rates ) 
तथा ३. कामका विस्तृत वर्णन ( [)९४१।।९१ Specification ) 


उक्त सब प्रॉपर इष्टिपात्‌ करते हुए भवन स्वामीको चाहिये 
कि, वह भवन निर्माणका संकल्प होतेही सबसे पूव्वै किसी 
अनुभवी एवम्‌ सुयोग्य सलाह देनेवाले स्थपतिकी शरण लेकर 
उसे सवनकी अन्दाजी लागतपर' प्रतिशतृके हिसाबसे घेली- 
रुपयेका पुरस्कार ( मेहनताना ) देना तयकर उससे 'तस्सम्बन्धी 
नकशा तय्यार करवाते हुए एक अन्दाज का व्यौरा. तेय्यार . कर” 
चायेः। -तत्पञ्चात्‌ भविष्यमें यदि. उसीको सम्पूर्ण कार्यका. ठेका 
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देनेका निश्‍चय हुआ तो उसे उपरोक्त पुरस्कार देनेकी आवश्य 
कता नहीं ! किन्तु यदि ठेका दूसरे को देना हो तो उसे तत्क्षण 
वह पुरस्कार दे देना चाहिये । इस सम्बन्धमें उससे आरम्भ 
स्पष्ट .शब्दोसे चात कर लेना विशेष उत्तम है । कामके स्पष्ठ 
चिवरणके सम्बन्धमें जो कुछ हवाले देने हों, वह स्थानीय 
पी० डब्लू डी, समाज-कार्य-विभागकी नियमावली ( 8०१ 
B3० ) को देखते हुए उसके अलुसार देने चाहियें। उसमें अपनी 
इच्छा और पारिस्थितिके अनुसार जो कुछ. रद्दोबदळ.. करना 
हो,-उदाहरणार्थ केवल छूटी हुई गिट्टीपर चुनेकी लादी जमाना, 
कहे किस प्रकारका नकाशीका काम करना इत्यादि निश्चित कर, 
ठेका देनेकी पद्धति निश्चित करते हुए उसके अनुसार ("९०९ ) 
दर सांगे । 


“”*/४४१४/४%/”१./५/% ९ /"९ » %.#'९६//७/ ७ SASSI, 








-( आ ) ठेकेकी पद्धति. 


' ठेकादेनेकी प्रायः दो पद्धतियॉ समाजमें प्रचलित हैं:— 
१--ठेकेदारको प्रत्येक प्रकार विशेष कार्यका परिमाण बतलाते 

हुए वह किस प्रकारसे करना है, इसका सम्यकू विवरण तथा 

कामका नकशा देकर उससे दर ( ९०००7 ) मांगे । पञ्चात्‌ ठेके- 

दारका यह कत्तव्य है कि, गृह स्वामीसे दर स्वीकार हो जाने पर 

सवनके प्रीत्यर्थ लगने वाली साधन-सामुग्रीको जुटाते हुए निश्चित 

दरों पर काम करे । ऐसी परिस्थितिमें गृह स्वामीको केवल इतना 

ही देखना रह जाता है कि, काम नकरोके अनुसार चला है या 
नहीं और उसमें उपयुक्त साधन-सासुग्रीका व्यवहार किया जा रहा 
है या नहीं । इस प्रकारके निरीक्षण कार्यके लिये ग्रहस्वामीकी 
ओरसे एक कार्यकुशछ -कारीगरकी चैतनिक रूपसे नियुक्ति होनी 
चाहिय।उलका वेतन सदा .ग्रहस्वामीको अपने पाससे देना होगा !! 
- २--दूसरी पद्धतिमें ठेकेदारको जिस साधनसाझुप्रीकी जिस 
प्रमाणमें आवश्यकता हो, उसकी पूत. ग्रहस्वामीको करनी चाहिये।' 
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ऐसी. दृशामें उस कामके लिये जितने मजदूरों और कारीगरोंकी 
आवश्यकता हो उनकी उपस्थिति लिखना तथा वेतना चुकाना 
भी गुहस्वामीका कत्तेव्य हो जाता है । आय-व्ययका सम्पूर्ण 
ब्योरा ग्रहस्वाभीकोही रखना पड़ता हे। इस प्रकारके ठेकेमें ठेकेदारका 
काम. केवल इतनाही रहता है कि, वह सम्पूर्ण कार्यका निरीक्षण: 
करते हुए उसे निश्चित समयपर समाप्त करवाये एवस समय-समय: 
पर गृहस्वामीको उपयुक्त सूचनाएं देता रहे ! इस कार्यके पुरस्कार 
स्वरूप ठेकेदारको सम्पूर्ण कायंकी लागत पर कुछ प्रतिशत,-जोः 
आरम्भमें ही शत्तेमँ निश्चित हुआ हो, ग्रृहस्वामीको देना पडता है। 
दक्षिण भारतमें इस पुरस्कारका साधारण मान १० प्रतिशत तक 
होता है। यदि ठेकेदारको निजी तौरसे १२ घण्टे तक प्रतिदिन 
कार्यका निरीक्षण करनेका अवकाश न रहे तो वह अपनी ओरसे 
कुराल कारीगरकी नियुक्ति कर देता है । 


इस पद्धतिमें एक और भेद यह रहता है कि, युहरूवामी अपनी 
ओरसे एक विश्वसनीय एवम्‌ कुशल कारीगर को चेतनिकरूपमे 
नियुक्तकर उसके आदेशा चार ठेकेदार को इष्ट-साधन सामुग्री 
-अपने व्ययसे देता रहता है । इस परिस्थितिमें ठेकेदारक जिम्मे 





कायेकी नापके अनुसार केवल श्रसिकाँका वेतन चुकानेका भार' 


रहता है। इसमें उसे पुथक-प्रथक रूपले एथक-पृथक कार्य विशेषॉ- 
को देखते हुए उनके परिमाणके अनुसार एथक-प्॒थक वेतन 
देना पड़ता हे । 


उपरोक्त दोनोंही पद्धतियोंमें विभिन्न गुण दोषोंका सम्मिश्रण है। 
पाहिली पद्धतिम ग्रहस्वामीको किसीभी प्रकारके कष्ट नहीं उठाने 


पडते । किन्तु भय यही रहता हे कि, यादे उसने नियुक्त किया 


छुआ निरीक्षक ( कारीगर ) वास्तवमें अनुभवी, स्वामीका हित देखने 
वाला और कायेनिपुण न हुआ तो ठेकेदार को यह अवसर मिल 
जाता है कि, वह किसी प्रकारक्ी भळी-बुरी साधन-सासुग्नीका 
व्यवहार कर यथा शीघ्र सम्पूण कार्य को समाप्त कर डाळे । 
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इस इष्टिसे दूसरी पद्धति अच्छी हे । किन्तु उसमें शुहस्वामीको 
व्यय अधिक उठाना पड़ता दे । ठेकेदारका पुरस्कार सम्पूर्ण लागत 
पर कुछही प्रतिशत निश्चित होनेके कारण अर्थात्‌ ही वह जहाँ 
तक अधिक व्यय बढे वहाँ तक बढ़ानेकी सोचता है । इसमें उसे 
लाभ यह होता है कि, ज्यों-ज्यों सवनकी लागत बढ़ती जाती है 
त्या-त्या अधिकाधिक प्रमाणमें उसके टके सीधे होते जाते हैं। 
किन्तु इस प्रकार विशेष कामकी उत्कृष्टताके सस्बन्धमे यद्यपि 
कोई विश्वास नहीं दिलाया जा सकता तथापि उससे इतना 
तो अवश्यही विश्वसनीयरूपले माना जा सकता है कि, उसके 
सुजनमें जो साधन-सासुग्री व्यवहृत हुई है, वह उत्कृष्ट प्रकारकी 
है। फिर भी कभी-कभी यह देखनेमें आता है कि, काम अत्यन्त 
जा एवस-अपेक्षासे बाहर मजबूत होकर उसमे आशासे अधिक 
बैठ जाता है । इस प्रकार विशेष ठेकेसे ठेकेदारपर उतनी 
जिम्मेदारी नहीं रहती और उसका काय विशेष सुगम हो जाता 
है। अतः इस पद्धतिसे काम करवानेवाले ग्रहस्वामीको इतना 
तो अवश्यही ध्यान रखना चाहिये कि, वह कामका नकशा 
तथा उसका अन्दाजी ब्योरा, विशेषतः तदालुषङ्गिक विषद, 
वर्णन ( 50००१०४४००४ ) किसी अनुभवी ण्वम्‌ तज्ञ 
स्थपतिसे निर्धारित कर छे। उसमें किस नापकी कहाँ और 
कितनी घरनें, कड़ियाँ एवम्‌ गडेर व्यवहृत होनी चाहिये, मठाऊ 
चड़न कहाँ हो इत्यादि बातोंका केवल मजबूती की ही इष्टिसे नहीं 
अपितु, किफायतकी इष्टिसे भी विस्तृत एवस्‌ सम्यकू उल्लेख होना 
आवश्यक एवम अनिवाय हे । उसमें कोई भी प्रश्न ठेकेदार की 
इच्छा और रुचिपर रखना अच्छा नहीं । ऐसा करनेसे बहुत कुछ 
अँझांमें ठेकेदारकी द्रव्योपाजनकी आखुरी-लाळसा चन्धनमें पड 
जाती है । ha 
इन सब बातोंका विचार करते हुए दूसरे प्रकारमें हमने जो एक 
और भेद बतलाया है, उसकी शरण लेना विशेष अच्छा है। उसमें 
सारी साधन सामुग्री ग्रहस्वामीके द्वारा खरीदी जानेके कारण वह 
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विशेष रूपस उत्कृष्ट प्रकारकी व्यवहृत होकर, सम्पूर्ण व्ययपर 
निरीक्षक का वेतन निर्भर न रहनेके कारण व्ययमें निष्कारण आधि- 
कता नहीं होने पाती । इसके अतिरिक्त कारीगरोंको मजूरकि 
ठेकेके सम्बन्धमें सम्यकू सूचना देते हुए उनसे दर मंगवानेसे 
स्पर्धाके. कारण उपयुक्त एवम्‌ सकारण द्रोमेंही काम होर 
जाता हे । ऐसी परिस्थितिमें मज़ूरीके प्रीत्यर्थ आधिक व्यय 
नहीं होने पाता । फिर भी उस दृशामें १।२ बातों परु 
विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिये।. (१) एक तो यह कि, 
केवल गिट्टी सानकर उसे भरनेभरहीका कार्य ठेके पर देना 
चाहिये । उसे कूटने इत्यादि का काम दैनिक वेतन देकर करवाना 
उत्तम है। ताकि कुटाई कच्ची न रह सके (२) चक्कसका काम 
यदि ठेके पर देना हो तो,- साधन और सासुग्री ? नामक भाग में,- 
जैसा कि, आगे चलकर वर्णन किया गया है; उसी प्रकार चूने और 
वालूका गाला तथा उसपर निरीक्षक यन्त्र अवश्य बैठाना चाहिये । 
(३) ईटे सिंगाकर प्रयोगान्वित करने,. चूनेके काममै 
पत्थरजड्ने के पूर्व उन्हें जलसे तर करने, के कार्य यदि 
ठेकेदार से भी करवाये जॉय तोभी उनपर जल छिड़कने काः 
काम निजीतौरसे दैनिक वेतन पर अपने आदमी नियुक्त कर 

करवाना चाहिये । [ 
इस विशिष्ट पद्धति में जो बाधाएं अनुभूत होती हैं वह यह हें 
कि, ( १ ) यदि काम की देख भाळ करनेवाला मनुष्य अत्यन्त कार्य- 
कुशल मेहनती, अनुभवी, सज्ञान और मिलनसार न हो तो काम 
सरलता पूव्वंक नहीं चलने पाता (२) पेशराज-बढ़ई-चक्कसवाले प्रभृति 
हीन श्रेणीके मनुष्य ठेकेदार होने के कारण उनकी नाप और हिसावके 
सम्बन्धमें दिळजमाई करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। (३) इस 
श्रेणीके लोगोंकी प्रवृत्ति सदैव बिन हिसाबी अग्रिम रकम लेने तथा 
उसे उड़कर मौज करनेकी होती है । पारिणाम यह होता है कि, 
अधीनस्थ मजदूरांकी मजदूरी चुकानक निमित्त ह उनके पास एक 
पैसा नहीं रहने पाता । अधीनस्थ मजदूरोंमें और उनमें झगडे हो 
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जाते हैं । जिसके परिणाम स्वरूप वह काम छोडदेनेपर उतारु हो 
जाते हैं। अन्तम लाचारी दर्ज गृहस्वामीको विनाकारण अपनी गाँठ 
खोलनी पड़ती और ठेकेदारके खातेमें एक बड़ीसी रकम लिखकर 
उन मजदूरोंका वेतन अपने पलेसे चुकाना पडता है। अतःउत्कुष्ट 
तो यही है कि, ' इस पारोस्थितिसे बचनेके निमित्त ग्रहस्वामी कभी 
भूलकरभी कामकी नाप-जोख किये विना हिसाबके प्रीत्यर्थ एक 
पैसाभी निकालकर न दे और यदि देनेका विचार भी करे तो सारा 
हिसाब पूरा न चुकाये। हिसाबका थोड़ासा भाग ग्रृहस्वामीके 
हाथमे अवश्य रहना चाहिये।' ताकि ठेकेदारकी नाक सव्बंदा हाथ 
में बनी रहे । ( 8 साराँश यह कि, इन सब उपायोंकी शरण लेनेमें 
ग्रहस्वामीको अत्यन्त दिक्कत ओर तकलीफ उठानी पड़ती है। यदि 
सोभाग्यसे निरीक्षक अच्छा मिला तो कष्ठका कोई कारण 
नहीं रहता। | 

उक्त किसीभी प्रकार विशेषका आश्रय लेकरही क्‍यों न काम 
वाया जाय, उसमें इस बातका सुख्यतः ध्यान रखना 'चाहिये कि, 
ठेकेदारोंने दिये हुए दरोंकी कमी देखनेकी अपेक्षा वह ईमान 
भर्म्म-संस्क्राति-चातुय और अनुभवमें विशेष पक्कं हों ये । इज्जतदार 
और इमानदार मलुष्योांको द्रव्यकी अपेक्षा अपने गौरव एवम्‌ 
प्रतिष्ठाका अधिक सूल्य रहता है। र र 


क... अनिर 
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( इ )-ठेकेका नमूना 


| एक सपे टिकट. _ एक सेका टिकट | रुपयेका टिकट | 


स्वस्ती श्रीमन्नुप शालीवाहन राके १८ नाम संवत्सरे सुदी-बदी 
तिथी, दिन वार तारीख महिना सन्‌ १९ इस्वी 








श्रीमा } इकरारनामा 
साकीन पेशा उस्र) लिखानेवाले 
रि एप 77. । इकरारनासा 
साकीन पेशा उस्र  लिखने वाले 
लिख देते हें कि, (शहर, याम) महला 

सिटी सर्व्वे नम्बर की खुली जगहमें आपका खास 


मकान बनाना हठ । जिसकी निस्चतमें आपकी ओरसे. नकशा, दर, 
अन्दाजी व्यौरा ओर काम का पूरा हवाला ( Dt2iled specifi- 
०६००8 ) आज दिन हासिल हुआ। हमने उसे खूब जाच-पड़ताल 
कर देखा,-सुना और समझ लिया। हमारी नजरसे वह बिल्कुल 
दुरुस्त है। जिसे देखते हुए आपका काम नीचे लिखी शर्तापर 
खहुक्म कानूनके हम पूरा करनेका इकरार करते हेः-- 
(१) सारा काम पब्लिक वकस डिपाटमेंटके १९ सालके वें 
एडीशनमें छपेहुए स्पेसिफिकेरानके मुताबिक किया जायगा। 
(२) इस इकरारनामेके साथ नत्थी किये इए 
फिरहिस्तिके वाहर अगर काम के द्रोंके मुताविक मेहेन्ताना और मज- 
कोई ज्यादः काम निकले दूरी लेकर हमें आपका काम पूरा करना 
तो उसके द्रआपुस- हैं। फिरहिइ्तके बाहर यदि कोई काम निकला 
की सलाह से तो उसके निस्वतम जो दर आपुसमें तय हो 
तय करना जायउन्हें लेकर और उस कामको फिरहिइ्तमें 
दर्जकर उसके मुताबिक काम किया जायगा । 
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गोलमटोल अलफाजां या जवानी जमाखचे पर कोई वात सुनहरुसर 
'न रहेगी । 
(३) अगर किसी वजहसे फिरादिइतके बाहरके कामके निस्वतमें 
हम दोनोस दरॉका समझोता न हो सका तो वह 
'फिरहिस्तके वाहरके ज्यादः काम कच्चे खच॑से रोजाना हिसाब चुकाकर 
कामके निस्वतमें अगर पूरा किया जायगा और उसका सारा जमा- 
आपुसमें दरोंका सम- खचे खातेमें दजे हुआ करेगा । इस हालतमंं 
झौता न होता हो तो? हमारा मेहन्ताना फोसदीके हिसाबसे चुकाना 
होगा । हमारी जिम्मेदारी उस बख्त यही 
'होगी कि, उस कामके निस्वतमें जो कुछ खर्च हुआ हो उसकी 
खारी रसीद और हिसाब हमें रखना और पेश करना होगा । 
(४ ) अन्दाजी व्यौरेके कागजमें दिया हुआ हरण्क किस्मके 
कामका जोड़ महज अन्दाजिया समझना 
फिरहिस्तमें दिये हुए चाहिये और बिल बनाते वखत उसपर सुअ- 
कामोंका जोड़ अन्दाजिया ससर न रह कर हरएक काम झुरूसे ठीक- 
समझना चाहिये। ठीक नाप कर लेना चाहिये । अगर कोई 
'काम किसी वख्त बढ़ जाय तो उसकी 
जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी । मगर हम इस बातका ख्याल 
रखेंगे कि, वह नकरोके सुताबिक पूरा किया जाय । 
( ५) अगर आपने खरीद किया हुआ कुछ नया-पुराना माळ 
काम में लाना हो तो खरीदकी रकम पर 
.मालिकने खरीदे हुए नये- हमें... -.-, फी सदी मुनाफा देना होगा । 
पुराने मालके निखतमै सिवाय इसके वह माल काममें लाते वक्त, 
छिलाई, रन्घाई, गढ़ाई, रङ्गाई, चढ़ाई, ढ़ोआई 
बगैरःके लिये जो सफा हो वह आपकी ओरसे अलहदा मिलना 
चाहिये । | 
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(६) आज इस इकरारनामेके साथ नत्थी किये हुए अन्दाजी 
ब्यौरेमें से अगर कोई काम कम करने या 
अन्दाजी व्यौरेके कागज आगे चलकर किन्ही कामोंमें रद्दीवदल करने 
में लिखे हुए किसी की आपकी ख्वाहिश हो जाय तो उसमें हमें 
कामको कम करनेमें कोई एतराज न रहेगा । मगर ऐसी हालतमें 
मकान मालिक मुख्त्यार है दूसरा काम करवानेके लिये कलम नम्बर दों 
ओर तीन में दी हुईं शर्तों के मुताबिक सारी 
कारवाई की जायगी 
(७) जितना काम होता जाय उसकी नाप लेकर हम हर 
महिने की २५ वीं तारीख के दिन आपके 
कामके बिल भेजने ओर पास बिल पेश करेंगे। जिसे देखते हुए आपको 
रकम-वसूली के निस्वतमें आइन्दा महिनेको ५ वीं तारीखतक ९० फी- 
सदी बकाया हिसाब साफ करदेना होगा । 
बाका १० फी सदी रुपया आप हमारे नामसे.... 
खाता खोलकर उसमें बतौर अमानत के रख सकते हें । एसी 
हालतमें शर्त यह रहेगी कि, हम वगेरे आपकी लिखी इजाजत के 
उस रकम को निकाळनेके हकदार न रहेंगे । हाँ, काम खत्म होकर 
आपके पसन्द हो जाने पर उस रकम पर हमारा ही पूरा 
अख्तियार रहेगा 
( ८) कामको शुरु करते वख्त हमें अपनी खासी रकम लगाकर 
किस्म-किस्मका माल खरीदना होगा ४ 
मालके दाममर जिसके लिये आपको मालका अन्दाजिया. 
रकमकी मांग दाम कूतकर उसके मुताबिक आधी रकम: 
बतोर अमानत ( ११४३०८९ ) के देनी होगी । 
यह माळ ज्यॉ-ज्यों काममें लगता जायगा त्यों-त्यां आपको यह 
इक है कि, आप उसका दाम भेजे हुए बिलमेंसे मुजरा करते जॉय । 
(९) आपकी ओरसे लिखा हुआ इक्मनामा मिलतेही हम 
शुरु कर देंगे और उसे वे रोक पोक 
कामकी वखत मियाद जारी रखते हुए ठीक वरूत पर पूरा कर देंगे । 
इसमें अन्दाजसे ज्यादः देर भी नहीं 
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कामको जल्दसे जल्द किनारे लगा दिया जाय । आपका कासम 
हम अन्वाजन आजसे शरुकर...... महिनेमें पूरा कर देंगे। अगर 
इस व्मियानमें ऐसेही किन्ही वजूहातॉसे, जो पहिले किसी 
तरह ख्यालके सामने दरपेश नहीं हो सकते; कामको एरा करनेमें 
देर लग गयी तो आप जो मियाद तयकर देंगे उसके शीतर काम 
पूरा कर दिया जायगा । अगर इतने पर भी हमारी सुस्ती या 
कसूरसे काम पूरा होनेमै देर हुई तो आप हमसे फी हपते...... ... 

बतौर हर्जानके जुम्मांना लेनेके हकदार हैं; जो हमारी बेंकमें रखी 
हुई अमानतमेंसे वसूल किया जा सकता है। 


(१०) काम चलानेके लिये जितने भी हर्बे-हथियार या 

' सामान की जरूरत होगी वह सब हम अपने 
हर्व्व-हथियार वगैरः खचेसे हाजिर करेंगे। चक्कस वंगेरः अपने 
सामान कौन देगा? खचसे तेय्यार करवाएंगे। 


(११) आपको पूरा हक है कि, आप जब चाहें तब काममें 
तबदीली करा सकते हैं। मगर साथही उस 
नकशेमें रदोवदल करने हाळतमें जब कि, एकवार किये हुए कामका 
की गुक्षाश॒ कुछ हिस्सा गिराना पड़े उस वक्त उसकी 
» जो नाप होगी उसके सुताबिक उसका सारा 

दाम हम आपसे वसूल करनेके हकदार होंगे । 


(१२) अगर काम ठीक न हुआ और आपकी पसन्द न हुआ 
; तो ऐसी हालतमें उसका फैसला ( फलाने- 


: काम पसन्द न फलाने )... ---छोग देंगे! मगर केसी वजह से 
हुआ तो? .. अगर उनका आना न हुआ तो हम लोगोंकी 
आपुसकी सलाहसे जो फैसला देनेवाळे लोग 


मञ्जूर हों उन्हें काम दिखलाकर, अगर वह कामको खराब वतः 
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“लायेंगे तो उसे हम अपने खर्चसे गिराकर उसके ऐवजसे अपनेही 
'खचसे नया और अच्छा काम कर देंगे । 
( १३ ) आप या आपके किसी भी आदसीको काम देखने या 
-जांच करनेकी हमारी ओरसे कोई सुमानियत नहीं हो सकती । | 
( १४ ) काम पर एक ' आडेरबुक ' रखा जायगा । जिसके सफे 
गिनकर आखिरी सफेपर हमारा ओर आपका 
काम पर आडेरुक रखना दृस्तखत रहेगा । यह “ आर्डरबुक ' हमेशा 
और जवाबदार आदमी हमारेही मातहत और कामपर रहेगा । इसकी 
हाजिर रहना एक नकल हमारे दस्तखतकी आपके पास 
होनी चाहिये । आप जो कुछ भी हुक्म 
०६९४३) देंगे वह इन दोनों आडरबुकोंमं आपको दजे करना होगा । 
'जबानी हुक्म किसी भी हालतम जायज नहीं माना जा सकता । 
“काम पर हम या हमारा कोई जाती आदमी हमेशा हाजिर रहेगा । 


(१५ ) काम जारी होते हुए कामकी वजहसे अगर किसी 
कारीगर या मजदूरको चोट-चपेट लग जाय, 

चोट-चपेट लगने पर किसी भी माछका नुक्सान हो जाय तो 
उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर रहेगी । 


(१६) जो माल हम कामम लायेंगे वह जबतक आप या आपका 

कोई आदमी उसे आपने बतलाये हुए ' स्पेसि- 

खराव मालको हटानेके फिक्रेशन ' के मुताबिक करार नहीं देगा तब- 

निस्वतमे तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे । अगर 

किसी तरह एसा माल काममें लाया 

“गया तो उसे दिखलानेपर हम उसे २४ घण्टेके भीतर हटा 

'दृंगे । मगर अगर हमने उस सालको अच्छा समझा और आपके 

“पसन्द्‌ न हुआ तो ऐसी हालतमें उसका फैसला कलम .नम्बर १२ 

के सुताबिक किया जायगा और हमारी हार होनेपर हम उसे अपने 

खचेसे हटानेके हकदार होंगे। उसके निस्वतमँ होनेवाला सारा 
खर्चे हम पर रहेगा । अक क्र) 
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(१७) नींवकी खुदाई होनेके वाद वह आपको दिखलाकर, आपके' 
सामने हम दोनोंकी रायसे एक गवाह रखते 
नींव या और-और काम हुए उसकी नापळी जायगी। जब आप बुनि- 
जो वाद में इंका जाने- याद ठीक गहरी और मजबूत हुईं है, ऐसा 
वाला हो पहिले दिखला- लिख देंगे तसी आगे काम जारी किया जायगा 7. 
कर ठेना इसी तरह और-और कामभी जो आगे चल- 
कर दीवाल या जमीनके नीचे ढँकनेकी गुज्ञा- 
इरा हो आपको दिखळाकर और आपसे मञ्जूरीके दस्तखत लेकर 
ही आगे जारी किये जायंगे । अगर इसमें हमारी आरसे बेपर्वाही 
हो . गयी. तो हम अपने खचसे उसे दिखळानेके लिए गड्ढे 
खोदेंगे और आपको बजारिये आडरबुकके इत्तला कर दंगे । इस 
हालतमें आपका यह फूजे दोगा कि, आप तीन-देनके भीतर 
उनका सुलाहिजा फस्मोवें । वर्ना ज्यादः दिन होनेसे रोजानाके 
हिसाबसे आप हमारा हजोना चुकानेके हकदार होंगे । 
( १८) अगर हम कामका कुछ हिस्सा मजूरीके दर पर 
. किसीको अपनी ओरसे ठेके पर दे दें तो 
माहहत ठेका उसमें आपको कुछ कहना सुनना न होगा! 
उसे बखूबी करनेकी सारी जिम्मेदारी 
हमही पर है । 


(१९ ) इस काममें आज मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है। तो भी 
आगे चलकर अगर मुझे वेसीही कोई जरूरत 

हिस्सेदार छेना। मालूम हुई तो उसकी इत्तला पहिलेही 
आपको देकर बादमें आपकी सलाहसे हिस्से-- 
दार शरीक करते हुए उसके निस्वतमें एकरार नामेमें जो कुछ 
रद्दोबदळ करने पड़ेंगे, वह कर दिये जायंगे और वैसी हाळतभें उस 

मद्में होनेवाला सारा खर्च हमारे जिम्मे रहेगा । 

( १०) हमें किसी भी वजहसे या इससे भी ज्यादः बडा ओर 
सुनाफेका काम मिलने पर भी यह हक न 

उकेको- दृसरेके सपुदै करना रहेगा किं, आपके हुक्मके बिना हम इस 
कामको किसी दूसरे पर सौंप (5: )' 
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दु । मगर जब आपसे वेसा हुक्म हासिल हो जायगा तब. उस 
मदके सारे करार और शर्ते आपकी तबियतके सुताबेक करवा 
कर हमारे जिम्मेका सारा हिसाब आपको समझानेके वादही हम 
'चैसा करनेके हकदार हैं 
( २१ ) अगर कोइ काम ऐसा निकल आये कि. जिसके निस्वत 
में पब्लिक वकस हैण्डबुकमें कोई स्पेसि 
अगर स्पेसिफिकेशनसे फिकेशन न हो तो हम दोनाका नजरसे जो 
घाहरका काम निकला तो? तजुर्षकार आला शख्स करार हो उसकी 
रायके मुताविक काम किया जायगा । 


( २२.) कामकी मियाद्‌...... ... महिनोंकी तय हुई है । इस . 

मियादमें सारे कामको जहातक हो सकेगा . 

'काम छोड्देना या काममै पूरा कर देंगे ओर इस दमियानम यह भी 

जल्द्वाजी करना ख्याल रखेंगे कि, उसमें ज्यादः जल्दी सी न 

हो। कोई भी दीवाल एक दिनमें ढाई फुट से 

ज्यादः ऊँची नहीं उठायी जायगी ओर न कामको पूरा किये बगेर 

उसे छोड़करही जायंगे। अगर गये भी तो पन्द्रह दिन तक हमारा 

इन्तजार कर आप काम का ठेका किसी दूसरेको देख सकते हैं । 

इस निस्वतसे आपका जो कुछ भी नुक्सान हो वह आप हमारी 

अमानत रकम में से वसूल कर सकते हें। अगर वह रकम आपके 

नुक्सान के लिये पूरी न पड़ी तो आपको यह हक हे कि, आप 

हम पर जाती कारवाई कर अपना हक वसूल कर सकते हें । ऐसी 

हालतमें अगर हमनें आपकी रकम न दी तो आपको पूरा अख्ति- 

यार है कि, आप हम पर सुनासिब कानूनी: कारवाई कर हमारी 
जायदाद से उसे वसूल कर सकते हे । 

(२३) अगर हम दोनोंम किसी कामके निस्वतमें बहसका 

| मामला आपहुँचे तो ऐसी हाळतमें हम दोनों 

दोनेंमें झगड़ा होने प को अपनी-अपनी ओर से एक-एक शाख्स 

खड़ा करना होगा । जिनके . फैसले पर सारी 

बातें मुनहस्सर होंगी।. अगर उनके भी फेसलोंमें फक पड़ जाय तो 
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वह लोग जिस किसी एक आळम-फाजिल शख्सको फैसला देने- 
० देगें ७० खिरी = 
याला करार देगें उसके फैसले को अ फैसला समझकर 
उसीके सुवाबिक कारवाई की जायगी । 

( २४ ) काम पूरा होनेके बाद एक बसातके आखीरतक अगर 

ची किसी तरह छत चूने लगे, गिलावा पलस्तर 
गैरण्टी की पपडियाँ गिरने लगें या मोरी-नाली वंगेरः 
में पानी रुक जाय तो ऐसी हाळतमं हम इस 
तरहके सारे काम अपने खर्चसे करवा देंगे । 

( २५) चे मौसिमकी वारिश या ऐसी ही ऐसी और-और 
किस्मकी आस्मानी आफते आने पर अगर किसी तरह काम 
.का नुक्सान हो जाय तो आपका यह फज होगा (कि, आप हम 
यर मेहर-नजर कर उसे खुद अगतेंगे । , 4 

( २६) ऊपरदी हुई शतके सुताबिक यह एकरारनामा हमने खुद 
खूब सोच समझकर अपनी पूरी रजामन्दीके साथ लिख दिया हेत 

अगर इसके सुताविक हमसे कोई कारवाई न हुई तो आपको यह हक 
होगा कि, आप हमसे और हमारी जायदादके तमाम दावेदारोंसे 
'बजरिये सुवासिब और कानूनी काररंवाईके अपना हक वसूल करेंगे । 
जो लिख दिया सो दुरुस्त महिना सन १९ इस्वी 
गवाह दस्तखत > 7 72-55. 
$ तारीख | ठेकेदार 
सामने पेश हुआए करारनामा हमने बखूबी पढ़ा औरं समझा । 

हमें इसमें लिखी तमाम रात्ते मञ्जूर हे । | 
गवाह एफ फए ० वस्तखतरु रुरु 

2 202 न मोलिक ` ` 
` इसके उपरान्त यदि सव्वेसाधारण पद्धतिके अतिरिक्त किसी 
विशेष प्रकारका काम करवानेकी इच्छा हो तो उसका स्पष्टीकरण 
करना चाहिये। उदाहरणार्थ १-कोणकी लम्बाई सब्वेसाघारणसे 
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अधिक रखना हो तो उसका, कोई विशिष्ठ प्रकारका पत्थर लगाना 
हो तो उसका, यदि एकही प्रकारकी सारी लकड़ी व्यवहारमें 
लानी हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट शब्दोंमें होना चाहिये। यदि 
दूसरी पद्धतिके अनुसार ठेका हुआ हो तो उसे उक्त एकरारनामेंकी 
जो-जो शर्ते लागू हो सकें, उन्हें लिखकर उनके नीचे निम्न 
लिखित शत्तै जोड़ देनी चाहियें। 

(१) आपके काममें छगानेके छिये जो सामान हम खरीदेंगे वह 
खूब जाँच पड़ताल कर अच्छा और किफायत भावसे खरीदेंगे ॥ 
उसमें जितने सामानकी जरूरत होगी उतनाही सामान खरीदा 
जायगा,-ज्यादः नहीं! अगर काम पूरा हो जानेपर सामान बचा 
रहा तो वह हम अपनी जिस्मेदारीपर दूसरी जगह छगा देंगे या 
उठाकर ले जायेंगे। उस निस्वतमें सारा खर्चे हम पर रहेगा। 

( २) अगर हमारी भूलकी वजहसे जरूरतके खिलाफ सामान 
खरीदा गया तो उसे वापिस करने या बेंचनेकी तमाम जिम्मेदारी 
इम परं रहेगी । मगर इस रात्तंपर कि, उसे खरीद्नेके बाद आपकी 
ओरसे नकशेमें कोई रद्दोबदळ न होना चाहिये । सामानकी 
खरीदके बाद नकरोमें रद्दोबदळ होनेसे उसके कुछ देनदार 
आप रहेंगे । 

अपनी निजी साधन-साझुग्री देकर यदि मजदूरीकाही ठेका 
देना हो तो नीचे लिखी बातोंका स्पष्टीकरण उसमें होना 
आवश्यक है । 

(१) कोण मठाऊ, सरल अथवा जिस तरहकी गढ़ाइके 
चाहिये हों, उनके सम्बन्धमें यह स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये 
कि, वह पेशराजीके काममें हो जायंगे या उनके लिये अतिरिक्त 
व्यय करना होगा? | 

(२) कषाटकी पोलाई दीवालकी नापसे घटाई जायगी या नहीं? 


( ३ ) खिडकिया-दरवाजे वैरः बैठाते समय जो मचान बनाये 
जायंगे उनका खर्च पेशराजीके कामसे दिया जायगा या अलग? 
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इसीतरह ग्र उतारने चढ़ाने स्पष्टीकरणभी कर लेना चाहिये। : 


(४ ) वञ्ञलेषभय गिट्ठीके कोण यदि ग्रहस्वामीके द्वारा दिये 
जथे हो तो उसकी गढाइ एथक नहीं लगती । केवल जुडाई भर दी. 

जाती डे) इस सस्बन्धमे स्पष्टीकरण लेना तथा कोणकी नाप 
बल्घाईके कामले घटाई जा सकेगी कि, नहीं;-इसेसी स्पष्ट कर 
छेना चाहिये । 


(५) पहाडका सामान भ्रहस्वामी देगा । कन्ठ उसकेलियें 
जो सजदूरीका खर्चे लगे उसे ठेकेदारको देना होगा । 


इन सब बातोंका स्पष्टीकरण होनेसे गृहविधाता आर .निम्मांता 
दोनोंमें मनोसालिन्य होनेकी शुज्षाइश नहीं रह जाती और काम- 
शान्ति पूव्येक सकुशल सम्पन्न हो जाता है। . 





~ 











_१४--नींव या बुनियाद 


दीवाळ-खस्भे तथा भवनके आधार स्तम्भोंकी 'सतहके निचले 
श्रूसागको पारिभाषिक प्रयोगस बुनियाद या नींव कहते हें ! ; 


भवन निस्माण कायमें नींव ही एक एसा महत्व पूण . भाग हे 
जो नितान्त सुदृढ और व्यवस्थित होना चाहिये। इसी पर सारे 
भवनका विशालकाय शरीर स्थित रहता हे और इसीकी सुद्दढता- 
पर भवनकी आयु मय्यांदा स्थिर रहती है । यदि इस महत्वपूर्ण 
भागके निर्म्माणमे दुळेक्ष्य होकर वह कच्चा रह गया तो उसका 
दुष्प्रभाव सम्पूर्ण भवनपर होता है और इसके एकबार अशक्त 
रह जानेपर भविष्यमें कितनेही परिश्रम क्यों न किये जाय तथा 
कितनाही .द्रव्यानाधि क्यों न व्यय किया जाय, उसमें सुइदृतर 

दै 
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नहीं आती । अतः इस सहत्वपूण भागका खुजन करते ससय 
आरम्भमेंही विशेष दक्षता रखकर उसे सम्यक रूपसे सुदृढ बनाना 
चाहिये । फिर चाहे हमारा भवन एक माजिला ही क्यों न हो । 
उसकी नींव इतनी सुइद्‌ होनी चाहिये कि, भ्रसङ्गवशात्‌ यदि 
उस पर १।२ मञ्चिल और भी चढ़ा दिये जाँय तो भी वड उन्हें 
सरलता पूर्वक सम्हाल सके । इसमें सन्देह नहीं कि, इस शकार 
की नींवमें साधारण प्रमाणसे प्रायः २००।२०० रुपये अधिक 
व्यय हो जायंगे। किन्तु उससे भवनका सदाका सङ्कट ईर. हो 
जायगा । एकवार आरम्भमें ही यह सूल हो जानेले हजारा रुपये 
खर्च करने पर सी उसका सुधार नहीं होता, यह सदा ध्यानसें 
रखना चाहिये । 


अवनके एष्टभाग पर प्रत्येक स्थान विशेष पर न्यूनाधिक श्रमाण 
में भार पड़ा करता है। अतः जहाँ-जहाँ उसकी अधिकता हो 
चहाँ-वह उसके प्रमाणको देखते हुए नींव बिशेष, सुच्ढ होनी 
चाहिये ! यदि इसके विपरीत बात हुई तो निञ्चयही उन भारभूत 
स्थानोंका भाग नीचे अस जाता और उससे सम्पूर्ण सवनमें बडी- 
बडी दरारें उत्पन्न होकर कभी-कभी तो मकानके गिरनेकी सम्भावना 
हो जाती है । इसलिये आवश्यकता इस बातकी हे कि, चन्धाऊ 
कामके छोरों (०! ४९५) को छोडकर वीवालके तलेमें नींवके 
जुडाईका काम अधिक चौडा कर द्या जाय । ऐसा करनेसे यदि 
बोझ अधिक दोगा तो वह अधिक क्षेत्रमे विभक्त होकर नींवकी 
निचली सूमिकी सारवाहक शक्तिसे बढ़ने नहीं. पायेगा । नींवकी 
चौडाई बढ़ानेसे दूसरा एक लाभ यह होता है कि, यदि दीवाळ 
थोडीसी झुक भी जाय तो उसके अनुसार गुरुत्व मध्यबिन्दु 
अध्यरेषाके उतना ही सन्निकट हो जाता है । 


अब देखना यह है कि, अधिकांश रूपसे किन-किन कारणोंसे 
भवनमें दरारें पडा करती हैं। उपरोक्त विवरणसे यह तो स्पष्ट 
ही हो चुका है कि, इसका स्थूल कारण नींव अर्थात्‌ बुनियादकी 
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विकृति है। किन्तु बह किन-किन कारणोंसे होती है यही देखना है 
ओर उन्हॉका दिगदृशन नीचे किया गया हैः 


१. विभिन्न स्थानोंपर घुनियादँके नीचे की भूमि न्यूनांधिक 
माण सें खस जाना । 


२, काछी मिट्ठीके स्थान जलसे संयोग पाकर फूल जाते और 
छीवालको तीघत्रताके साथ ढकेळ देते हैं । ऊष्णता पानेसें यह मिट्टी 
सूखकर दीवालको खींचं कर पकड लेती हे । इस प्रकार विशेष- 
प्रसद्ध पर एक दूसरेके विपरीत क्रियाएं होनेके कारण उसका 
'यरिणाम सवन ओर नींव दोनोपर होता है । 

३. नींवके नीचेकी बालू अथवा तदालुषङ्गिक अन्य पदाथ ऊपरी 
दुबावके कारण प्रवाही पदार्थके (४० P7९5४०7०) गुणघर्मा 
ज्ुसार एक किनारे खसक जाना । 

४. भूमिगत्‌ क्षार अथवा वांयुगत्‌ आम्ल पदार्थोका नींवस्थ 
पदार्थापर रासायनिक परिणास्‌ होकर उसका संड़ जाना । 

५, प्रवल वातायनके धक्के से दीवालों का हट जाना । _ 

६ किस्विद्ठोळ ( segment] ) कमान पर आधिक बोझा पड़नेके 
कारण उससे सनिकटस्थ दीवालॉ का खसक जाना। 

७ चन्धाऊ काम के अंन्तगेतस्थ चूने अथवा गिलावेका जळ: 
सूख जाने के कारण उसका संकुचित हो जाना। 

८ नींव के नीचे की भूमि का स्तर -( चट्टान सहित) बंगळकी 
ओर खसक जाना । 


उपरोक्त सव कारणोंमेसे संख्याक्रम एक में दिग्दशित कारण ही 
भवन में दरारें उत्पन्न करता है। चट्टान अथवा कठोर संरुस्तरको 
छोड़कर शेष संब प्रकारकी सतह न्यूनाधिक प्रसाणमें . घस. जाती 
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हैं। भूमिका धैसनाही भयका कारण नहीं कहा जा सकता । किन्तु: 
शर्च यह की वह प्रत्येक स्थान पर सम्यक रूपले घँसी हो! 


नींव की चौड़ाई और गहराईका परिमाण भूगत्‌ प्रकार विशेषः 
स्तरोंपर निर्भर रहता है। उसकी चौड़ाई 

नींवकी चौडाई ऑर गहराई बढ़ानेसे भवन का बोझ सम्यछ्छूसे 
अधिक क्षेत्रपर बँटकर डुनियाइके जीचेकी 

जमीन विशेष रूपसे नहीं बैसती। किन्तु गहराई बढानेसे वैसा कोह 
लाम नहीं होता। हम. सूमिमें ज्यों-ज्यां अधिकाधिक नीचे पहुंचते ह 
त्यॉ-त्या वहांकी सतह पृष्ठयत यत्तिका सारसे घनरूप अथात्‌ ढोसः 
मिलती जाती है । जन साधारणरूपले ३ फुट तककी . गराई 
तक बुनियाद पहुंचानेसे एक विशेष लाभ यह होता है कि, 
जमीनके पुष्ठ भागपर बहनेवाला पानी, वायु तथा तदासुबक्षिक. 
अम्ल-पदार्थ एवस क्षारोंका परिणाम उस गहराई. तक भूमिगत. 


[a ४१ 


सतहपर होता रहता है। कभी-कभी इस परिणामके कारण जमीन. 
घुलकर नींव खुली पड़जाती है और कभी पृष्ठसागके जलसे मिट्टी 


[a 


फूलकर अथवा ग्रीष्म तापके कारण स्ूखकर. जमीनके ऊपरी भागः 
के १२ फूट मोटाईके स्तर पर उसका प्रभाव हो जाता है। | 
कठोर बालू अथवा चट्टान पर दीवालकी मोटाई की अपेक्षा 
बुनियादकी चौड़ाई अधिकसे अधिक इञ्चसे एक फुट तक बढ़ाकर: 
रखने ते ही काम बन जाता हे! यदि सवन तीन मञ्चिल से अधिक: 
बड़ा न हो तथा उसमें यथेष्ठ मोटाईकी पत्थर की दीवाले न हों तो 
नरम बालू पर भी उतनी ही चौड़ाई की बुनियाद डालने में कोई 
आपत्ति नहीं है । अन्य प्रकारकी जमीनोंमें भारवाहक शाक्तिः 
न्यूनाधिक प्रमाण में रहती है। अतः उस मान के अनुसार डुनि- 
याद की चौड़ाई न्यूनाधिक प्रमाण में रखनी होती है। वह इस 
डिये कि, प्रतिवर्ग फुट बुनियाद पर पइनेवाळा सम्पूर्ण भार उस 
जमीन की भारवाहक शक्ति की मय्योदा के भीतर रहे । अब 
आवश्यकता इस बातकी है कि हमें साधारण रूपसे यह ज्ञात हेर 
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जाय कि, प्रत्येक जातिकी जमीन में कितनी भारवाहक शक्ति 


शेली हे! उसीका दिग्ट्रोन निम्न लिखित सारिणी में किया 
र्णा 





जभीनके प्रकार भेद __| तिवो फुट उन प्रतिवग फुटे टन 
(१) काली मिट्टी "` | श से ३४ 
( २ ) वालुकामय-रेतीली मिट्टी ३४ से १ 
( ३) कीचड ( नदीका काई युक्त कीचड ) मिट्टी. ०-३५ से ०:५० 
(४) रवेदार कङ्ड और बालू मिश्रित मिट्टी १.५० से २ 
(५) नम साधारणरूपसे कसी दुइ सिट्टी १ से १.९५ 
(६) सूखी चिकनी मिट्टी 50 
(७) रुक्ष सूस मेट्टा भ ३ 
(2) बारीक दालुका निश्चित मिट्टी ३४ फुटको नीचे| ३ से ४ 
(९) इदीशूल होकर बेठी हुई बालू ९्से ३ 
(१०) कठोर शाडू मिट्टी शासेर 
१) नरम बालू (मोरस ) १ स २ 

१३) कठोर बालू ,, | 

(१४) चट्टान ६ से २० 


उपरिनिर्दिष्ट सारिणीमें भारवाहक शक्तिका परिमाण दिया गया है। 
ग्रति वर्ग फुटके हिसावसे भवनकी :नींवपर पडनेवाळे बोझका 
अन्दाज निकाळनेके. लिये भवनके काममें व्यवहृत दोनेवाले 
सामानका वजन निम्नलिखित सारिणीमें उद्रञ्च॒त कर दिया मया 
है। प्रत्येक दीवालकी गहराईके अतिरिक्त फरो तथा छतके 
चंस्तुत बोझका आधा भाग हिसाबमे पकड़ते हुए मजिलकी दीवाल- 
का वजन निकालकर दीवालपर पड्नेवाळे सम्पूर्ण भारकां 
परिमाण निकाळनेके पश्चात्‌ उसे जमीनकी भारवाहक राक्तिसे 
/विभाजित करनेसे. सहजहीमें डुनियादका क्षेत्रफळ निकल आता है! 
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इ वजन पौण्डसें , 
१. पत्थर जम्बूरी ( [2६९7७ ) ११० से १३० 
२. „ कुरुन्द ( Sand 80076 ) १५० से १६० 
३. » काला (Tap) १६० से १९०. 
४. ,, पोरबन्दर ` | १४० 
५, इटे पक्के पकाये हुए ९”»४।”५२॥? ७० से ८५ 
६. मिट्टी ( गड़ढे की नाप) ११० से १९५. 
७. मिट्टी (खोदी हुई) ५ ८० से ९० 
८. शहाबादी फरा १” मोटा पाते बग फुट १९ 
९. पत्थर एवम्‌ चूनेका जुड़ाऊ काम प्रांत घ० छु०| १५० 
१०. 32 33 मिट्टीका 33 33 32 र १४५ 


१९, इड! , चुनेका ... „ /» १९० . 
श्र. 33 मिट्टीका 32 33 33 ११२ 


१३. कच्चे ईटका भिट्टीमें ; » „,, १०५ 
१४. सव्ये साधारण लकड़ी. ४५ 
१५. कांक्रोट, चूना ऑर पत्थरकी मिट्टीका १४० 
दे 2२ 2० १9 ७" रोडोंका १ २० 
१७. „» वज्ञलेप और मिट्टी अथवा सलोह | १५० 
१८. ,, गिलावा चूनेका १०० से १०५ 
१९ » मिट्टीका ९२ से ९५ 


२०. छप्पर नलीदार कवेलुओंका प्रति घ०.फु० | १५ 
२१, छप्पर दोहरी नलादार कवेलुओका प्र०घ०फु० २५ 
२२. ,, मङ्गरोली खपड्रोंका » » » | ररे 


२३. ,, चद्दरका 5 २ 
२४, ,, मालवदी » » » | ९० से १०० 
RR चूनेका छत 39 29 99 ९० से १०० 


. इसके अतिरिक्त भवनपर जो बोझा पड़ता है वह साधारणतया 
उसमें रखे जानेवाळे वजनी सामान, यन्त्रादिक सासुरी, जनसमूह 
तथा वायुके प्रबल धक्के और दबाव का होता है। साधारणतया 
वायुके इस दावका प्रमाण प्रतिवग फुटके हिसाबस१० से लेकर २५ 
पौण्ड तक होता है। इन सब विशेष प्रकारके भारोंकी सी गणनाः 
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वस्तुत हिसाब में कर लेना आवश्यक है । यों तो सरसरी इष्टिसे 
ढेखनेपर जनसमूहका भार हल्का प्रतीत होता है किन्तु उसका 
आवागमन आकस्मिक ढंगसे होनेके कारण उसका पारणास्‌ जड़ 
और अचेतन वस्तुओंके भारसे कहीं अधिक होता है। अतःउसका 
वजन उसके वस्तुत वजन से ड्यौढा समझना चाहिये । 
हम आरस्भ में एक जगह छिखही चुके हें कि, बुनियाद का 
बछावबल उसके धँलने या न घँसने पर ही निर्भर नहीं है। अपितु 
तात्विक इष्टिसे विचार करनेपर एक चट्टान को छोड़कर 
की जमीन चाहे वह किसी भी प्रकारकी हो, थोड़े बहुत अँशासे 
घँसती ही रहती है । उसपर किया हुआ बन्धाइका काम 
भी उसके उपर पड़नेवाले सारके कारण थोड़े बहुत प्रमाण में 
चैसता रहता हे। किन्तु इस विषयमें सुख्य आवश्यकता इस 
बातकी है कि, वह घसनेकी क्रिया सम्यक प्रकारसे हो। 
कोई भी स्थान ज्यूजाधिक प्रमाणमें न चैसने पाये। बुनियादके 
लब्धाऊ काकी चौडाई बढानेका सूल उद्देश्य यही रहता है। इस 
कियासे उसके प्रतिवर्ग फुटके सागका भार कम हो जाता है और 
उसके नीचेकी जमीन धँसने नहीं पाती यह सत्य 
अक्षरशः सत्य है । किन्तु उसके सूलमें सुख्य उद्देश्य नींवकी सतह: 
को समान बनाये रखना है। इसकी सिद्धिके लिये एक उपाय 
और रूढ है और वह यह बुनियाद कि, सतह में कांक्रीट क्या 
जाता है । इसका महत्व समझानेके लिये हमें निम्न लिखित उदा- 
हरणकी शरीर लेनी पडती हैः 
. यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि, जलकी सतह पर मनुष्य 
तख्ता आदमी कभा खडा नहीं हो 
सकता ! यदि वह वैसी 
चेष्ठा करे तो निः्सन्देह 
टब जायगा। किन्तु यदि 
उसपर एक तख्ता डाल 
चित्र सं. ८ दिया जायतोः-अवश्यही 
वह उसपर खडा होकर तैरने लगना । चित्र संख्या ८ में वही 
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बात दिखलायी गयी है । इस उदाहरणमे जो काये तख्तेके 
कारण सिद्ध होता है वही नींवके नीचेके कांक्रीडके कारण 
होता हे । जलकी सतह पर तेरनेवाळे तख्ते पर यदि कोइ 
मनुष्य खड़ा हो जाय तो निश्चयही तख्तका कुछ भाग जलसे डच 
जायगा । किन्तु फिर भी वह अपने वक्षस्थलपर चढ़े हुए सझुष्य 
का भार सहनेमे जरा भी कोर-कसर न रखेगा! इसी प्रकार अवन 
सम्वन्धी दृशा है । इसके अतिरिक्त जलमें छोडे हुए तख्तेके 
उदारणसे एक वात और स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि, यदि 
तख्तेके एक सिरे पर कोई मनुष्य खड़ा हो जाय तो तख्तेका वड 
सिरा जलमें अधिक इबकर उसका दूसरा सिरा ऊपर उठ जायगा 
और मनुष्य सहज ही में जलके गर्भमे समा जायेगा । (देखिये 
चित्र संख्या ८) यदि मनुष्यको तख्तेके सहारे तेरते रहना हो तो 
जळकी सतह पर तेरनेवाळे उस तख्तेके वग फलका मध्यबिन्डु 
तथा मलुष्यके शुरुत्वका मध्यबिन्दु परस्परमें एक खड़ी (४९६०:]) 
रेखामें होना चाहिये। इसके किञ्चित्‌ मात्र भी विपरीत स्थिति 
रहनेसे मनुष्य इव जायगा । ठीक यही सिद्धान्त भवनकी नींवके 
सम्बन्ध लागू होता है। चुनियादकी जमीन यही उपरोक्त उदा- 
हरणका तस्ता एवम्‌ सवनका भार यही उसपर खड़ा होनेचाला 
काल्पनिक मनुष्य है । अतः ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता हे 
कि, बुनियादकी सतहदके क्षेत्रफलका सध्यबिन्दु एवम उपरोक्त 
आरके शुरुत्वका मध्यविन्दु, एक खड़ी ( ००४०४ ) रेषामें होना 
अत्यन्त आवश्यक एवस्‌ अनिवाये हे । यदि यह न होगा तो उसके 
जिस ओर अधिक भार पड़ा हो उसके नीचेकी जमीन विशेष 
रूपसे घैस जायंगी और उस दशामे “उक्त उदाहरणके तख्तेके 
अनुसार वह टेढ़ी होकर उसके साथही साथ सवनका भी उतनाही 
साग तिछा हो जायगा और उसके कारण उसमें बड़ी-बड़ी दरार 
उत्पन्न हो जायंगीं । अस्तु । 


` शूपष्ठभागके नीचे सृत्तिकाके जो विभिन्न स्तर मिलते हैं उनके 
स्थापत्य विज्ञानकी दृष्टिसे निम्नलिखित विभाग किये गये हेः 


नी 
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१, सिट्टी--क्ाली रयेदार, काळी चिकनी, पीली, सिल्ट, बजरी, 


ऱ्रेवीली सथा सूखी. | | 


९, नरघ शोरस--जो छुदालीसे खोदकर फावडेसे सरलतापूव्वेक 
खरा जा सके । इसमें पीठी और पएडी नामके दो भेद होते हे । 
३ कठोर - सोरम--ळुषाळी अथवा फावडेकी सहायतासे बडे 


:अयास के बाद निकले किन्तु उसमें छुरड् न लगाना पडे । 


४ कठोर मोरम और गिट्टी--कठोर मोरम के गर्भ में बड़ी-बड़ी 


"गिट्टी अथवा मोटे पत्थर हों वैसे स्तर । 


५ नरम चट्टान--कुदाल अथवा रम|्भे की सहायता से तोड़कर 
जो छोटे-छोटे खण्डॉंसें निकाला जा सके। 


६ कठोर चढ्ठाल--जो एकरूप तथा बड़े-बड़े शिला खण्ड्रोंसे 


बना हो एवस्‌ झुरङ्ग छगाये विना निकळ न सकता हो । 


ग्िट्टीमें ऊष्णतावाहक शक्ति नहीं है। अतः उसके कारण वायु 
शीतल रहती है। किन्तु यदि बुनियादवाली 


पमेही पर की बुनियाद जमीनके पृष्ठभाग के नीचे प्रायः ३।४ फुट 


तक मिट्टी का स्तर हो और उसके नीचे 


'क्ोश्मका र्तर निकले तो एसी परिस्थितिम वह बुनियाद की उत्त" 


सवाका लक्षण है। ऐसी दशा में नींवम कम लागत लगती है । 


'इससे ज्यॉ-ज्यों नीचे उतरा जाय त्यों-त्यों नींवमें अधिकाधिक 


व्यय होता जाता है। यदि छः फुट तक मोरम न मिले तो 
उससे गहरी खुदाई करना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थितिमे आर्थिक 
व्ययकी दृष्टिते उसमें किसी अन्य उपायसे मजबूती लाना 


बिशेष हितावह है । पृष्ठ भागके नीचे नितान्त चिकनी सिट्ठीका 


होना अत्यन्त भयानक है । इससे उसमें पानी सूखकर वह फूल 
जाती है और परिणाम यह होता हे कि, उससे नींवका जो भाग 
संलझ्न होता है उसपर दबाव पड़ता तथा आगे चलकर घूपके 
कारण सूखने पर वह सङ्काचित होकर उसमें दूर तकं गहराइमें 
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द्रारें पड जाती हें । उस समय नींवमें तनाव पैदा होकर उसके 
साथ-साथ भवनके बन्धाऊ काममें दरारें पड़ जाती हे । 
` यदि किसी कारण नींचमें पय्याप्त गहराई तक चिकनी मिट्टी 
होनेकी आइाङ्का हो तो चारों कोनेमें ६।७ फुट गहरे गडढे खोद 
लेने चाहियें। यदि उसके आगे भी नितान्त चिकनी मिट्टी दिख- 
लायी दे तो सारे भवनको नींव उससे अधिक खोदनेम कोई छा 
नहीं । कारण इतने गहरे गडढ़े खोद्नेके लिये उसकी चौड़ाई 
बढ़ानी पड़ती तथा ऐसा करनेसे उसमें कांक्रीट ( गिठ्ठी ) 
सरनेमें आशासे अधिक व्यय हो जाता है। ऐसी परिस्थितिले नीचे 
लिखे उपायोंमेंसे किसी उपायका अवळस्व लेना चाहिये । 
१. प्रायः छः फुट गहरा गडूढा खोदकर उसके सतहगत्‌ २॥ से 
३ फूट तकके सागमें बाळू भरकर जल छिड़कते हुए खूब कुटाई 
करे । पश्चात्‌ उसपर सब्बे साधारण रूपसे चूने अथवा गिट्ठीका 
कांक्रीट बिछाकर उसे इतना कूटे कि, वह-प्रायः एक फुटतक 
भूतलके नीचे जम जाय । बाळूमें यह एक खास विशेषता है कि, 
उसपर कितना भी दबाब क्यों न पड़े वह घैसती नहीं। तथापि यदि 
इधर-उधर खसकनेको अवकाश मिल जाय तो वह खसकती अवश्य 
है। अतः नाले अथवा ऐसेही किसी जलप्रवाहके सञ्चिकट या किसी 
ऐसे स्थानपर जहाँ गहरा करारा हो वहाँ नींवका सूजन करना विशेष 
हानिकर है। जलकी फटकारसे अथवा अगर चूहोंने गहराईमें 
घुसकर जमीनमें समानान्तर रूपसे बिल बनाये हाँ तो बाळू खसक- 
कर दीवालोंके नीचे पोलापन आ जाता और ऊपरके बोझसे नींव 
घेसकर सम्पूर्ण भवनको हानि पहुँचना सम्भव हो जाता है। यदि 
नींचमें वाळू बिछाना हो तो वह-जमीनके पृष्ठभागके नीचे कमसे कम 
तीन फुटके भीतर तो कभी न बिछाये। चिकनी मिट्टीके अतिरिक्त 
अन्य प्रकारको मिट्टीयामें यह उपाय विशेष उपयोगी हे । 
२. सब्वे साधारणकी अपेक्षा प्रायः ५ फुट तक अर्थात्‌ ३से४ फुट 
चौडाईका गड़ढा खोदकर उसके मध्यभागमें कांक्रीट तथा दोनों 
ओर कांक्रीट ही के बराबर बाळू अथवा मोरमके स्तर बिछाकर 
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' उसकी कुदाई करे। पश्चात्‌ उस बुनियाद पर बन्धाईका काम 
आरम्भ करे। ऐसा करने का कारण यह है कि, जल-वायु के 
कारण यदि सिट्टी छुळी या सूखी हो तो बीचसे बाळू या मोरम के. 
स्तर होनेके कारण उससे उत्पन्न होनेवाले दवाब या तनाव का 
मत्यक्ष पारेणास नॉच पर नहीं होने पाता। इससे अधिकसे अधिक 

यह होला डे कि, जितली गहराई तक इरारं जायंगी उसके नीचे 
तक यदि गड़ढों को सतह न हो तो कांक्रीटके नीचेतक दरारें 

होकर उसके अगल-वगलकी बाळूको खसकने की गुंजाइश हो 
जाती हे । अतः इस हानिको बचानेके लिये सव्वोत्कृष्ट उपाय यह 
हे कि, जितनी दूर तक दरारों की पहुँच होना सम्भव हो, उतना 

ही गहरा गड़ढा खोदकर उसका सतहगत भाग पत्थर और गालेसे 

सर दे तथा ऊपर ३।४ फूड तक काँक्रीट छूटे । 

३. तीसरा उपाय यह है कि, भवनके चारों कोनोंमें नींवकी 
रेखाआकी मध्यसागल प्रायः ८१० फुटके अन्तरसं, चार अथवा 
अधिक फुट लम्बाई चोड़ाईके ८१० फुट गहरे, चौडे गड़ढे खोदने 
चाहिये । उनमेंसे दो गड़ढोंकी अन्तर्गत खुदाईमें इस प्रकारकी 
विशेषता लानी चाहिये कि, उनके अन्तर्गत भागसें ३४ फुटकी 
गहराई तक उनकी सतहांका आकार कमानके सहश हो जाय । 


( देखिये चित्न संख्या ९) भूतलळके नीचे १ अथवा १॥ फुटतक 
कोण बनानेकी 
आवश्यकता नहीं।: 
कोणस्थ अथवा 
मध्यवतीय गड्ढे 
में कांक्रीट. कूटते 
समय उसके साथ 

RE कमानदार सतह 
आकृति नं. ९ वाळे गड़ढोंमें भी 


उसी प्रकारसे कांक्रीटकी कुटाई होनी चाहिये । ऐसा करनेसे भवन 
का सारा बोझ कमान परसे होता हुआ क्रांकीट अथवा बन्धाऊ 
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-कासके जो गहरे स्तम्भ होते हैं, उनपर जाकर गिरता है और वह 
“गहराई तक पहुँचाये जानेके कारण तथा रूम्बाई-चौडाईमें विशेष 
सस्सृद्ध होनेके कारण उनके बेठनेका सय नहीं रहता । कमान 
खोदनेका काम अत्यंत सरल होता है। उसके प्रीत्यर्थ सतह अथवा 
अगल-वगलके लिये आधार देनेकी आवश्यकता नहीं होती तथा वह 
जमीनके नीचे होने के कारण उले सरल रेषामे करनेके किये सी 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पडता । इस दृछिसे यह काय्यं साधारण 
'मंजदूरों द्वारा अप व्ययमें हो जाता दै। | 
४, उपरोक्त काँक्रीट अथवा पत्थरके बन्धाऊ कामके खब्सोंकी 
जगह आजकल फौलादी अथवा सलोह कांक्रीटके ९१० या इससे 
भी अधिक लम्वाईके खूँटे (ए।०5) बाजारमें तैय्यार मिलते हें। 
जिन्हें घनकी सहायतासे ठांककर भीतर गाडा जाता और उनके 
शीर्ष भागपर गडढेमै स्थान-स्थानपर सलोह सिमेण्ट काक्कीटके 
:छाचन बिछाकर उनके संकुचित होनेपर उनपर बन्धाऊ कास 
आरम्भ कर दिया जाता है। जहाँ साघनोंकी सम्मृद्धि होती है वहा 
` - घन अर्थात्‌ हथोडेकी अपेक्षा खूँटोंके शिरोभागपर तिपाई खडी 
- कर उसके गर्भ-( मध्यवर्तीय साग ) में टँगी हुईं चर्खी ( ?०।।९क ) 
- परसे मानवी अथवा यान्त्रिक शक्तिकी सहायता लेकर लोहिका 
एक वजनी सोला उठा-बेठाकर उसके प्रबळ प्रहारकी सहायतासे' 
खुँटोंकी गडाई होती है। इस पद्धतिसे काम अत्यन्त शीघ्र होता दै। 
कलकत्ता-बम्बई इत्यादि ससुदरके निकटस्थ स्थानोंमें समुत्रसे छीनी 
हुई वालुकामय भूमिमे उक्त प्रकारसे ही खुँटोंकी गडाई की गयी द्द 
ओर उनपर २।३ मज्जिकके भवन निमोण किये गये हैं। | 
५. इस प्रकार विशेषमें जन॑ साधारण: प्रकारके ९॥ फुट चौड़ 
और ४ फुट गहरे गड़ढे खोदकर उन्हे कांक्रीट से भर क्या जाता 
` है । पश्चात्‌ उस पर चौकीका बन्धाऊ कार्य आरम्भ होता है। 
- चौकीके लिये जो एक पटियाओंका ४ से ६ इञ्च तक की मोटाईका . 
- स्तर देते हैं उसकी जगह उसकी सतहमें आघे इञ्च मोटाईके छौद- 
-छड छः छः इञ्च के अन्तर से दीवालकी लम्बाईके समानान्तर 
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चिछा दिये जासे हैंतऔर उनके ऊपर ४५ इञ्च मोटाईका सिमेण्ट 
काँक्रीट चका स्वर ढाल दिया जाता है। ऐसी पारिस्थितिमें गड़ढे के 
दोनों तरफकी एीयालोंको रोक रखने के लिये लकड़ीके तख्तोंका- 
आधार देना पडता है। | न | 
इसी प्रकार एक और ४ से ६ इञ्च तककी मोटाईका स्तर 
खिडकियो. और दरवाजोंके शिरोभाग तक सारी ढीवालोपर 
. छाजनकी तरह वेठानेसे भवनके कितनेही ऊँचे रहनेपर भी किसी 
प्रकारका भय नहीं रहता । इसमें विशेषता यह है कि, नींवकी 
“कच्ची सतहके कारण यदि बुनियाद .बेठ सी जाय तो, भी सलोह 
` कांकीटकी धरनोंका उपयोग छाजनकी तरह होकर वह ऊपरका 
सब बोझ सम्हालनेमें ससर्थ होती हें: । FO 
६. छठ्ये कारें जसीनके लीचे घुनियादकी जगहपर थोडासा 
खोदकर उसमें चिच्रसैख्या १० में दिग्दशित प्रकारानुसार उल्टी 
कुणानोंदी रचना होती है। इन कमानोंका सूजनकार्य अत्यन्त 
सरल है। क्‍योंकि सतहमें उसी 
आकारंके गड्ढे खोदनेसे उन्हें 
और अधिक आधार देनेकी 
ERE . आवश्यकता नहीं होती । इससे 
| आकृति नं. १०. . . कमानके तत्वके अनुसार भवन- 
'का ऊपरी सार कमानपर पडकर विभक्त हो जाता है। 


यदि काली चिकनी भिट्टीपर बुनियाद रखनी हो तो उक्त व्यवस्थाके 
अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिबंधक उपायोंकी योजना विशेष. फल- 
अद्‌ सिद्ध होती दैः मती | 

१. सवनके आसपास किसी प्रकारका जल एकत्रित न होने पाये 
इस प्रकारकी व्यवस्था आरम्मसे ही कर रखनी चाहिये । इसलिये 
भवन की चतुंदिंगस्थ भूमिको सम्यऋरूपसे ढाल दे देना चाहिये 


ताकि जळके आते ही वह उसी क्षण बहकर दूर निकल जाय । . 
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३. कठोर पीली मिट्टी होनेसे चार फुट गहरा गड्ढा स्थोडइकर 
'उसमें कांक्रीट भर देनेसे प्रायः बुनियादके बैठनेका अथ नहीं 
: रहता । बुनियादमें पिष्ट बाळूको छोडकर यदि नरम मोरण मिले 
-और उसका स्तर कमसे कम दो फुट सोटाईका हो तो उसपर 
-कांक्रीट का स्तर कूटकर जमाने से भवनके लिये सामान्यतः 
-बुनियादमें उपयुक्त मजबूती आ जाती है। यदि नरस सोरमके 
नीचे फुट दो फुटके भीतर कठोर मोरम हो तो २३ सञ्जिलका 
भवन चैठनेका भय नहीं रहता । ऐसी परिस्थितिमें मोरमभें एक 
- फुट गहराईका गड्ढा खोदकर उसमें कांकीट कूटनेके पंडचात्‌ 
- बन्धाऊ काम किया जाता है। पिष्ट मोरस पर कभी बुनियाद नहीं 
“डाली जाती । 


8. ‘माण’ नामकी एक तेलही-चिकंनी और चीमड मिट्टी 

` होती है। कुदालीके प्रहारसे इसका अत्यन्त थोडा भाग इटकर 

निकलता है किन्तु यादे उसका जलसे संयोग हो जाय तो वह 

' उसमे द्रवीभूत हो जाती हे । इसलिये इस प्रकारकी मिट्टीके स्थान 

“पर भूतळके नीचे प्रायः 8 फुट गहराइका गड्ढा खोद्कर उसमें 
: कांक्रीट कूटनेके पश्चात्‌ बुनियाद डालनेमें कोई आपत्ति नहीं । 


५ जमीनके पृष्ठ भागके नीचे यदि बाळू हो तो वह बुनियादके लिये 
बुरी नहीं होती । वरच उसके कारण वायु विशुद्ध बनी रहती है । 
किन्तु वालूका गुण-धमे ऊष्णताग्राही होनेके कारण शीत और 

` ग्रीहमसे अत्यन्त कष्ठ उठाने पडते हैं । | 

६. जमीनमें यदि अत्यन्त ढाळ हो तो उस ढालपर गड्ढे न 

खोदते हुए स्थान-स्थानपर सीढियाँ या चबूतरें रंखकर सतहके 
' विभिन्न भागोंकों एक-एक संमस्थलीमें लाया जाता हें। : 
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७. गडहाका सतहमें सट्टी-मोरम-चट्टान कुछ भी हो, कांक्रीट 
अररनेके पूव्च उस स्थानको सम्पूण्पसे सूसल अथवा रर 
ठोक-पीट कर देख लेना चादिये। यदि किसी स्थानसे बैठी या फूटी 
'डुई, ` बइ-घद्द ? ध्याने निकले तो समझ लेना चाहिये कि, वहाँकी 
जशीन भीतरले पोली है । ऐसी परिस्थितिमें वहाँ और खोदकर 
"जब झनझनाता हुइ ध्वनि निकले तब कांक्काट सरनेकी क्रिया 
आरब्भ कर देनी चाहिये । 


८. सतहगत्‌ पोलापनको जाननेका एक उपाय यह है कि, 
बुनियादकी सतहमें पययोप्तहपसे जळ छोड दे । ऐसा करनेसे यदि 
वहाँ चींटी-दीसकके कारण अथवा चूहे छछून्दर इत्यादिके कारण 
'पोलापन आगया हो तो वहाँ एक क्षण सी जल विश्राम न .लेगा 
और इन जीव-जब्लुओंके घरोंमें प्रवेश कर जायगा। उस समय 
खूपु्ठमाग पर केवल-वायुके बुलबुलोंके चिन्ह प्रतीत होंगे! यदि 
पोळापन भाळूम हो तो उस स्थानको खोदकर नीचे कांक्रीट कूटते 
हुए सतहको समथल-बना लेना चाहिये । 


९. यदि मिश्रित प्रकारकी मिट्टीके स्थानपर निरुपायवश भवन 
'बनवाना हो लो जबतक सतहमें अच्छी मिट्टीका स्तर न मिळे तब 
'तक नींबकी खुदाई होनी चाहिये। किन्तु इसमें व्यय अधिक 
होता है। इसलिये ऐसी पारिस्थितिमें स्थान-स्थानपर सतहसे 
:खेकर ऊपर तक चन्धाऊ कामके खम्भे लाकर उनके ऊपर कमा- 
नाकी रचना करते हुए उनपर दीवाळें खड़ी करे । यदि इसपर भी 
व्ययकी अधिकता मालूम होती हो तो ८१० फुटके गहरे गड्ढे 
खोदकर उनमें पत्यरके बन्धाऊ खम्भे खडे करते हुए. उनपर 
चौकी की पटियाआंकी अपेक्षां सलोह कॉक्रीट की धरने जमा दे 
तथा उनपर दीवाळें खड़ीकर जहाँ तक हो अहप वजनी भवनको 
जन्म दे। 
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नींवकी जमीनको कृत्रिम उपायोंसे कठोर बनानेके सी अनेकः 
: मार्ग हैं। जिनमेंले किसी सी मसार्गका 
कृत्रिम उपायीसे चुनियादमे अवलस्ब छेते समय प्रसुखतया भवनके 
मजबूती लाना भार तथा उसके महत्वको सदैव इष्टिः 
' कोणमें रखते हुए,उसीके अडुसार आव- 
इयक एवस सुलभ उपायका निर्धारण करना चाहिये । इने 
सचसे सुलम और उत्कृष्ठ मार्ग यह दै कि, छुनियादको 
सतहमें पत्थरकी चिप्पियांको खड़ी गाडकर अथवा सदी 
आदि जळ प्रवाहमें पाये जानेवाळे शिला खण्डों या रोड़ोको.. 
सम्यक्रूपसे एक दूसरेसे सटाकर बेठाते हुए. उनपर यथेष्ट जल 
देकर वजनी घनले खूब कृटना चाहिये। पश्चात्‌ उसका सम्यक्‌ 
स्तर चन जानेपर उसपर मोरम बिछाते हुए जरूखे सींच कर 
उसकी पुनः कुटाई करनी चाहिये और अन्तमें कांक्रीटका स्तर 
फेलाना चाहिये । ॒ ५ सय 
दूसरे प्रकारमें गड़ढेके स्थान पर १०१२ फुट गहरे तथा ६ सेः 
लेकर ७ इञ्च तकके व्यास के छिद्र बनाकर उनमें गीली बाळू झूट” 
कूट कर भरी जाती है।यह छिद्र दो-दो फुटके अन्तरसे गिरमिटकी: 
सहायता से बनाये जाते हैं। इन छिद्रोमें बालक बजाय कही-कर्ही 
फुट दो फुटके अन्तरसे लकड़ीके खूँटे गाडे जाते हैं और उनके 
शिरोभाग प्रमाणबद्ध रूपसे काटकर सम्पूर्ण सतह समथळ बना ली 
जाती है। उनपर एक लकड़ी अथवा सलोह सिमेण्ट कांक्रीटकी 
शरन बिछाकर उसपर दिवालोंकी रचना होती है। | 
तीसरी थ्रेणीमें २०२५ फुट ऊँचाईकी मजबूत तिपाई खडी कर 
उसके मध्यभागमें चखी (P०।।९५) बेठाते हुए उसके ऊपर 
मानवी या यान्त्रिक शक्तिकी शरण लेकर २।३ टन वजनका 
लोहेका.घन भरपूर. उँचाईतक ऊपर ले जाते और नीचे छोडते 
हैं। यह क्रिया तवतक होती रहती है, जबतक नीचेकी जमीन 
सम्यकरूपसे दबकर समथल और भवनका मार सहन करने 
समथ नहीं हो जाती । 22 या 
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` इसके अतिरिक्त एक और उपाय यह “है कि, पहिले चिम्मड 
लकडीकी भरपूर लम्बाई और सोटाईके खूँटे तैय्यार कर उनकी 
नोकमें फौलाद की अनी बँठायी जाती तथा शिरोभागपर लोहेकी 
एक मोडी एवस चिपडी शलाका ( 00]]३९) जड दी जाती हे । इन 
खूर्बाका जन साधारण व्यास ६७ इञ्च होता है तथा लम्बाई 
शायः ६७ फूट होती है । इस भ्रकारके खूंटे चुनियादकी जगहपर 
स्थान-स्थानपर खडे कर उनपर यान्त्रिक सहायतासे ७८ सौ पौंड 
वजनक वजनी घनका आश्रय लेकर ५६ फूट ऊंचाईपरसे 

“अनवरत भहार किये जाते हें । कहीं-कहीं लकडीके खूंटेकी जगह 
पर सलोह सिमेण्ट कांक्रीटका व्यवहार होता है। इनके प्रयोगसे 
किसी प्रकारकी सडन-गलनका सय नहीं रहता । 


नींचमें विभिन्न स्थानोंपर विभिन्न प्रकारके स्तर निकलना सी 
सर्व है। उदाहरणार्थ उसके कुछ भागमें २।३ फुटके ऊपर मोरम 
तो उसके सस्चिकटही भोरमसे साह्य रखनेवाली नितान्त नरम 
पीली सिट्टी भी निकल सकती है। अतः एसी परिस्थितिमें जिस 
स्थान पर नरम अथवा पीली मिट्टी लगे वहाँ जचतक कठोर भाग 
न नकेल आये तबतक बराबर खोदते रहना चाहिये और जब वंह 
निकल आये तब उसमें गिट्टी-कांक्कीट भर देना चाहिये। यदि 
अत्यन्त थोड़े भागमें नरम मिट्टी तथा उसके दोनों तरफ कठोर 
सोरभ हो तो उस इुतफां मोरम पर एक कमान वान्धकर सध्य- 
वतीय नरम भाग वैसाही छोड रखना चाहिये । 


मिट्टीके भीतर यदि डुनियाइके गड्ढे गहरे हो गये हाँ तो उनमें 
तत्काल कांक्रीट भर देना चाहिये । नहीं तो गड्ढोके किनारे 
निरावलम्ब रूपसे ज्योंकेत्यों खडे नहीं रह सकते और उनके विवर 
के भीतर ढा जानेका भय रहता है । ऐसा होनेसे एक तो भीतर: 
गिरी हुई सिट्टीको निकाल बाहर करनेमें व्यर्थ परिश्रम करने पड़ते 
और उसके प्रीत्यर्थ थोंडी बहुत आर्थिक हानि उठाती है. दूसरे 
यङ्ढोंकी चौड़ाई बढ़ जानेके कारण उनमें कांक्रीट. अधिक लगता! 
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और व्यथेही व्ययकी तिगुनी चपत बैठती हे । ऐसी पारेस्थितिमे 
गड़ढोंके भीतर दुतर्फा लकड़ीके तस्ते आडे देकर उनके मध्यमे 
मजबूत डण्डे ठोककर बैठा देने चाहियं। काली अथवा अन्य दरारे” 
पड्नेवाली सिट्टीकी जमीनमें यदि गहरे गड़ढे खोइने हों तो इसी 
उपायका अवलम्ब लेना चाहिये । 











ञनियाद की स्थापना 


— OPO 


बुनियाद की स्थापनामें निम्न लिखित साहित्यका व्यवहार होता 
हैः--(१) ५० फुटी टेप एक (२) दो फुटी फुटरूल एक (३) 
पेशराजोके लोहेके गुनिये (४) सतह-मापक यन्त्र (५) फरसा 
(६) रम्मा- कुवाली (७) लकडीके खूँटे या यदि जमीन सोरम- 
युक्त अथवा कङ्करीली हो तो ४ इश्वी चिपटे कोटे-कील नग ९५ 
(८) छुतलीका बण्डल प्रायः ५०० फुट लम्बाईका (९) खिर 
चूना या राख । ॒ 


. चुनियादकी जो न पाई होती है वह नींवके सतहगत भागके 
नापको देखकर की जाती है, ऊपरी भागको देखकर नहीं। इसकी 
गहराई और चौड़ाईका प्रमाण सतहगत्‌ स्तर पर निर्भर रहता है। 
साधारणरूपसे इसका औसत प्रमाण यह है कि, चौकीपर बनने- 
वाली दीवालकी मोटाईकी अपेक्षा यह ६ इञ्च अधिक चौड़ी होनी 
चाहिये । नींवकी किस प्रकार विशेष भ्रेणीकी सतहमें कितनी 
चौडी बुनियाद दोनी चाहिये इसका सम्यक्‌ विवेचन हम ऊपर 
कर ही चुके हं! अतः उस सम्बन्धमें यहाँ पर अधिक लिखना 
व्यथे है। | रझ 
जमीनपर बुनियादका चित्र अङ्कित करनेके पूर्वव उसका एक 
अतिचित्र कागजपर अङ्कित कर प्रत्येक दृष्टिसे विचार करते हुए 
रहिछे अपनी दिलजमाई कर छेनी चाहिये। पश्चात्‌ उसकी बाह्य 
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रेखाओकि बाहर भायः २।३ फुटके अन्तरसे लकडी की खुँदियाँ 
अथवा छोहेके काँटे गाड देने चाहिये । तदुपरान्त पाहिळे दो खूंटियों 
_को डोरी वान्धकर बाहरकी एक रेखा स्थिर कर छे। यही “सिद्ध 
रेखा कहलाती है! पश्चात्‌ डोरी अर्थात्‌ सुतढीको न तोडते हुए 
जगरूकी एक खूँदीसे पेटकर सिद्ध रेखाको काटकोण देते हुए 
'निकटस्थ बाह्य रेखाएरसे लाकर तान दे। काटकोण बनानेके लिये 
'शुनिया भरनेकी अपेक्षा उत्कृष्ट साधन यह है कि, टेपकी तीन फुट 
“लस्चाइ,-कोणसें “ सिद्ध ? रेखाके समानान्तर लेकर दूसरी ओर 
“अर्थात्‌ काटकोणमें ४ फुट लम्बाई और इस ३४ फुट अन्तरके अग्र 
:शागको टेपकी पाँच फुट लस्बाईके अन्तरसे कणेरेखामे जोड दे । 
“हेप? का वह भाग जो सिद्धरेखाके समानान्तर हो अचल 
"रखना चाहिये तथा उससे काठकोणमें पकड़ी हुई 8 फुट लम्बाई 
“का भाग आदश्यकताबुसार आगे-पीछे कर कणेरेखाकी पौच 
' फुटकी टेपके अ्सागसे जोड दे। इस पद्धतिसे काटकोण बनानेका 
` कार्य सरलता पूर्वक और थोड़े समयमै हो जाता है । तीन, चार 
और पाँचकी जगहपर छः, आठ और दसका हिसाब भी अन्तरमें 
“चल सकता हे । अधिक तो क्या, अन्तर जितना ही अधिक लम्बा 
हो उतना ही सच्चा काम निकलता हे । 


प्रथसतः वाहरके चारों नाप गुनियासँ पक्के करते समय 
'नक्शेमें दिखलाये हुए:नापके बराबर काटकोणके किन्ही थी दो 
नापाको रख देना चाहिये तथा चारों कोने काटकोणमें पक्के कर 
छेनेके उपरान्त शेष दोनों माग सन्सुखस्थ दूनके बराबर हैं या 
'नहीं, इसका निश्चय कर लेना चाहिये । यढि वह हैं” तो आपका 
“हिसाब ठीक है। नही तो पुनः टेपकी सहायतासे ३-४-और ५ 
'अन्तराको देखते हुए सब काटकोणोंका परीक्षण कर लेना चाहिये । 
“यह परीक्षण इस तरह होता है कि, किन्ही भी दो तिछे कोर्णाके 
अन्तर. शेष रहे हुए दो कोणोके अन्तरके बराबर होने चाहिये । 
यदि यह नहीं होता तो तत्क्षण उसमें कुछ न कुछ भूल समझनी 
'चाहिये। इस अन्तर को पारिभाषिक भाषासें “विक्रम ' कहते हैं..। 
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वाह्यगत्‌ चारों नाप निश्चित हो जानेपर बुनियाइकी चोडाईके 
' अनुरूप स्थान नापते हुए भीतरी रेखाओंको उनके समानान्तर 
खींचना चाहिये। इस समय शुनिया भरने अथवा अन्य प्रकारसे 
काटकोण करनेकी आवश्यकता नहीं होती । यह होजानेके पञ्चात्‌ 
भीतरी कमरोंके परदेदार दीवालोंकी नपाई उल्लेखित करनी 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण नपाई और अंकाई होजानेपर जहाँ- 
जहाँसे डोरी गयी हो वहाँ-चहाँ चूना अथवा राख डाळकर छकीरें 
बना लेनी चाहियें तथा सारी डोरीको खोळ देनेपर कुद्मलीकी 
नोकसे पक्की रेखाएं मार देनी चाहिये । ताकि वायु अथवा जान- 
वराके पदचिन्हाके कारण चूने इत्यादिकी ळकीरें निह न. जॉय ।: 
'सात्र प्रमुख चार कोनोंकी आठ खूँटियाँ तवतक न उखाडनी 
'चाहियें जबतक सम्पूर्ण बुनियादकी खुदाई होकर उसमें सम्पूर्ण 
रूपसे कांक्रीट न भरा जाय । ऐसा करनेसे चिन्होंके अस्पष्ट. होने 
पर पुनः उनकी नपाई नहीं करनी पडती । 
यदि जमीनमें उतार हो तो खूंटोंसे बन्धी हुई डोरियोंको सतह: 
सापकयन्त्रका आश्रय लेकर एक सतहमें लाते हुए उनके नाप 
ले लेने चाहियें । ढालुआँ जमीनपर नाप लेनेसे भूल होजाती है । 
जिस समय नाप लिये जाय उससमय टेपको सम्यकूरूपसे तान 
लेना चाहिये तथा इस वातकी ओर ध्यान रखना चाहिये कि, 
प्रत्येक सागकी नपाइ के समय ' टेप "में एकसा तनाव रहे । 

.. भूपष्ठपर बुनियादकी चौडाई आऑकनेके पूर्व्व यह ध्यान रखना 
चाहिये कि, वह नितान्त नीचके गड़ढोंकी सतहमें हो । नींवकी 
'गहराईको देखते हुए गड्डोके किनारे उसीके अनुसार उसी प्रमा- 
'णम्नें उतरते हुए अर्थात्‌ ढलाऊ .( 8०० ) होने चाहिये । ऐसा 
करनेसे ज्यां-ज्यों गहरी खुदाई होती है त्या-त्या गड़ढोंकी सतह- 
शतं चौडाई न्यून होती जाती है । गड्ढे खुद जानेपर पहिली 
अंकाई करनेके समय जो खूंटे गाडे गये हों, उनमें पुनः सुतलीकोः 
खूब तानकर वान्ध दे और उसके एक छोरसे एक वजनी लोह- 
खण्ड बान्धकर उसे गडूढे में छोड़ते हुए देखळे कि, वह सतह तक 
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जा नेपर उसके किसी किनारेसे छूता तो नहीं है । यदि कहीं स्पर्श 
करता हुआ दिखलायी दे तो तत्क्षण उसका उतना भाग खुरच देना . 
चाहिये । यद्यपि सरसरी इष्ठिले देखनेपर यह कार्य सामान्य मालूम - 
होता हे तथापि वास्तविकरूपले यह है अत्यन्त महत्वपूर्ण ! यदि 
इसमें समय रहते इुळेक्ष कर दिया जाय और कांक्रीटके भरे जाने- 
यर बन्धाऊ कामके समय उसकी पूर्ति की जाय तो कितनेही 
स्थानोपर काँक्रीट डोरीकी मय्यांदाके बाहर निकला हुआ तथा 
'कितनीही जगहोंमे उस मय्योदाके भीतर रहा हुआ इग्गोचर होता 
है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त मय्यादाके बाहर गया हुआ कांक्रीट 
तो किसी तरह आपत्ति रहित हो सकता हे और यही समझा 
जा सकता है कि, उतना कांक्रीटका साग निष्प्रयोजन व्यय. हुआ : 
'किन्तु सय्योद्ाके भीतर रहे हुए कांक्रीट पर बन्धाऊ काम होनेसे 
वह निराधार रह जाता और पीछेसे नींवका बढ़ाना असम्भव 
हो जाता है। 

यदि किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो भी जाय तो 
उसे दूर करनेका उपाय यह हे कि, ऐसे. स्थानपर बन्धाऊ काममें 
लम्बा हेदर बेठाते हुए आवश्यक चौड़ाई बढा लेनी चाहिये। | 

जींवकी खुदाईसँ निकली हुई मिट्टी जहाँ तक सम्भव हो 
वहीं के वही कमरांके स्थानपर डालना उचित नहीं । यढ़ि 
नींवकी खुदाईका काम ठेकेपर दिया हो तो ठेकेदारको यह प्रवृत्ति 
रहती है कि, वह परिश्रम और व्यय बचानेकी गरजसे उसे वहीं 
के वहीं डल्वाता है। किन्तु इससे भयानक आपत्ति उपस्थित 
"होती और काँकीटकी सराइ करते समय गड्ढोंमें मिट्टीके गिरनेका 
भय रहता है। इस प्रकारकी डुलाइसे गड़ढोंके किनारे हटकर खुद 
हुए स्थानप्र मिट्टी भर जानेका निरन्तर भय बना रहता है । 
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कांक्रीट की भराइ 


काँक्रीट की भराई आरम्भ करनेके पूर्व गड़ढ़े की सतहमें भरपूर 
पानी देकर उसे पूरी तरह तर कर देना चाहिये । इसके पूर्व यदि 
उसमें अगल-षगळकी मिट्टी गिर गयी हो तो उसे पूरी तरह निकाल: 
बाहर कर दे। कांक्रीट गिराते समय वह एकदम गिराना अच्छा : 
नहीं। ऐसा करनेसे स्तर समथलरूपसे नही” बैठता । प्रत्येक बार : 
काँक्रीटके गिरा चुकनेपर उसका वाहक पात्र ( तसला-खचिया )- 
औधा गिराकर ठोंक लेना चाहिये ताकि उसके शीतर लगा. 
हुआ चूना इत्यादे झड्कर जमीन पर गिर जाता है। पश्चात कन्नी 
चलाकर भीतरी कोने-कतरेमें कांक्रीटको सली भाँति फेला देना: 
चाहिये । काँक्नीटकी सराइमें मुख्य उल्लेखनीय बात यह है कि.. 
उसकी पहुँच नीवँके कोने-कतरे तक हो तथा उसका स्तर सम्यक्‌ 
रूपसे एकसा मोटा हो । यह स्तर कमसे कम ९ इञ्च मोटे 
होने चाहिये । एकबार सम्पूर्ण स्तरको जमानेके पञ्चात्‌ ` 
' उसकी यथेष्ट कुटाई कर उसे दो-तीन घण्टे चैसाही रख छोडे और. 
सूखने दे। पश्चात्‌ पुनः यथेष्ठ कुटाई करे । अच्छी कुटाई होनेका. 
लक्षण यह है कि, कांकीटके साथ सना हुआ चूना ऊपर आकरः 
जम जाता और अपने गर्भमें गिट्टी अथात्‌ कांक्रीटको छिपा देता: 
है । इस गिट्टीको छिपानेके लिये ऊपरसे गिलावे अथीत चुनेका 
स्तर देना अच्छा नहीं । दूसरे दिन पुनः एकबार पानी छिड़कर : 
कुटाईकर लेनी चाहिये । पश्चात्‌ उसपर कांकीटका दूसरा स्तर 
चढाये । इसप्रकार स्तरपर स्तर चढाते हुए भूतलके नीचे ६ इच्चसे 
१॥ फुट तक कांकीटकी सराई होना आवश्यक हे । यह सराई होते. 
समय तथा बाद भी कई दिन तक उसमें बराबर पानी देते रहना: 
चाहिये ताकि, वह सूखने न पाये । 
कुटाईकी कियामें कोने-कतरोंमें निवसित कांक्रीटकी कुटाईपर: 
व्यान रखना विरोष आवश्यक है । इस कायेके प्रीत्यर्थ छोडेका; 
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“ कुटला ' विशेष उपयोगी होता है। इसका कारण यह है, कि. 
वह पतला आधिक होनेके कारण उसकी पहुँच सब जगह. 
एकी होती है। हाँ, यदि इसके अभावमें लकडीके ' पिटने'से 
काम बिकाला जाय तो सी कार्य हो सकता हे । किन्तु 
उस परिस्थितिले हाथसे काम करना पडता और परिश्रम अधिक 
होते है । काँक्रीट छोडनेपर पहिले कुटाई धीरे-धीरे कर पश्चात्‌ 
जोरोंसे 'कुटनाः चलाये । एक बार उसका संकोचन कार्य आरम्भ 
हो जाने पर पुनः उसपर ' कुटना ? चलाकर उसे हिला देना योग्य 
नहीं। काँक्रीटकी उत्कृष्ठ कुटाई होनिका प्रसुख लक्षण यह है कि 
९8 घण्टेके उपरान्त उसमेंसे एक भी गिट्टी सहजही में हाथसे 
निकाली नहीं जा सकती । 

किसी कारणवश कॉक्कीटकी भराईका कास बीच ही में २४ 
दिन तक रुक जाने पर छुदालीले उसके पृष्ठभागकों खुरुच कर 
उसे जछसे साचते हुए उसकी उक्त प्रकारसे पूति करनी चाहिये। 
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छोटे-छोटे ग्रामां ओर शहरोंके न्यून महत्वके भवनोंकी बुनि- 
यादोंमें कांकीटकी जगहपर मिट्टीके गालेसे भी पत्थरका बन्धाऊ 
काम करनेकी रूढी है । इस रूढी विशेषकी शरण लेनेवाले बड़े- . 
बड़े पत्थरोंको एक साथ बेठाकर उनकी सन्धियोंमें मिट्टीका 
गाला देते हुए उसमें पत्थरकी चिप्पियाँ ठोककर जमा देते हें । 
इस मिट्ठीके गालेको थोड़ा गाढाकर उसमें थोडीसी बालू भी 
मिलायी जाती है ताकि वह सूखनेपर फटे या संकुचित न होने 
पाये । सरसरी दृष्टिसे देखनेपर चूने या मिट्ठीके बन्धाऊ अर्थात्‌ 
जुडाऊ काममें विशेष भेद नहीं है । इस कार्यमें पोलापन न रहने 
देना चाहिये। पत्थरको नैसर्गिक आसन पर समथल रूपसे बेठानां 
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तथा यथेष्ट हेदरका प्रयोग करना यही बातें विशेषरूपसे ध्यानमै 
रखने योग्य हैं । 

बुनियादके बन्धाऊ काममें बड़े और अनगढ़ पत्थरोंका उपयोग 
बहुतायतसे होता है। इस कामके कोने-कतरे ठीकही हों सो थी 
बात नहीं है । केवल पोळापन न रहे तथा .उस पोलाईमें यहि सूना 
सरा जाय तो उसमें चिप्पियाँ अत्यन्त सावधानीसे भरी जॉय 
इस वातकी ओर विशेष ध्यान देना पडता है। साथही यह सी 
कोई आवश्यक बात नहीं हे कि, सारे स्तर एकही मोटाईके जमाये 
जॉय । पत्थरोंको सदा भिंगाकर बैठाना चाहिये । जलछप्रवाहमें 
सिलनेवाले चिकने पाषाण खण्डोंका उपयोग इस कार्यके लिये 
उपयुक्त नहीं। क्योंकि इनमें चूना चिपकने नहीं पाता । जमीनके 
नाचे प्रायः ६ इञ्चसे कोने, जमाने चाहिये तथा उनके ऊपरका 
बन्धाऊ काम सी एकही समानान्तर रेखामें हो। 
वन्धाऊ काम करते समय कांक्रीटपर दोनों ओर जगह (०४०0) 
छोडनेकी रूढी है । जो प्रत्येक ओर एक सी हो । इस के 
सम्पादनके समय प्रति पांच-पांच फुटके अन्तरले बन्घाऊ 
कामको चौड़ाईका इसुँहा 'हेदर ” चेठाना चाहिये । यदि किसी 
कारणवश इतने बडे ' हेद्र ? प्राप्त होना असम्भव हो तो जो 
प्राप्त हा उन्हें हरएक सहपर दोके हिसाबस इस प्रकार चेठाना 
बढे रहें इसे छः इश्चांका ' द्विगुणित जोड ' (over lapping ) 
चाहिये कि, उनके पिछले छोर प्रायः ६।६ फुट एकके आगे एक 
कहते हे । 

ठेकेके कामोंमें बुनियादके गड्ढोंकी सतहमे थोडासा चूना 
डालकर उसपर एकही पक्तिमें सूखे पत्थर बैठाये जाते तथा उन- 
पर पतले गिलावके तसले उँडेलकर कन्नीकी सहायतासे कूटा 
जाता है। किन्तु इस कियामें यद्यपि सरसरी इष्ठिसे देखनेपर 
गिलावा आधिक लगा हुआ मालूम होता है और उसे भवन- 
स्वामीको दिखलाते हुए ठेकेदार अपनी ईमानवारीकी दुहाई मी 
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देते फिरते हैं तो भी इसमें उनकी चाल छिपीही रहती है । वह जुड़ा- 
' के काझका बहुतसा खच बचा छेते हैं। इस पद्धतिसे चौड़ाईम रहे 
' हु पोळे पत्थरोमे चूनेका प्रवेश होना असम्भव होता है । जुड़ाईका 

उपयुक्त नियम यह हे कि, गिलावेपर एक-एक पत्थर रखकर उसे 
'हथोडेसे ठोके । पश्चात्‌ उसके चारों ओर चूना डालकर बगलमें 

उसो प्रकार दूसरा पत्थर रखे । पश्चात्‌ उन दोनाकी मध्यवर्तीय 
' सनम्धिमें गिळावा भरकर उसमें चिप्पियाँ हूँखकर भर दे। अधिक 

गिळावेसे मजबूती नहीं आती वरन वह आती है तभी जब वह इष्ट 
-स्थानपर इष्ट ्रमाणहीमें व्यवहृत हो । 





चौकी ओर उसपरकी रचना- १ 


ree mae OOOO Coro 
बुनियाद डाळते समय जिस भकार चारों कोनोमें खँटे गाड़कर 
'बाह्यरेखाएं काटकोणम पक्की करली जाती है उसी प्रकार चोकीके 
च ७०० न an Da 

“कोने वेठाते समय भी चेसी ही व्यवस्था करनी चाहिये । 
चौकीके काममें न्यवहृत होनेवाळे कोण एकसे लेकर १॥ फुट 
लक मोटे तथा उसी हिसाबस लम्बी नोकके होने चाहिये । ताकि 
चह भवनका सब बोझा भळीसाँति उठा सकें। चौकीका सृजन 
-करते समय जिन बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, वह यह है :- 


१. सारे कोणोंका शिरोभाग एक सतहमें हो । 

२. आमने-सामने वाली दीवालोंके दोनों तरफ वाळे (हिस्से 
९ लम्बाई ) तथा काटकोण सब्व समान्‌ हों । इनका निश्चय चुनि 
याद डाळते समय ' विक्रम ' देखकर उसकी मिळानको देखते हुए 
'किया जाता है। 

३. पेशराजोंको यह आदत सी रहती आ कि, वह. जुडाईके 
कामके समय दोनों ओरके पत्थरांको पहिले बैठाकर चीचमें चूने 
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अथात्‌ गालेके तसले उडेल देते तथा उसमें पत्थर एवम चिप्पियाँ 
जमा देते हें। यह क्रिया अत्यन्त बुरी है। चाहिये ठो यह कि, 
पहिले गाळा डालकर उसपर जलमें भींगा हुआ पत्थर घेठाते हुए 
एक ओरसे दोनों किनारों तथा मध्यवत्तीय सायक जुडाई 
करते हुए उसे दूसरी ओर तक ढेजाकर पूरी करें । इस 
काममें व्यवहृत होनेवाळा गाला न बहुत पतला हो और न 
गाढा । पतला गाला होनेसे जलके सूख जानेपर जुडाऊ 
काममें पोलापन रह जाता है तथा गाढा होनेसे चह दोनो. 
पत्थरोंकी सन्धिमें प्रवेश नहीं करने पाता । गाळा डाले 
बिना पत्थर बैठाना नितान्त. वर्ज़ है। उसी तरह पत्थरको बिना 
उसपर पुनः गाला डाळे बेठाना सी उचित नहीं । पोलापन केवल 
गालेसे दूर करनेकी अपेक्षा उसमें छोटे-मोटे पत्थर तथा चिप्पियाँ 

बैठानी चाहियें । द्राज और पोल छूट जाना भवनकी मज- 
बूतीकी इष्टिसे नितान्त भयानक है । अतः जहाँतक सब्भव हो 
गाडने योग्य बड़ा पत्थरही गालेमे जड़ना चाहिये । 


४. जुडाऊ कामकी पूर्ण चौड़ाईकों देखते हुए प्रति छः फुटके 
अन्तरपर एक-एक बन्द (हेदर ) अथवा कमसे कम दोनों छोरोंमें: 
एक दूसरेके सन्निकट छः इञ्चका द्विगुणित जोड देकर दो छोटे 
बन्द ( हेदर ) बैठाने चाहिये । 


५. जुड़ाईका काम संदा भरपूर पानीसे वर रहे। गिलावा या 
गाला कभी १५ दिनके पूव्वे सूखना अच्छा नहीं । 


. ६. कमरोंमें यदि फरशवन्दी करनी हो तो चौकीके भीतरी हिस्से-. 
वाली दीवालोंके छोर उसके शिरोभागके नीचे छः इञ्च तक ला 
छोडने चाहिये । ताकि भीतरका काँमीर और फर्श उन पर भली- 
भाँति जम सके। (देखिये चित्र ११ 2 ऐसा करनेसे फरशबन्दी 
करते समय चौकीके अधिष्ठानके पत्थर तोडने नहीं पडते । 
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चौकीकी ऊँचाई सामान्यतः १॥ से 8 फुट तक रखी जाती हे । 
इसका ऊँचा रहना 


; आरोग्यकी दष्टिसेः . 
विशेष आवस्यक है 
साथही इसके ऐसा 

बखेडा करनेसे भवनकी 
खिडकी शोभा ह्वियुणित हो 

| जाती हे। चौकीका: 

8 5 

rma स से ६ इश्च तककी 


मोटाइका अन्तिम 
तोड़ा स्तर / गढाऊ पत्थर, 
पिया, कँग्रूरा, गो- 
कपाट लची किये हुए शहा- 
बादी मोटे पत्थर 
अथवा सिमेण्ट कां- 
लादी | 


७" क्र | ASI 


हा 





(2: 
AA) 


El 

7 

स 
७३ 
|] 





४ नायर ( Cornice) देकर 
का उपयोगः--( १ ) 


६ भीतरी 
आफूति नंबर ११ छोर शोभा बढती है (२) 
दीवालकी पूर्ण चाडाईका एक स्तर जमानेसे ऊपरका सम्पूर्ण 
भाग चुनियादपर सम्यक्क प्रमाणमें विभक्त हो जाता है। (३) 
दीवालके वाझाङ्गपर गिरा हुआ जळ कङ्गनीके कारण सतह तक न 
जाकर कुछ दूर जा गिरता है । कहीं कहीँ सिंल्लियाँ दीवालको 
पूर्ण चौडाई में जडी जाती है । ( आ. ११ देखिए) 
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जिस स्थानपर बुनियाद गहरी लेजानी होती है, उस स्थानपर 
“चौकीकी ऊँचाई बढ़ा देनेसे अनायासही भवने तहखानेकी 
“व्यवस्था की जा सकती है। तहखानेकी उपयुक्तता इसी बातमें 
है कि, उसमें न तो नमी हो और न बर्साती जलका आँश 
' मात्र सी उसमें सोखने पाये। इसका प्रतिबन्ध उसकी सतह 
तथा दीवालमें सिमेण्टके गिलावेका पलस्तर करनेसे होता है। कभी- 
कभी खतहमें केवल गिलावा देनेसेही काम नहीं चलता अपितु वहाँ 
सिमेण्ट कांक्रीट कर उसके ऊपर सिमेण्टका गिलावा करना पड़ता है। 
तहखानेकी ऊँचाई कमसेकम ६ फुट होना आवश्यक है । छप्परके 
लिये ' पाटन ? शीर्षक लेखमें उल्लेखित पद्धतियोंके अझुसार किसी 
“एक पद्धतिकी शरण ली जाती तथा नीचे उतरनेके लिये जीनेका 
सुजन होता हे । प्रकाश आदिके लिये बाह्मगत जमीनकी सतहपर 
भायः एक फुटपर चौड़ी एवस लम्बे आकारकी खिडकियों जड़ी 
जातीं तथा उनमें बारीक जाली बैठायी जाती है । इससे लाभ 
यह होता है कि, उन खिडकियोंके मार्गसे विच्छू-सर्प इत्यादिका 
"प्रवेश नहीं होने पाता । 

तहखानेकी दीवालके लिये भवनकी बुनियाद खोदते समयही 
गड़ढे खोद लिये जाते हैं । यदि बाह्मगत्‌ जमीनका जल तइखानेमें 
सोखजानेकी सम्भावना हो तो गड्ढेके भीतरी हिस्सेमें अनगढ 
पत्थरोंका चूनेके गिलावेभें ९ इञ्च चौड़ा जुडाऊ काम होता है 
तथा बाहरी भागमें सिमेण्ट १, बालू ९, गिट्टी ५, तथा स्निग्ध 
चूना आधा भाग लेकर उसका सम्मिश्रण अथात कांक्रीट 
गड्ढेमें कूटकर प्रायः ६ से ९ इञ्चतक सोटाईकी 
वृद्धि की जाती और दीवाळ तक पहुँचनेपर तहखानेके सत- 
हकी मिट्टी खोदकर अनगढ़- पत्थरोंके जुडाऊ कामका भीतरी 
' पृष्टभाग स्वच्छ घोते इए उसपर सिमेण्टका गिलावा किया जाता 
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हे । इससे बाहरकी नमी किसी तरह भीतर नहीं पहुंचने 
एती । सबनको ळागतकी हछ्िसे आधे खचमें तहखाना तैयार 
होता है । इसका प्रमुख उपयोग यह है कि, भचनमें 
अधिक बन्दोबस्त एवम्‌ ग्रीष्म ऋतुमें विश्राम करने लायक ठंढी 
जगह होती है । ट 


“NN 








नोना ओर उसका प्रतिबन्ध 
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भवनमें नोना लगनेके कई कारण होते है । ( १ ) यदि भवनकी 
सन्निकटस्थ जमीनमें अधिक उतार हो और उस मानसे भवनकी 
चौकी जमीनको सबसे उँचे सागकी अपेक्षा ऊँचाइपर न हो तो 
भवनका जो साग बाह्मगगत्‌ जभीनकी सतहके बरावर अथवा उससे 
तीचा रहता है, उसमें जल अधिकाँश रूपसे मरता है । ( २ ) भव-: 
जसें स्थित्‌ मोरिया आधिक दिन तक सरी रहने तथा उनकी सफा- 
ईके साधन नष्ट होने अथवा उस और इुळेक्ष करनेसे, सञ्चित- 
जल केवळ चौकी तक ही नहीं पहुँचता अपितु दीवालोंमें भी समा- 
कर उनमें नोना पैदा कर देता है। (३) चौकी तक डाली हुई 
मिट्टी यदि जलशोषक हो तो भी उससे चौकी और दीवालोंकों 
हानि उठानी पडती है। (8) दीवालोंके बाह्यगत्‌ पृष्टभाग पर 
पड़ा हुआ बाती जळ दीवालोंमें मरता रहता है। (५) छप्परकाः 
जल दीवालोंपर ' चू ' कर वीवालोंमें मरने लगता है। 

इन पाँच कारणोंमेंसे पाहिले कारणको दूर करनेका उपाय यह 
है कि, जर्मानके सबसे ऊँचे सागसे भी प्रायः १॥ से २ छूट अधिकः 
चौकीकी ऊँचाई रखी जाय तथा उसी को देखते हुए भवनकी 
सारी जमीन एक सतहमें लानेके लिये उसके ढालकी ओर जो 
ऊँचाई हो उसीके बराबर सम्पूण जमीन कर दी जाय अथवा 
जिस प्रमाणमें बाद्यगत्‌ जमीन. चढी हो उसी प्रमाणमें भवनको 


११० हिंदी सुलभ वास्तुशास्र 





“४/४/४/४/४”*/५/५/९.”./२,-. 
सीढियाँ रखकर भवनस्थ भिन्न-भिन्न कमरोंकी जमीन भिन्न-भिन्न 
:ङँचाई पर रख दी जाँय। | | | 

' ढुसरे कारणसे जो नोना लगता है, वह विशेष महत्वपूर्ण है । 
'क्याँकि इसमें केवळ पानीही नहीं मरता आपितु उसके साथ-साथ 
' मोरियोंके मार्गसे बाहर निसृत होनेवाली सम्पूर्ण गण्दगी जहाँकी 
'तहाँ रुक जाती और अस्वास्थ्यप्रद जलवायु उत्पन्न करती है। 
ऐसे स्थानोपर मलेरियाके .सच्छइ अधिकाँशरूपसे पैदा होते हैं। 
इसके निवारणका. उपाय यह है कि, पहिले . जमीनको अलीसाँति 
'खोद्कर पुरानी मोरियोंको साफ-कर डाले तथा उनके स्थानपर 
'खपड़े अथवा चीनीकी ज़िलोंकी हुई. ( 69४०१ ) नछिकाएँ बैठा- 
“कर उनके जोड़ सिसेण्टसे सलीसाँति बन्द कर दे । तीसरे कारणसे 
उत्पन्न हुए नोनेका प्रतिबन्धक उपाय यह है कि, (अ) पहिले 
'सवनके चारों ओर एकत्रित होनेवाले बर्साती जलकी निकासीके 
'छिये जमीनको चारों ओरसे ढाल दे दे। (ब) इससे यदि काम 
न निकलता हो तो भवनसे प्रायः २०१२५ फूटके अन्तरपर चारों 
'ओर २।३ फुट गहरे गड्ढे खोदते इए उनकी सतहमें ऐसा 
“ढाल दे कि, जिसमें उनमें एकात्रित हुआ सम्पूर्ण जल एकही 
'स्थानपर एकत्रित हो जाय । इन गड्ढढोंमें कुछ पोळा रखते 
हुए उन्हें पत्थरांसे भर दे तथा यादि आसपास कोई नाला हो 

वह तक जलका बहाव ळे जाकर उसमें मिला दे । 
यदि संयोगवशात्‌ वैसी कोई सुविधा न हो तो जहाँ सब जंल 
एकत्रित हो वहाँ एक चूनेका हौज बान्धकर उसके भीतर एक- 
त्रित हुआ सारा जल बार-बार निकाल बाह कर दिया करे तथा 
( क) जमीनका संशोधन करते समय. मारमके नीचे प्रायः 
अनगढ पत्थराका ९ इञ्च मोटा स्तर जमादे एवम्‌ उसपर छः इञ्चकी 
'मोटाईका चुन-कांक्रीट करे । कुछ लोग दीवाल बनाते समय 
दावालमहा चौकीक नीचे प्रायः ३ इञ्च मोटा. सिमेण्ट कांक्रीटका 
'या अस्फाल्टका स्तर जमाते. और उसे सञ्चिकटस्थ कमरॉकी 





जमीनके नीचे. तक बढा ले जाते हैं । 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र १११ 

चौथे कारणवश लगनेवाला नोना;-चीकी तक ईटकी जगह 
यत्थणक्षा प्रयोग करने, सिमेण्डमें जुडाई करने या और सी साच- 
धानी रखनी हुई तो चौर्काके नीचेके जुडाऊ कामके बाह्य 
भागने सिभेण्डके गिळावेका ' पलस्तर करनेसे सी रोका जा 
'सकता है। अन्तिम कारणमें दिग्द्शित चूने वाळे छप्परको दुरुस्त 
करना सरल है । 





ढकडीका दसर ( Framed वत ) 
या चूनेकी दीवालें 


अधिकाँश जगहों चौकी तक पक्का जुडाऊ काम करनेके उप- 
राबत ऊपर जितने मञ्चिल चढ़ाने हों उतनी ही ऊंचाइका ढच्चर 
लकड़ींक आधारस्तम्भ देकर खडा किया जाता तथा खस्भेका 
सध्यवतीय स्थान कच्चे जुडाऊ कामसे सर दिया जाता है। ऐसी 
ढशासे भवनका सम्पूर्ण भार सुख्यतः उन खम्भोंपर ही जा गिरता 
'है। अतः दीवालोंकी जुड़ाई यदि कच्ची भी हो तो भी उसमें कोई 
आपाक्ष नहीं रहती । इस रचना प्रणालीस कुछ दोष और गुण 
दोनों ही हैं। किसी एक विशेष परिस्थितिम इस प्रकारकी रचना 
विशेष लासजनक भलेही सिद्ध हो । किन्तु, इसका अर्थ यह. नहीं 
कि, यह उपाय सव्वे समान. रूपसे एकसा उपयोगी होता हे । अब 
'देखना यह है कि वह किस दृशामे और क्यांकर लाभजनक 
होता हैः-- | eds 

(१) उक्त आयोजनसे सवन हल्का हाता दै । इसका कारण 
'यह है कि, उसका सारा सार छकड़ीके खम्सॉपर पड्नेके कारण 
-दीवाळकी मोटाई बहुत कुछ अँशॉमे कमं की जा सकती हैं. तथा 
उससे नीवँमें मजबूती लानेकी आवश्यकता नहीं. होती । किन्तु 
'खेद्की बात है कि, कही - कहीं इसके विपरीत. दृशा देखी 
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जाती है । अर्थात्‌ व्यर्थही दीवालें अपेक्षासे अधिक मोटी बंनायी- 
जाती हे । 

(२) काम अत्यन्त शीघ्र खडा होता है। इसमें अधिक महत्वः 
पूणे कार्य बढईका है। एक बार सब आधारस्तस्भ जोड़कर खड़े कर-- 
नेसे पाटन और छप्परकी रचना करनेमें कोई आपत्ति नहीं रहती ।. 
इसके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, दीवाळें ऊपरतक उठीही 
हों । यह काम अपनी सुविधा और समयको देखते हुए भी पूरा 
किया जासकता है । 

(३) व्ययकी दाष्ठिसे भी यह पद्धति परिस्थिति विशेषमं विशेषः 
लाभजनक सिद्ध होती हे । Pe. 

(8) इस पद्धतिमें भवनस्थ कमरोंकी नियुक्ति, रद्दो-चद्ल,. 
दुरुस्ती तथा वृद्धि (4407 ४४०४४, & Alteratl0n8) इत्यादि चाहे जिस: 
सागमे इच्छानुसार करनेका अवसर मिल जाता हे । इसका कारण 
यह है कि, भवनकी दीवालोंपर उसका प्रत्यक्ष भार कुछ सी न 
पडनेके कारण उसके अन्य किसी भी सागमें धक्का न लगाते इए 
चाहे जो भाग गिराया एवम्‌ उठाया जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त नीचेकी धरनको देखते हुए उसपर चाहे जहाँ 
खाने अथात्‌ पडदीकी रचना कर एक कभरेको दो कम- 
रोमें विभक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लग्घी अर्थात्‌. 
आधार-शलाकाके ऊपर दीवालमें छेद करते हुए बिना दीचालके 
गिराये पुरानी छग्घीपर दूसरी धरन रखी जा सकती एवस आव- 
ऱ्यकतानुसार किसी भी सागको बढाया जा सकता हे । 

(५ ) इस पद्धात में भवन की बुनियाद यदि किसी स्थान पर 
थोडी बहुत घेंस भी जाय तो भी उसका परिणास भवन पर 
विशेष रूपसे नहीं होता। उदाहरणाथे,-टेबुल ! उसके पांच-छः 
पायोमेंसे यादे. कोई पाया कुछ छोटाभी हो जाय तो उससे वह 
किसी ओर झुकता; नहीं। अस्तु । ं | 

यह 'तो हुए इस पद्धाति के गुण! अब दोष देखना है? 





हिंदी सुम वास्तु, ११३: 


(१ ) सारा भवन' लकडीके खस्भांपर खडा रहता है। 
. ऐसी परिस्थितिले जिस स्थानपर यथेष्ठ वायु नहीं पहुंचती वहा 
दीक्षक-घुल ( 97०६७) आदि लगनेका विशेष भय रहता है। 
सासान्यतः यह सानी हुई वात है कि, पत्थर चूनेकी अपेक्षा लक- 
डीकी आशु नितान्त न्यून होली और इसीलियं तुलनात्मक इ्टिसे 
विचार करनेपर छकड़ीके ढञ्चरपर खडा हुआ भवन विशेष टिकाऊ 
नहीं होता । 
(२) किली ज़बर्दस्त आघांतके प्रभावसे अथवा नित्यनैमित्तिक: 
कुटाई-पिसाईके काय्योंके कारण सम्पूर्ण भवनको एक प्रकारका 
धक्का द है। यही दशा तोपके गगन-गम्भीर आवाजके कारण 
ईं ॥ 


( ३ ) इस पद्धतिसे जो भवन बनाये जाते हैं उनमें और कहाँ 
पर किस प्रकार अर्थ व्यय कमी अर्थात्‌ किफायत करना योग्य है, 
यह खये साधारण की समझके बाहरकी चात होनेके कारण: 
कभी-कभी उनके सुजनमें एक की चार लागत बैठ जाती है। 


( ४ ) छकडीके ढञ्चर पर सवनका सम्पूर्ण भार होनेके कारण 
दीचाळेके चोडे होनेकी कोई गुँजाइश नहीं होती । जिसका 
परिणास्‌ यह होता है कि ऐसे भंवनोंमें ढीवालकी अल्मारियॉ, 
ताखे इत्यादि बनाना असम्भव हो जाता है और उनके प्रीत्यर्थ. 
जान बूझकर अधिक व्यय कर मोटी दीवालें चनानी पडती हैं। 

(५) ऐसे भवनोंकों आभिका भय विशेष रहता हे।'लकडी . 
के ढऱ्वर वाली पद्धतिसे यदि वास्तवमे लास उठाना 
हो तो आवश्यक यही है कि, भवन निर्म्माणके ' श्रीगणेश ' 
अर्थात्‌ बुनियादकी खुदाईसेही किर्फायतकी ओर ध्यान दे। यदि 
बुनियादका स्थान चट्टानवाला अथवा “ मोरमथुक्त ” हो तो एसी 
परिस्थितिमें खम्मेके नीचे उतनेही स्थान के लिये न्यूनाधिक 
लम्बाई-चौडाईके गड्ढे खोदकर उममें कांक्रीट भरते हुए वह भाग '- 
पक्का कर लम्बे गड़ढ़ेही खोदनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। : 

८ 
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' यद्यपि ढञ्चरकी पद्धतिमें . दीवालॉका उपयोग खानों अर्थात्‌ 
'पडद्यांकी तरह होता है तथापि उसके बाहरकी दीवालें जलवायु 
"एवम्‌ चोर-चाँइयोंके प्रतिकारकी दष्टिसे तो अवश्यही पर्योप्तरूपसे : 
-झोटी चनानी. चाहिये । ग्रीष्म तापसे बचनेके लिये ऐसी दीवाखों- 
'की सोटाईका प्रमाण कमसे कम ९ ईंच तो अवश्यही होना चाहिये। 
चोर लुटेराले बचनेके लिये १४ इञ्चसे कम मोटाई तो किली भी 
'हाळतमें अच्छी नहीं । इतनी मोटी दीवाळें बाहरकी ओर झुकने 
'न पायें इस विचारसे उनके नीचे आवश्यकतालुरूप बुनियादका 
होना अत्यावश्यक हे । किन्तु मध्यवत्तीय दीवालोंकी जगह छः 
इञ्भी. पडद्या भी चल सकती हें । उनके लिये किलो प्रकार 
गहरी और चौड़ी बुनियादकी भी आवश्यकता नहीं होती। 
यदि कोने और मध्यमे ८१० फुटके अन्तर पर गडढे खोदकर 
'उन्हें चुन कांक्रीट तथा जुडाऊ कामसे चौकी तक छाते हुए उन 
'पर पुनहेढीभूत सिमेण्ट काँक्रीट ( Re-inforced Concrete ) की 
धरन रख दी जाय और उनपर मध्यवत्तीय पडद्योंकी रचना 
की जाय तो चुनियादकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।' 
'ऐसी वशामें चुनियादकी खुदाई, कांकाटकी भराई-कुटाई तथा चौकी 
'तक कें जुडाऊ काम के -प्रीत्यर्थ होनेवाले व्ययकी बचत होकर 
उसके बदले केवल चौकीके शीर्ष भागके बराबरी की एक-एक 
'पुनर्डढीभूंत सिमेण्ट कांक्रीट की धरन रखनी पड़ती है। 

आधुनिक पद्धतिम अर्थात पेटेमें डुबावतक खम्भेका आधार 
दरेकर मोटी दीवाळांका भवन बनवाना हो तो उसका खचे चूनेके . 
'पलस्तरकी पक्की दीवालवाले भवनाकी अपेक्षा बहुत कुछ अधिक... 
पड जाता है। यदि किसी तरह लकडीके ढच्चरसे सम्पूर्ण लाम 
उठाते हुए किफायत.करनेकी अभिलाषा हो तो बाह्यगत्‌ दीवालों- 
को लेते हुए. ६ इञ्च मोटाईकी चूनेकी पडद्याँ निम्मोण करे । इस 
सम्बन्धमें पि विस्तृत विवेचन आगे चलकर 'पडदियाँ या खाने' शीषेक 
लेखमं किया गयाहै। . .,. .. . ... 


हिंदी .सुलभ वास्तुशा्र. ११५: 


` जिस स्थानपर पत्थरोंकी प्राप्तिमें कोई अछुविधा नहीं होती. 
कु तो A AN [a र [a 
चह! चोकांके Iशिरोभागतककी सम्पूर्ण जुडाईका काम पत्थरकाही . 

नाच 


कर सकता । अतः उसीको हाष्टिकोंणमें रखते हुए निम्न रचनाएँ दी 
गयी हें। . 2 SI 

डीवाळें:--( १ ) पत्थरकी, (२ ) ईटोंकी ( ३) कांक्रीटकी, (४) 
लकंडीकी, ( ५) इटे और लकड़ीके सम्मिश्रणकी तथा (६) 
लीह-गर्भ्भे ईंटों की । इनमें से पत्थर और ईटे की दीवाळे 


[a 


'जनसामान्यरूपसे देखनेयें आती हें । . 





पत्थर या इटे ? 





` यदि पत्थर या ईटकी दीवालोंका सूजन: करना हो तो इन 
दोनों स्थूल. पदार्थामें कौनसा पदार्थ विशेष. उपयुक्त है, इसकी. 
जाँच करनेके लिये निञ्नलिखित सूचनाओं पर ध्यान देना. 
आवश्यक है ` य जत पी 
१. इस सस्बन्धमं विचार करते हुए पाहिला प्रश्न उपास्थित 
होता है,-मजबूतीका ! यह बात निर्विवाद है कि, ईटकी अपेक्षा 
पत्थर कही अधिक मजबूत होता हे । तथापि भवनके टिकाऊपन 
एवम्‌ आयुमय्यादा की इष्टिसे विचार करनेपर दोनोंही पदाथोंके. 
आधार से बने हुए भवन एकसे सिद्ध होते हैं । 
: चोर और सेन्धबाजोंके भयकी इष्टिसे विचार करनेपर पत्थरके . 
कामको अपेक्षा ईटका कामही विशेष खुहढ़ होता है। | 
: क्यों !-इसीलिये कि, . यदि पत्थरकी बनी दीवालोंमें चोरको 
छेद करना हो तो वह उनके जोड़ों (सन्धियों) को ढ़ीले 
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कर उनमें से सरलता पूर्वक पत्थर निकाल सकता और 
भीतर प्रवेश करनेके लिये मार्ग बना सकता है । किन्तु 
ईंटकी दीवालोंमें वह इस प्रकार छेद करनेमें समर्थ नहीं 
होता । इसका कारण यह है कि, इंटोंके साथ बढ़िया चूने 
( गिछाबे ) की जुड़ाई होनेसे ईटे और चूना एक साथ तहूप होकर 
बैठ जाता है और अविरछ परिश्रमों तथा निरन्तरके भहारोंके 
पश्चात्‌ कहीं उस दीवालमेंसे एकाध छोटासा ईटका हुकड़ा अलग 
होने पाता है। 


गिळावे तथा नकाशोके कामके लिये भी ईंटे विशेष उपयोगी 
होते हें। जिस प्रकार ईंटोंमें चूना डढीभूत होकर चिपक जाता 
है उस प्रकार पत्थरेंमिं नहीं । नकाशीके कामें ईको चाहे जिस 
तरह तोड़-फोड़ कर इच्छानुसार आकार-प्रकार दिया जा 
सकता तथा अन्तमें गिलावेकी सहायतासे उसमें सफाई-लायी 
जा सकती है । गिलावा इंटोका एकमात्र पूरक दव्य है । 
जिसके संयोगके कारण ईटोंकी इढ़ीकरण शक्ति चढ़ जाती है। 
खिडकियाँ-ताखे-दरवाजे इत्यादिके कार्यामें पत्थर निस्मित-कोण- 
शिलाओंकी अपेक्षा ईटके कोण कम खचेमें-सुन्द्र और खुलभता 
पूवंक बैठते हें। | 

ईंटोंका काम अत्यन्त शीघ्र समाप्त भी होता हे । इसका कारण 
यह है कि, वे निसंगेतः ही चौकोर आकारके होते हें । पत्थरोंकी 
तरह इन्हें गढ़ना नहीं पडता । द्रवाजों-खिडकियोंके इतफों 
जुड़ाऊ काम तथा कमान इत्यादिका निम्मांण ईटोंका होनेसे 
विशेष सुन्दर-सुलभ ओर मजबूत होता है । 
इनकी जुड़ाई पोली रहनेकी सम्भावना नहीं रहती तथा 
गिलावा भी परिमित प्रमाणम प्रयोगान्वित होता है । पत्थरके 
कामम पूरक स्थानपर यदि भरपूर गिलावा न व्या जाय 
पोलापन रह जाता तथा पेशराजोंकी वेपरवाहीसे अत्यधिक 
गिलावा खच होता है। र नदि 
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इसके अतिरिक्त ईटके काम से एक और लाभ यह होता है कि 
दीवारों की चौड़ाई ४॥ इञ्च से लेकर चाहे जितनी मोटी रखी जा 
सकती है। किन्तु पत्थरों की दीवालें १५ इञ्च चौड़ी बनानेमें 
अत्यधिक कष्ट होते तथा दूसरा मञ्चिल चढ़ाना हो तो उसके 
भीत्यथ १८ इञ्च से कम चौड़ी दीवाळ आवश्यकतानुरूप मजबूत नहीं 
होती। इसके ठीक विपरीत ईटों की दीवालकी दशा होती है ! 
उनकी १४ इश्वी चोडी दीवाळपर दूसरा मंजिल बखूबी 
चढाया जा सकता है । सारांश यह कि, पत्थर की १८ इच्ची चौड़ी 
ढीवाल से जो कार्य होता है वह ईटोंकी १४ इञ्ची दीवाल में ही 
पूरा होकर दीवालमें जानेवाली जगह ( चार-चार इञ्च लम्बाई 
चौडाईका डुकडा ) कमरेके व्यवहारोपयोगी स्थान से संयुक्त हो 
जाती और कमरेके आकार की वृद्धि कर देती है ।. | 
किन्तु इन सब ला्भाके अतिरिक्त ईंटके काम में कुछ दोष भी 
। उदाहरणार्थ ईंटमें जलशोषक गुण रहनेके कारण जहाँ 
हुआघार पानी बरसता है चहाँकी दीवालके ईटे अत्यधिक जल 
शोषणकर गीले हो जाते हें। परिणास्‌ यह होता है कि, ऐसे स्थान 
की वायु सदु हो जाती है। सिमेण्ट का छरा देनेसे उसका कुछ 
प्रतिकार हो जाता है अवश्य । किन्तु वह संतोषजनक रूपमें नहीं। 


उक्त विवेचनको देखते हुए चोकीपर जुडाऊ काममें पत्थर या 
ईंटका प्रयोग करना, जिसकी-उसकी इच्छापर निर्भर है । 
किन्तु सामान्यतः आर्थिक व्ययकी दृष्टिसे यह समझलेना 
चाहिये कि, जहाँ सौ नम्बरी पक्के ईटोंका दर प्रति हजारके पीछे 
उस स्थानमै प्राप्त होनेवाळे अनगढ़ पत्थरोंके १००, घन फुटके 
द्रसे श॥ शुना अधिक होता है, वहाँ दोनोंही योजनाओंमें एकसी 
लागत बैठती है । इंटोंका दर इससे कम होनेसे उसमें लागत कम 
बैठती और कार्य सुदृढ़ होता है । 


` स्थपति वर्ग पत्थर और इंटका सम्मेलन कर एक और 
अकारकी उत्पत्ति करता है । उसमें सारे कामकी जुड़ाई पत्थरकी 
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कर उसके बाह्यगत्‌ दृश्य भागके सब कोण (तोड़े) पत्थरके जडे जाते 
तथा अन्तर्गत्‌ भागके कोण तोड़े ईटके बनाये जाते हे । ताखे,-खुली- 
अछमारियाँ इत्यादि कार्य्योमें जो कोण तोडे व्यवहृत होते हैं 
वे अधिकाॉशरूपसे भीतरी भागमें ही निम्भोण होते हैं । अतः 
ऐसी परिस्थितिमें उक्त प्रकार की शरण लेनेसे प्या आर्थिक 
बचत हो{जाती हैं। . | | ह 
“ बहुतसे लोग बाहरसे पत्थर तथा भीतर ईंटका प्रयोग करते 
हैं। किन्तु उनका वैसा करना ठीक नहीं! क्योंकि, पत्थर सदा 
टेढा-मेढा, ऊबड-खाबड़ तथा मोटा होता है। किन्तु इंडे ठीक 
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इसके विपरीत अर्थात्‌ चोकोर आकारके होते हैं । ऐसी परि- 
(११ उ 


स्थितिमें दोनोंका जोड़ बैठना सम्भव नहीं होता और काम 
कमजोर हो जांता है। . . /: 5 5०४ तक 





'पेशराजी . 





( चौकी ओर उसपरकी रचना-२). . 
पेशराजीके काममें दो भेद हैं। एक गढ्वाक और दूसरा जुड़ाऊ। 
यदि यह काम ठेकेपर देना हो तो दोनोंही काम एक मनुश्य को देने 
चाहियें। दो मचुश्योंको एथक्‌-प्रथक्‌ काम देने से उनमें झगड़ा- 
झन्झट होने किस्बहुना एक दूसरेका दोष एक दूसरेंपर.लादनेकी 
शुज्ञाइश रहती है । गोल और. घड़नदोर कामकी गढ़ाई करनेवाले 


चे 


को ठोहेकी चद्दर के इष्ट आकार-प्रकारके साँचे-उफ : फ््मे 


( Form Templates.) तेय्यार कर देने पडते हे । Bois 

गढ़ाऊ काममें सुख्यतः तीन भेद हैं । १--छुटाऊ अर्थात्‌ अत्यन्तं 
चिकना,-जिसमें प्रतिबिम्ब दिखछायी दे । २--मठाऊ-याने 
अत्यन्त बारीक तथा ३--पिटाऊ अर्थात्‌ कङ्कड इत्यादि निकाल 
कर .समथल . सतहमं जमीनको लाना । इसके. अतिरिक्त मठाऊ 
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कामके दो बिसाग और होते हैं। जिनमेंसे एकको उत्तम (9०१९) 
सठाई तथा दूसरेको गौण मठाई कहा जाता है। पाहिली श्रेणीका 
कार्य विशेषतया राजा-रजवाडोंके भवन आदि तथा सन्दिरोंमें 
होता तथा दूसरे श्रेणीका सीढियाँ, चवूतरे, चौकी यान्त्रिक सामान: 
की बेढक इत्यादिके निस्माणमें होता है। दुक 

इस सम्बन्धमें सब्बे समान रूपसे देखने पर जुड़ाईका काम 
सजबूतीकी इष्टिसे तथा गढ़ाऊ काम कौशल्यकी इष्टिसे विशेष: 
महत्वपूर्ण सिद्ध होता हे । 3६ कट नाता 

गढ़ाऊ और मठाऊ कामको छोड़कर अन्य कामोंमें व्यवद्दत 
हुए पत्थरोमें थोडे बहुत अंशोस तो अवश्यही कुछ न कुछ ऊंबड़- 
खाबडपन रंह जाता है । अतः उनका उभार ( ४67६८३] ) 
जाँचनेके (लिये कमसे कम उनके कोणके (तोड़ों) दोनों ओर बारीक 
गढ़ाऊ कासकी सतह तैय्यार करना आवश्यक ओर अनिवार्य है । 





पत्थरका जुडाऊ काम और उसके प्रकार । ' 





क 





पत्थरके जड़ाऊ कामकी योजना उनके अन्तर्गत आडे-टेहे 
जोड़ोंको देखते हुए उनके प्रीत्यथे होनेवाळे न्यूनाधिक परिभ्रमके 
गढ़ाऊ कामको देख कर विभिन्न प्रकारोंसे की गयी है। ` | 


१ -सँगीन | काम ( Ashlar Masonary ) 
: (अ) सब स्तर प्रायः एकही  मोटाईके होते हें । उसका जन 
साधारण प्रमाण एक फुटसे आधिक रहता है। यदि [किसी कारण- 
वश वैसा न हो तो निचले स्तर मोटे तथा ऊपरके उत्तरोत्तर पतले 
होते जाते हैं । पत्थर जितने मोटे हों उतनेही अच्छे होते हैं। 
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(च) दरोनीसागका ,प्रष्ठणआग नितान्त चिकना एवस घुटाऊ 
बनानेसे लेकर 2440 पूर्ण कार्यके अन्ततक बढ़ियाँ गढाई की जाती 
'है। यह गढ़ाई च . किनारोंमें इच्च-डेढ़ इश्च चौड़ाईकी पट्टी 
'छोडते हुए मध्यमें .९-१॥ इश्वके छुटे हुए ' काग! तक होती है।. 

(क) खडे एवम्‌ चौडे जोडोंकी सतह (बिछाव 800९ ) 
'कससे कम स्तरकी मोटाईके बराबर चौड़ी तथा नितान्त बारीक 
-गहाईकी होती हे। | के 

सतहगत्‌ शीषेभाग तथा अगल-बगलकी गढ़ाईमें जोड बैठनेके 
लिये अधिकसे-अधिक : एक सूत जगह छोड दी जाती है। 
क्योंकि अत्यन्त बारीक गढ़ाई करनेसे चूनेका गिलावा पत्थरको 
'नहीं चिपकता । जोड़ों-सन्धियों या दराजोंको भरनेके प्रीत्यर्थ 
चूनेके गिलावेकी जगह बजरी और सीमेण्टको सम . प्रमाणमें 
मिलाकर उस सम्मिश्रणका व्यवहार होता है । . 


जोड़का दूवा स्तरकी मोटाईके आधे हिल्सेसे कम तो किसी 
हालतमें नहीं होना चाहिये । 





Dr ii ir rin 0 0 a दा दाई 


Cet ns nee 


| ३ होकोंके स्तरका काम, ( Block in course ) 


इस कार्यमें स्तरकी मोटाई किसी हालतमें ७. इसे. कम 
नहीं रहती । इसके निम्मीणके समय यह ध्यान रखना 
चाहिये के, ढ़ोकों अर्थात्‌ पत्थरोंक्षी चौडाई ( वर्शनी पट्टी) 
सोटाईकी अपेक्षा तथा लम्बाई अथवा दुमाला उँचाईकी अपेक्षा 
किसी हालतमें कम न हो। इस कार्यमें जो पत्थर व्यवहृत 


होते हैं, उनका दर्शनी पृष्ठ भाग नितान्त मठाऊ-पिटाऊ और 
छटाऊ रहता है। यदि इनका मध्यवतीय भाग ऊबड-खाबदड 


ही रखा गया हो तो भी कोनोंके किनारोंके दोनों ओर तो अवश्य 
ही इञ्च सवा इञ्च तक मठाऊ गढाईकर एक पट्टी निकाल ली 
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जाती है । पत्थरोंका खतहगत्‌ शिरोभाग साधनमें तथा 
खडे जोड़ कध्व भागमें रखते छुए स्तरकी मोटाईके बराबर चौड़ी 
पिटारू-गढारू कळाली ( 3९५००९ ) की जाती है । इस प्रकारके 
कासे जोड़ोंकी मोटाई चौथाई इङचसे अधिक होना .अच्छा 
नहीं । इस प्रकारके कार्यसें अधिक जोर बड़े-बड़े सम्दूकलुसा 
यत्थरों सथा चौड़ी कळासियों पर होता है । न 
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३--खण्ड-कार्य ( चिराऊ काम ) प्रथम वर्ग 

इस कारयंमें खड़े जोड़ ऊध्वेगत्‌ होते तथा चौडे स्तर उनके 
काटकोश अर्थात्‌ तदाजुषङ्गिक साधनमें होते हैं । रुतरोंकी मोटाई 
साधारणतया ६ इञ्चसे लेकर ९१० इञ्च तक होती है । . 
जोड़ोंकी मोटाई प्रायः दो सूतसे तीन सूत तक रखी जाती है । 
भत्येक स्तर्‌ विशेषमें दो फुट या उससे कम मोटाईकी दीवालॉमें 
प्रति पाँच फुटके पीछे भोटाईके बराबर लस्बाईके अखण्ड ' हेद्र ! 
उर्फ बन्द जोड़े जाते हें! कलासीके लिये ३।३ इञ्च तक सतहगत्‌ 
'शीषे साग एवस अगल-बगलकी कुटाऊ गढाई की जाती है। 
इसी प्रकार द्शनी सागमें मठाऊ गढाई करनेसे लेकर डेढ़ इञ्च 
मोटाइके उसरे हुए दांते ( ०७) ) रखने तक यही सब प्रकार 
'कायपरिणत होते हैं । 

दृशेनी सागकी ओर चिप्पियाँ रहना बुरा है। जोड़ोंकी मोटाइ 
सीन सूतसे अधिक किसी भी तरह नहीं होनी चाहिये । दशेनी 
पत्थर ( ४४००७ $००९ ) की पट्टी तथा दुमाला स्तरकी मोटाईकी 
अपेक्षा कम न हो । दुमाले अथोत्‌ दीवालके दर्शनी भागकी चौड़ाई 
के बराबर ऊँचाईमें प्रतिशतके पीछे २० तथा ५० प्रतिशत पत्थर 
१। से १॥ शुनी ऊँचाइंके दुमालेमें होने चाहिये। 
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इसमे तथा प्रथम श्रेणीके चिराऊ काममें सेद इतनाही होता 
है कि, इस प्रकारमें व्यवहृत हुए पत्थरोंकी मोटाई सभ प्रमाण 
होनेकी ही कोई आवईयकता नहीं होती । इसमें एक स्तरकी 
मोटाईमे एक पर एक दो पत्यर.-भी बेठाये जा सकते हें । जोड़ोंकी 
मोटाई आधे इञ्च तक होनेमें कोई आपत्ति नहीं । कळासीके लिये 
मठाऊ गढ़ाई. करनेका कोई नियम नही है । शिलाखण्डके समस्त. 
कोर एक सरल रेखामें गइकर, सतहगत्‌ शोषभागके जोडू साघनमें 
तथा खड़े-ऊष्वेंगत्‌ रखे जाते ह। इनमें प्रति पांच फुटके अन्तरसे एक 
' एक दुसुहा बन्द अथवा ६६ इञ्चका गलजोंड देकर दो नाटे बन्द 
जड़े जाते हें। पत्थरांमे हथोडेकी गढाई करनेसे कास चल 
जाता है। उसमें टांकी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार विरोषमे कमसे कम ३० प्रतिशत पत्थर १। फुटसे १॥ फुट 
तक दुमालंके होने चाहिये । 
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चिराऊ काम,-तृतीय वगे 





इस श्रेणीसें प्रायः पाषाण खण्ड केवल हथोडेसे . तोड़े जाते हैं १ 
कलासीकें प्रीत्यर्थ टांकी चलाकर गढाई करनेका प्रयत्न नहीं किया 
जाता । प्राति पांच फुटके पीछे दीवालकी मोटाईके बराबर एक 
फुट या ६ इञ्चका गलजोड जड़ कर वहां दो नाटेबन्द जोड़ दिये 
जाते हैं । एक स्तरकी मोटाइ में दो या कहीं-कहीं तीन पत्थर 
जड्नेमें भी कोई आपत्ति नहीं ! किन्तु कोई सी पत्थर दो इञ्चसे 
कम मोटा नहीं होना चाहिये । साथही उसका सतहगत 
भाग नितान्त समथल होना चाहिये । खड़े जोड़ ऊष्वंगत्‌ न 
होनेसे भी काम चल सकता है तथापि पत्थरके सतहगत्‌ शिरो” 
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भागले उनका कोई भी कोण किसी सी परिस्थितिमें ६० से कम 
न हो । पत्थरकी पटिया ( दीवालके दोनी भागकी चौडाई) तथा 

इुसाळा कसले कम शोटाईके बराबर तो अवश्यही होना चाहिये ।. 
जोड़ोंकी सराई उत्तमताले हो तथा उनकी मोटाई पांच सूत तक: 
रहे । इस प्रकारका कार्य ( 070 0080 ) बांह्मगगत्‌ सवन, ग्रामीणः 
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सचन, हातेकी दीवाळें ( C०m००१ ) इत्यादिसें होता हे । 





७ च च ७७ . 
खण्ड काय सम्बन्धी ध्यानमें रखने योग्य बात -- 
. १. प्रथमतः पाँच-पाँच.फुटपर चन्दों के स्थान निर्धारित करः 
बहा चन्द छाकर रख देने चाहिये । २-तडुपरान्त दीवालॉके दोनों. 
ओर दो पेहराज कामपर रूगा कर दोनों ओर का जुडाऊ तथा: 
मध्यव्तीय पूरक छाम एक साथही निपटाते जाना चाहिये | एक 
ही ओरसे सम्पूर्ण लम्बाइ तक [शिलाखण्ड जडना तथा पञ्चात्‌ 
दूसरी ओरल शिलाखण्ड की जडाइ करते हुए भध्यवतीय पूरक 
कार्ये की पूते करना अथवा दोनों ही ओरसे शिलाखण्ड की 
जडाई का .काँस समाप्त करते हुए अन्तमें :सध्यवत्तीय पूरक 
कायेमें हाथ लगाना ओर उसे पूरा करना अंच्छा नहीं । ३-सान्धियों 
और जोड़ोंकी भराई सम्यक्‌ रूपसे होनी चाहिये । जिसमें 
उसका अन्तर : शिलाखण्डकी ऊँचाई के ।हिसावसे आधेसे 
न्यून तो कदापि न`हो। 8- गिलावा डाले बिना पत्थर 
बैठाना तो किसी भी दशामै ठीक नहीं है। पत्थरके रखने पर 
उसपर हथौड़ेका एक आघात करना अत्यावश्यक है. ग्रीष्म 
ऋतुमें ४५ बार तथा .जाडेमें कमसे कम तीन बार तो अवइयही 
जड़ाऊ उर्फ बन्धाक काम पर जल सिश्चन करना चाहिये।: 
खण्डकायेके निमित्त जो .शिंलाखंण्ड- व्यवहृत हों वे नितान्त 
उत्तम भ्रेणीके होने चाहिये । सन्तरास लोग ढोनेके परिश्रमको 
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: हल्का करनेके विचारसे दशेनी भांगकी नाप यथायोग्य रखकर 
-पत्थरका शेष भाग काटकर एथकू कर देते हे। जिसके कारण 
"उसका वजन अपेक्षितरूपसे कम हो जाता है। किल्तु साथही 
उससे परिणाम यह होता है की; सूल पत्थर निरुपयोगी और 
कमजोर हो जाता हे। चित्रसंख्या १९ ओर १३ सें दिक्वाशित आकृति 
' के अनुसार उत्तम शिलाखण्डकी मोटाइ, कमसे कम उतनी ही 
लम्बी, मोटाईसे ड्योढी दीवाळके दर्शनी भागके चौडाईकी, सतहगत्‌ 
शीर्ष भाग कमसे कम २ इञ्च समथल तथा अगरू-बगलके 
भाग कमसे कम डेढ इञ्च समथल:होते हे । -इस प्रकारके शिला- 
खण्डका पिछला हिस्सा १४६ प्रमाणमें उतार दार होना चाहिये। 
:इससे अधिक उतार होना आपत्ति जनक है। अग्रभाग चौड़ा 
“किन्तु पीछे सङ्कुचित हो तो उसे पारिभाषिक प्रयोगम “कोल! 
कहते हैं। ( देखिये चित्र संख्या १५ ) ऐसा होना हानिकर है! 
चित्र संख्या १४ में १५ इञ्च लम्बाई; ६ इञ्च मोटाई और ६ ही 
इञ्च दुमालेका एक प्रति चित्र दिखलाया गया हे। 





आकृति ने १२ व १३. आकृति न. १४ व्‌ १५. 
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॒ अनण रोड़ोंका काम ( Random rubble ) 


यदि यह काम सस्यळ रूपसे किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं 
कि, यह नितान्त सुन्दर ओर इढ़ताकी इष्टिसे शिला-खण्डके कार्यसेः 
कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। असली टोड़ेके काममें दशनी भागके 
स्थानपर छोडी चिव्पियाँ निरुपयोगी होती हें। सुँहकी आरसे 
सम्पूणे पत्थर एकही आकारका होना चाहिये । इस कार्यमें प्रति 
पांच फुटके अन्तरसे अखण्ड इुझुँहे बन्द जड़े जाते हें । जोडोंकी 
चौड़ाई तीन सूतसे अधिक अच्छो नहीं होती तथा वह 
होना भी चाहिये । दशेनी भागकी गढाई साधारणतया 
पिहाऊ हो । पत्थरोंका इसाला चौड़ाई अथवा ऊँचाईकी अपेक्षा 
कम होना अच्छा नहीं । दीवाळकी चोडाई यदि दो फुटके भीतरः 
हो तो अखण्ड बन्द जड़ने चाहिये । उससे अधिक होनेसे दोना 


~ 


त 
ओर छः इञ्च का गछ-जोड देकर दोबन्य जड़ दे । 


अनंगढ़ ठोड़ोंका काम ( Uncourséd rubble Masonary )* 
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इसमें जोड पाँच सूत तकके चलते हें। दो अथवा तीन पत्थरोंके 
वीचमें यदि दशनी सागमें थोडासा स्थान छूट जाय तो उसमें 
छोटीसी 'चिप्पी बेठानेसे सी काम चल सकता है। इस काममें 
जितनेही बड़े शिलाखण्ड व्यवहारभ॑ लाये जाँय, मजबूतीकी हष्टिसे 
उतनाही अच्छा होता हे । इसकी जुड़ाइ प्रति पाँच फुटके अन्तर पर 
एक-एक इुझुँहा बन्द देकर गढाऊ टोडोके कामकी तरह करनी चाहियो 
पत्यरकी खदानोंसे जिस स्थितिमें टोड़े आते हैं उन्को थोडासा 
हथीौडोंस ठोक-पीटकर व्यवहारमें लाया जाता है। इनका जों 
समथल भागहो वह सतह की ओर किया जाता तथा लम्बाईका 
साग इमाले की तरह दीवालकी मोटाईमें समावेशित हो जाता है।' 
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“पत्थरकी लम्बाई-चौडाई हर हालतमें मोटांईकी अपेक्षा अधिक 
“होनी चाहिये। तथा कमसे कम २५ ' फासदा पत्थर १५ इञ्ची 
“डुमालेके होना आवश्यकं है। छ 


-गढे हुए या अनगढ टोड़ोंके काममें ध्यान रखने 
योग्य बात २ 
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१. इस कार्यं को करते समय अछिकाँरा रूपसे पेशराजों 
“की यह प्रवृत्ति रहती है कि, वह मोटाइमे न्युन अथवा चिपटे 
- पत्थरको सदा दशनी भागकी ओर खड़ा जड़ते हें। इससे कायं 

शीघ्र समाप्त होता और सुन्दर जँचता हे । किन्तु तात्विक इष्टिसे 
विचार करनेपर ऐसा करना अच्छा नहीं। कारण उससे कायमें 
` कमजोरी आजाती है। इस प्रकारके पत्थर ऐसी पद्धतिसे जड़े जाने . 
चाहिये ताकि वस्तुतः उनका घडा सुह सतहमें समथल रहे । इस 
धमें स्थूलमानसे यह ध्यान रखना चाहिये कि, कोइ भी पत्थर 
सदा अपने नैसर्गिक रूपमेंही भूमिपर पड़ा मिलता है। अतः उसकी 
जड़ाई भी उसी नैसर्गिक रूपको सन्सुख रखते इए होनी चाहिये | 
इसके विपरीत मागेका अवलम्बन करनेसे उसका परिणाम्‌ यह 
` होता है कि, उस पत्थरपर ऊपरी भार पड़नेसे, उसका बाहरकी 
और घसक जाना सम्भवनीय हो जाता है। पत्थरकी ऊं चाईंको 
"देखते हुए उसीके हिसाबसे कमसे कम उसका सवाया हिस्सा 
दीवालकी मोटाइमें अन्तभूत होना चाहिये। | 
२. अन्तर्गत पेटा भरते समय भी बड़े एवम्‌ लम्बाकृति पत्थर 
भीतर देकर आगे ओर पीछेके पत्थरोंकी श्रेणीमँ शुत्थीसी बन्ध 
जाय इस प्रकारको व्यवस्था करनी चाहिये.। | 

३. इस प्रकारके कायमें पेटेमें पोलापन रह जानेका अत्यधिक 
म्सस्मावना होती है । अतः उसपर ध्यान रखते हुए. पेटेमें विया 
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जानेवाला गिलावा थोड़ा पतला बना लेना चाहिये । पोलको 


जचानेके लिये जिस आकारका गड्ढा (घर) हो उसी आकारका 
पत्थर जड़ देना विशेष उपयुक्त है । 

8. घाते ५ फुटके अन्तर पर एक-एक बन्द ( 7९६०९! ) होना 
चाहिये । वन्धाऊ कास यदि २॥ फुटसे अधिक चौडा हो ती दोनों 
ओर झुंड किये हुए दो बन्द इस तरह एक दूसरेके सञ्चिकट जड़ 
देने चाहिये ताकि उनका गलजोड़ कमसे कम-६ इञ्चका हो सके । 
याद काय का देख भाळ करनेका अच्छा सुभीता न हो तो बन्दो 
की संख्या बढ़ा देनी चाहिये । 


५. इस प्रकारके कायम जितनेही बडे आकारके पत्थर हा 
उत्नाही अधिक सुसीता रहता है। 





किफायतके लिये सूचना, 

१. जिस भाग पर गिलावा करना हो उसपर जुडाऊ काम करनेके 
समयही आघेसे पोन इञ्च तकसे अधिक उभार न रहने दे । क्योंकि 
इससे बिना कारणही गिलावेका स्तर अधिक मोटा देना पड़ता 
आर व्यथहा गिलछावेका खच बढ़कर दव्यहानि उठानी पडती हे । 


९. गिलावेक स्थानपर स्थित सम्पूण शिकञ्ञे ( सन्धियाँ ) 
'बन्धाऊ काम होतेही खोद लेने चाहिये ताकि गिलावेकी बचतके 
'साथ-साथ कायेमें भी सुभीता हो। यह बात अन्तमे करनेसे 
सूखा हुआ गिलावा व्यथ चला जाता और उसके खोदनेमें निष्प 
योजन परिश्रम करने पडते ४ 
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कोण ९ तोड़े ) 


दीवालोंके काममें कोणोंका महत्व अत्यधिक है। अतः उनके 


निम्मोणके लिये मिच वजनी, मजबूत और सोटा पत्थर हो 
उतनाही अच्छा होता है । कोणोंके सम्बन्धमें यह एक स्थूळ 


नियम है कि, उनकी नाटी नोकके बगलकी लम्बाई कमसे कम 
मोटाइके बरावर तो अवश्यही होनी चाहिये तथा रूम्बी नोकः 
सोटाईकी अपेक्षा ड्योढीसे किसी प्रकार न्यून न हो। अर्थात्‌ 
१२ इञ्ची मोटाइके कोणोंके नाप १२” < १८” > १२” होना अवश्य- 
स्साची हे । इसके अतिरिक्त उन- 
का पेटा जहाँ तक सम्भव हो 
( सन्दूकनुमा ) भरपूर होना चा- 
हिये । (देखिये चित्र संख्या १६) 
सामान्यतः जो कोण व्यवहृत 
होते हें, वह ९” » १२” » १२१ 
आकारके, सङ्कचित पेटेके एव्‌ 
त्रिकोणाकृति होते हें । इस 
| प्रकारका एक कोण चित्र संख्या 
१७ मं दिखछाया गया है। | 
पत्थरके कोण सतहगत्‌ शीषंभागकी ओर भली भाँति गढ हुए 
हाँ । उनके वीचमें पोलापन रह जानेसे चित्र 
संख्या १८ में दिग्दशित्‌ प्रकारानुसार उनके 
एक छोर पर सम्पूर्ण भार पडकर कोणोंके 
इूट-फूट' जानेकी सम्भावना रहती हे। ईंटोंके 
वन्धाऊ काममें कोणोंके प्रीत्यर्थ विशेष रूपसे 
६. . अच्छी इंटोका व्यवहार करना चाहिये । 
चत्र-१८ अथवा यदि उसमें सुविधा न हो तो पत्थरके 
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कोणोंकी नियुक्ति करनी चाहिये । पत्थरोंकी' कतरन दो सांग, 
बालूकी छाजन दो भाग तथा सिमेण्ट १ भाग लेकर उसके सस्मि- 
अणसे बने हुए कांक्रीटके कोण व्यवहारान्वित करनेसे वे पत्थर 
की अपेक्षा ३० प्रतिशत्‌ सस्ते पडते एवम्‌ पत्थरके कोणोंसे कुछ. 
ही न्यून मजबूत सिद्ध होते हें! विशेषतया गोल अथवा लम्बा- 
काति कोण तो अत्यन्तही उपयुक्त और सस्ते समझे जाते ह।.. 


इंटोंका काम 


(१) वन्धाईके काममे ईंटाको व्यवददारमें लानेके पूवव 
उन्हें कसले कम, र घण्टे तक जलमें डुबा रखना चाहिये । 
इनमें जलशोषक झुण विशेष रहता है । अतः यादि वह 
जुड़ाईँके कायसे व्यवहृत होनेके पूर्व्व भलीभांति जलमें तर न की 
जॉय तो गिछावेपर घेठतेही वे. उसका जल शोषण कर चूनेको 
शुष्क कर देती हें। परिणास यह होता दै कि, गिलावा ईरसे सली 
साते चिपकता नहीं। अतः ईटोंकी जुड़ाईके कार्यमें यह एक आव- 
श्यक और आरस्भिक कर्तव्य है कि, इस कामके निमित्त व्यवहा- 
रमें लायी जानेवारी सम्पूर्ण ईटोंको उक्त अवधि तक अवश्यही : 
जळमें डुबा रखे। जुड़ाई हो जानेपर भी उस कामकी सम्यक तराई 





होती रहनी चाहिये । | 
(२) गिलावा डालकर इंट बैठानेके पञ्चात्‌ उसपर कन्नीकीः 
सूठका एक आघात. देकर मजबूत चैठाना चाहिये । | 
_.(३) जुड़ाऊ कामके लिये जहां तक सम्भव हो एक ही आकार. 
प्रेकारकी इईंटोंका व्यवहार करना अच्छा होता है । विशेष- 
तया नौ इश्वी पड़दियोंके जुड़ाऊ काममें तो इस बातपर विशेष 
स्यांन रखना चाहिये । छोटी-बडी विभिन्न आकार-प्रकारके ट 
व्यवहारमें लानेसे[उस जुड़ाऊ कामका पृष्ठभाग सरल रूपस ऊध्व 
द 
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गामी नहीं होता । जिससे गिलावेका स्तर मोटा देना पड़ता और 
विनाकारण आर्थिक व्ययकी भयङ्कर ठेस सहन करनी पडती है । 

(४) जोडांकी जुड़ाई अच्छी होनी चाहिये तथा सन्धियां 
आधे इञ्चसे आधिक मोटी न होनी चाहिये । 

(५) पड़दियां अथवा? समानान्तर दीवाळें उठानी हों तो बह 
एक साथही उठानी चाहियें। उनके लिये आधी ईटोंके दांते छोड़ 
कर उन्हें अन्तमें उठाना अच्छा नहीं। [ 

(६) गिलावेम यदि ईंटोंके गोल खम्भे खड़े करने हों तो चौकोर 
इंटोके कोण तोड़कर उन्हे एक ओरसे गोळ आकार दिया जाता है। 
इस कार्यमें ५ या ६ फूटकी ऊँचाईपर खम्भेके व्यासके बराबर 
तथा प्रायः तीन इञ्च मोटाईका वर्तुछाकृति गढ़ा हुआ पत्थर जड दे 
अथवा उतनाही सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर दे दे। उस आकारकी ईड - 
जातिकी सृण्मय सिलियां बनाकर जड़नेसे भी काम चल जाता है। 





उँचाईके अनुसार इंटकी दीवालकी चौडाई 


` स्युनिसिपेलिदीकी धाराकें अनुसार' साधारण तथा ईंढोंकी 
खीवालकी मोटाई इस प्रकार होनी चाहियेः- : 








__ ऊँचाई कजा दोवालकी मोटाई 
ऊँचाई उच | दीचालकी मोटाई 


१० फुटतक चाहे जितनीभी | ९ इञ्च 
होतो भी |८ फुटतक १४ इञ्च तथा 
१० से १५ फुटतक | , , » उससे ऊपर ९ इञ्च 
१५ से २५ फुटतक ७ काठ तक अन्त तक १ Bs हों वो 
| ० फुटके उपर |दोसे अधिक मञज्ञिळ हों तो 
अन्तिम. अथात्‌ ऊपरी. 


न्न त्‌ 

सञ्चिलकी सहततक १८॥ 
इञ्च,तथा अन्तिम 
लिये १४ ड्ऱ्व 
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ऊँचाई | दो पड्योके चोचले बीवालकी मोटाई. | Pa | दीचालकी मोटाई 


क कोक छ नन्दन टक (य्था काण या मनन दल 
२५ से ३० फुटतक |३५ फुट तक दोसे अधिक माज्जिळके 
लिये उक्त प्रमाणके 
सार तथा यदि दोची 
सञ्चिल हाँ तो अन्तिम 
मञ्चिलके लिये १४ इञ्च 
तथा उसके नीचेकी 
दीवालें १८॥ इञ्च 
३५ फुट तक अन्तिम मञ्ञिलके लिये १४ 
ड ; तथा चहातक १८॥इश्चतक 
३० से ४० फुटतक |३५ फुट तक अन्तिम दो सञ्जिल छोड- 
कर नीचे १८॥ इञ्च तथा 
नितान्त ऊपरी दो माजले 
१४ इश्च सतह- 
गत दीवालें २३॥ इञ्च । 
ऊपर अन्तिम मञ्चिलकी 
सतंहतक १८ इञ्च तथा 
उससे ऊपर १४ इञ्च 
४० से ५० फुडतक |३५ फुट तक नितान्त ऊपरी मञ्जिलकी 
सतहतक १८। इञ्च तथा 
ऊपरी सञ्जिलके लिये 
१४ इऱ्व । म 
२५ फुटके ऊपर |सतहगत्‌ मञ्जिलकी २४ 
इञ्च । नितान्त ऊपरी 
सतहतक १८७ 
इश्च। उससे ऊपर २४ इञ्च 


बन्धाऊ काम गिळावेका हो या मिट्टीके गालेका ? 


SC) Co 
अधिकांश लोगोकी यह धारणा होती है कि, गिलावेका बन्धाऊ 


काम अत्यधिक मह गा पडता हे । याने यहा तक कि, वह उस 
व्ययंसारको सहनेमें अपनी असमर्थता प्रकट करते हे । ऐसी 
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परिस्थितिमें काष्ट निम्मित खस्से-लग्धी इत्यादिका ढाँचा खडाकर 
उसके बीचमें मिट्टीके गालेके साथ ईटे अथवा पस्थरोंकी जुडाई की 
जा सकती है। किन्तु इसके ठीक विपरीत कुछ लोगोकी यह: भी. 
धारणा होती है कि, मिट्टीका जुडाऊ काम मजबूत तथा दीघे- 
जीवी नहीं होता । परन्तु तात्विक इष्टिसे विचार करनेपर उभय 
पक्षकी ही धारणाएं निस्मूल सिद्ध होती हें । यदि मिट्ठी मोल: 
लेकर गांलेसे काम लेना हो तो उसकी अपेक्षा चूमेफे गिळाविसे 
काम लेना विशेष श्रेयस्कर है। क्योंकि गिलावेका कास गाळे और 
लकडीके ढञ्चरकी सहायतासे किये जाने वाळे कार्यकी अपेक्षा 
कहीं अच्छा और सुलभ होता है। जहाँ चूना सस्ता हो वहाँ यदि 
कुछ अधिक मूल्य शी देना पडे तो भी. चूनेका . गिलावाही 
इष्ठ कायमें प्रयोगान्वित . होना चाहिये । इससे जुडाऊ काममें 
छप्परके ऊपरसे बहने वाला जल पडदेके भीतर भरने की 
गुज्ञाइद. नहीं रहती तथा चूहे-छछुन्द्र इत्यादिले शी सन्तोष- 
जनक बचाव होता रहता है। किन्तु जहाँ स्वच्छ एवस सुफेद मिट्टी 
थोडे सूल्यमे अथवा मुफ्त मिल सकती है वहाँ जान बूझकर कामकी 
कमजोरीकी दृष्टिसे पैसा खचकर चूनेके गिळावेका आयोजन 
करना अच्छा नहीं ! पानीके बचावके लिये छप्परमें पर्य्याप्र ढाल 
'देनेसेही काम चल सकता है और यदि इससे भी आधिक साव- 
धानी रखनी हो तो उसपर पनालीदार चद्दरोंका आच्छादन दियाः 
जा सकता है। इस आच्छादनको ग्रीष्मतापसे बचानेके लिये क्या 
योजना हो सकती है, इसका सम्यकू विवेचन ' चद्दरके आच्छा- 
दन” शीर्षक प्रकरणमें देखिये ! 





दरवाजे. 
 “दरवाजोंके काप्तमें चोखट खड़ी करंनके पूर्व्व देहली ( आ।> 
जड़ी जाती हे । पश्चात्‌ उनके बीचमें पक्की फशेबन्दी अथवा: 
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रमसे कल दो इञ्च सोटाईका सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर दिया 
जाता हे । खाली जमीन रख छोडनेसे, फिर चाहे वह कितनीही 
अच्छी,-उदाहरणार्थ भोरमकीही क्यो न हो, निशिदिनके आवा- 
गसन ( आसद्रफ्त ) से ऊबड-खाबड हो जाती अथवा खुदकर 
गड़ढ़े पड जाते हैं । यदि फरशेबन्दीके स्थानपर दरवाजोंक़े मध्य- 
'चत्तीय सूगत्‌-भागमें सिमेण्ट कांक्रीटका पलस्तर किया जाय तो 
वह अत्यन्त चिकना हो जाता और सूखनेपर पेर फिसलनेका 
भय रहता है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये उस स्थानपर 
उक्त विशिष्ठ प्रकारके कांक्रीटकी अद्धंगीली अवस्थामेंही घातुकी 
पक जालीदार चद्दर (7७५१०१ ॥॥शं&]) विछाकर उसपर 
ऊपरसे दाब देते हें । परिणास्‌ यह होता है कि, सूगत्‌ स्तर पर 
उसका प्रतिचित्र अङ्कित हो जाता और उसके निकाल लेनेपर 
क्रांकीटके सूखनेके पश्चात्‌ उक्त भयकी आशङ्का नहीं रह जाती । 
इल विशिष्ठ प्रकारकी जालीके बजाय कहीं-कहीं डोरी से-भी यही 
क्रिया की जाती है। 

दरवाजोंकी चौखटोंके लकडियोंकी नाप ३०४ से कम 
होनी अच्छी नहीं। कितनेही दरवाजोमें एक ओर काँच तथा 
'दूसरी ओर लकडीके पल्ले होते हैं । किन्ठ उस दशासे भी ३५५ 
अथवा ४६” नापकी लकडियाँ प्रयोगान्वित करनी पडती हैं! 
ऐसी परिस्थितिमें ३ इञ्च वाला भाग दीचालकी लम्बाइंके समाना- 
न्तर रखकर उसके गुनिये (काटकोण) में अर्थात्‌ दीचाळकी सोटाई 
की ओर 8 या ५ इस्वी भाग रखा जाता हे। चौखटका कपाल 
प्रदेश और ड्यौढीके कान ( आगे निकले हुए दोनों छोर ) दोनों 
ओरखे बाहांके बाहर कमसे कम ६ इञ्च निकालकर दीचालमे 
बझा देने चाहिये । साथही यह ध्यान रखना चाहिये कि, जुड़ाई 
करने और थोडा बहुत चिप्पी इत्यादिका साधन भरनेके पूव्वे 
उसकी सब सन्धियाँ तथा कलासी ( दराजें) भलीभांति सट 
कर बैठ जाय । प्रत्यक चोखट खड़ी करनके पूवव शनिया 
लगाकर उसकी सम्यक जाँच कर लेना आवश्यक है । ताकि उसमें 
कहांसे टेढ-मेढ़ न रह जाय। 
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आजकल अनेक जगह ड्यौदीके बिनाही चौखटें खड़ी करनेकी 
परिपाटी चालू हो गयी है। इसका 
कारण यह है कि, यदि सारे कमरे- 
, की सतह पर पलस्तर करना हो 
: तो उसके धोने तथा कूड़ा-ककेट 
. आदि निकाळनेमें विशेष सुविधा हो 
जाती है । चौखट जडनेके पूर्व 
एक बार गुनिया लगाकर देख लेना 
चाहिये । पञ्चात्‌ दोनो. ओरखे प्रायः 
आकृति ने. १९ २॥ दो छूट तक जुडाई हो जानेपर 
पुनः एक बार शुनियेकी सहायतासे परीक्षा कर छेनी चाहिये कि, 
वह समुचित रूपसे बैठी है या नहीं । चोखटकी मजबूतीके लिये 
दीवालमें ` पकड? बैठानेकी भी परिपाटी है । तथापि यदि उसकी 
जगह १॥ सूत मोटी, एक इञ्च चौड़ी और नो इञ्च लम्बी लोहेकी 
तख्ती लेकर आकृति संख्या १९ में निदर्शित भकारासुसार उसे विप- 
रीत दिशाकी ओर एक-एक इञ्च झुकाकर उसके एक छोरमें छिद्र 
करते हुए कॉटेकी सहायतासे चौखटमें जड़ दिया जाय तो विशेष 
अच्छा-सुलम-और मजबूत काम हो सकता है। चौखटकी प्रत्येक 
बाँहमें इस प्रकारकी दो-दो तख्तियाँ जड़ देनी चाहिये । विशेषतया 
ईटकी जुडाईके काममें जोडोंकी मोटाई अत्यन्त न्यून होनेके 
कारण लकड़ीकी ' पकड? की अपेक्षा इल प्रकारको व्यवस्था 
विशेष उपयोगी हो सकती हे । 
वायुकी हष्टिसे दरवाजेके शिरोभाग पर कलमदान अर्थात्‌ वात- 
मार्ग ( सुक्का=\/९०६।३४० ) होना विशेष अच्छा है। दीवालमें दरः 
वाजोंकी ओर ४:१ से लेकर ६:१ तक सन्धि (५०2७ ) होनी 
चाहिये । | 
सदर ढीवानखानेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कमरेमें दरवाजों- 
का एक दूसरेके सामने होना विशेष छुविधा जनक हैं । यदि इसके 
विपरीत वात हुई तो एक दरवाजेसे निकल कर दूसरे वरवाजेसे 
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` लाहर निक्षरूनेमें लारा कमरा रोद्ना पडता और वह सम्पूर्ण- 
रूपसे आवागजनका सार्गेही बन जाता हे । 


दरवाओंके पहले दीवालमें टकराया करते हें। उससे दीवालोंको 
बचानिके लिये उनमें लकड़ीके लहे काटकर जड़ देने चाहिये। 
_थवि दरवाजे अत्याधिक चोडे हों तो उनके खुले रहने पर वह 
पछ्छे दीवाळकी मोटाईके बाहर दूरतक चले जाते हैं । उस दशामें 
उनके मध्यमें बीजागरी जडकर उन्हें तहदार बना देना चाहिये । 





खिड़कियों 


OG 


खिडकियोंसे दोहरा लाभ होता है। एक तो यह कि, उनसे 
हमें बाहरकी स्वच्छ वायु मिलती है; दूसरे सूर्यप्रकाश भरपूर 
सिला करता है। यह दोनाही बातें हमारे जीवनके लिये आवश्यक 
और अनिवाय दे । हमारे कृषि प्रधान सारतवषमें पहिले अधि- 
काँश लोग खेती करते और ग्रामीण अर्थात देहाती जीवन व्यतीत 
करते थे । यही कारण है कि, उन्हें भरपूर वायु ओर प्रकाश मिला 
करता और उसके कारण उनका स्वास्थ सदैव उत्कृष्ठ रहा करता 
था। किन्तु आजकलके इस नवीन युगमें सभी दाते निराली हो 
रही हैं । देश-काल और परिस्थितिको देखते हुएए हममेंसे आधि- 
कारा छोगोंका आमीण जीवन छूट गया । अकाळ और दरिद्रताके 
कारण ढोंग देहातोंकी छोडकर शह्रोमें जाकर संकुचित 
जगहोंमें बसने लगे । खेती तथा स्वतन्त्र पेशाकी जगह जुरूमीकी 
शिक्षाने कितनेही लोगोंपर अपना प्रभाव जमाया और चे शाहरोंमें 
घुसकर राजा-बाबू बन बैठे । किन्तु स्थान वही संकुचित रहा। 
शेष जो कुछ लोग रहे उनमेंसे भी कितनेही 
आसुरी इच्छासे अपने पूव्वेजोंके कमोको तिलाउजुली देकर शह- 
रोकी ओर पीळ पडे । उद्योग-व्यवसाय, कठा-कौशलकी अपेक्षा 
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न्हे परावलम्बी बनकर दिन पूरे करते हुए रुपये गिनना विशेष _ 
अच्छा जान पडा । किन्तु पारणाम्‌ क्या हुआ, इसे यहाँपर 
चतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । स्वातन््य और उद्योग 
कलाके नाशके साथ-साथ स्वार्थका भी नाश हो गया । अस्तु 
यह तो मानी हुई एवम्‌ स्पष्ठ बात है कि, शहरोंकी बस्ती 
नितान्त धनी दोनेके कारण वहाँ रहनेके लिये भरपूर स्थान नहीं 
मिलता । पुरुषवग तो किसी न किसी तरह किसी न किसी काये 
के निमित्त बाहर जाया करता एवस वहाको स्वच्छ वायुको अंशा- 
त्मक रूपसेही क्‍यों न हो ग्रहण कर लेता हे । किन्ठु बेचारी 
आरत,-वे इस खुविधासे भी वञ्चित रहती आर दिनभर घरके 
संकुचित स्थानसं पडी-पडी सड़ा करती हे । परिणाम यह होता 
है कै, उनका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होता और वे 
कतिपय अयङ्कर रोगोंका शिकार वन जाती हें। उनकी भावी 
सन्ताते अत्यन्त जीणं-शीण पदा होती हे। एक तो यों ही पुरुष 
वगका स्वास्थ सन्तोष जनक नहीं होता दूसरे उनकी भावी 
पीढी,-जिसपर उसकी माताओंके अस्वास्थ्यका परिणाम होता है 
अपने बाप दादोका अपेक्षा कमिकरूपले नव्वेलही होती चली 
जाती है 
मनुष्य किसी तरह अन्नके बिना दो-तीन महिनाँ तक केवळ जल 
पा कर रह भा सकता हें। किन्तु वायुके बिना तो वह पाँच मिनिट 
भा नहा रह सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, मानवी जीव- 
नक लिये वायुकी कितनी ओर कैसी आवश्यकता है । इसी बातको 
दृष्टिकोणमें रखते हुए सवन निस्माण करते समय भवनमें समुचित 
रूपसे वायुका आवागमन हो सके, इस पद्धतिसे उसकी रचना 
करना चाहिये। अधिकाँश लोग अपने अज्ञानके कारण शयनागारकी 
खिड़ाकेया बन्दकर सोते ह । किन्तु यह उनकी सरासर भूल है.। 
यादि उन्हे ऐसाही करना है तो कमसे कम उस कमरेमें उन्हें ऐसी 
व्यवस्था करना चाहिये कि, जिसमें उन्हं खिडकियाके बन्द करनेपर 
भा भरपूर वायु मिल सके । खिडकियोंक़ी अधिकतासे यादि अधिक 
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वायु भिले तो उससे कोई आपत्ति नहीं रहती।किन्तु उसमें कमी होनेसे 
“हानि उठानी पडती है। अतः यह स्पष्ठ हो जाता है कि, खिडकियोंकी 
अधिकताका होना भवनके लिये आवश्यक और आनिवार्य हे । खिड- 
कियोंके बम्द करनेसे उनके ऊपरके वातमार्ग (४९०2४०7) से भी 
अच्छा उपयोग होता है। किन्तु उसके कपाट पूरी तरह बन्द होना 
अच्छा नहीं! अतः वेली व्यवस्था आरम्भहीसे कर रखना उचित है। 
एकही ओर अधिक खिड्कियाँके होनेसे भी काम नहीं चलता । 
'उसके सामनेकी दीवालमें सी खिड़कियां होनी चाहियें। ताकि एक 
ओरसे विशुद्ध वायु भीतर प्रवेश पासके तथा दूसरी ओरसे अशुद्ध 
'बायुकी बाहर निकल जानेके लिये मार्ग मिलता रहे । कमरेकी 
पदोनशीनी ( P7४३० ) रखनेके लिये उसका सूजन ७८ 
"फुड की ऊंचाई पर करने तथा उनमें लोहेके छड या जाली 
जडनेसे ही कास चल जाता है। प्रकाशकी हष्टिसे नहीं तो 
'बायुकी इछ्टिसे तो अवश्यही अचनकी अन्तगेत दीवालोंमें भी खिड” 
कियां होनी चाहिये । भवनमें सम्पूण खिडकियोंका सूजन इस 
'अकार हो कि, उसकी एक दीवालकी खिडकीसे चुसी हुई स्वच्छ 
वायु भीतर आतेही वह क्रमिक रूपसे अन्यान्य: कमरांमें घुसकर 
अन्तिम दीवाळसे सवनक पार हो जाय । 
वायुके प्रति सहस्र भागमें ४ भाग कब्बे वायु ( Carboni 400- 
.४१७) का सम्मिश्रण होता है । इसका प्रमाण छः तक होनेमें तो 
कोई विशेष आपत्ति नहीं। किन्तु इससे आधिक बढनेसे वायु दूषित 
हो जाती है । मनुष्य विश्रान्तिके समय साधारण तथा प्रति घण्टे 
०:६ घन फुट “कब्ब वायु’ श्वासोश्वासके साथ बाहर छोडा 
“करता है । अतिरिक्त इसके सुलगी हुई बोहरी-सिंगडी अथवा 
-जळते दीपकसे सी क्न चायु निकलती और स्वच्छ वायु दूषित 
“कर देती हे । इसका सामान्य प्रमाण यह हैः 
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१. एक जलता कन्दोळ = १ मलुष्य 
२. एक टेचुल लस्प न जी ७ 
३. एक मोमबत्ती = आधा, 
४. एक ग्यासकी बत्ती = ३ ,, 


बिजलीके दीपकसे वायू दूषित नहीं होती । 


यदि स्वच्छवायु भीतर पहुँचने तथा अशुद्ध वायु बाहर निकल 
नेका कोई उपयुक्त साधन न हो तो कमरेकी वायु निरुपयोगी होणे 
में देर नहीं लगती । इसके अतिरिक्त एक और अयङ्कर सहछूठ यह 
उपास्थित होता है कि, ऐसे स्थानों पर श्वासोश्वाल के साथ क्षय- 
जंतुआंका प्रसार चपलताके साथ होता हे । यदि किसी कमरेमें 
इस संक्रामक रोगसे आक्रान्त मनुष्य सोया हो ओर वहाँ वायुको 
क्रीडा करनेके लिये पय्योप्त स्थान न हो तो श्वासोश्वासके साथ 
अन्य निरोगी मनुष्योके पेटमें इस रोगके जन्तु प्रवेश करनेका सय 
रहता है । अतः सवन निस्माताका पहिला ध्यान सवनमें भरपूर वायु 
मिलनेकी ओर रहना चाहिये । इस विषयपर सूक्ष्म खूपसे विचार. 
करनेपर स्थूल मानसे हिसाब लगाते हुए यह निणय दिया जा सकता 
हे क, कमरेका जितना क्षेत्रफलहो उसका दसवाँ हिस्सा तो 
अवश्यही खिडकियांके निम्भोणमें व्यय कर देना चाहिये । 


ऑफिस रूम या काम काजके कमरेमें २ फूटकी ऊँचाईपर' 
खिडकियोंकी सतह रखनेसे टेबुळका शिरोभाग ठीक खिडकीके | 
समान्तर होता एवम्‌ उसपर यथेष्ट प्रकाश पडता है । 
संरक्षणकी दृष्टिस खिडकियाँकी चोखटॉसें जो लोहेके छड. 
जडे जाते हैं उनकी मोटाई मायः 3 इञ्च होती है। खिडकी की 
लम्बाई अधिक होनेसे यदि उनके झुक जानेकी सम्भावना हो तो 


हिंदी सुलभ वास्तुशाख्र १३९. 





खिडकीकी मध्यवर्तीय सागमें एक-दो सूत मोटी तथा डेढ़ इञ्च 
चोली छोडेकी तरती ( पट्ठी जड दी जाती हे । इस तख्तीके दोनों 
छोर चोखठके उत्तर-वृक्षिणस्थ दोना डण्डोसे खाँचे बनाकर जड 
दिये जाते हैं। उसमें स्थान-स्थान पर प्रमाणपूर्ण दूरी रखते हुए ` 
छडोंके आकारके छिन्न बने रहते हे । ऊँची खिडकियोंमें लगनेवाले 
छडोंके झुकावको रोकनेके हेतु उनके मध्यमें भी इस प्रकारकी तख्ती ' 
जड देने तथा उसमें बने हुए छिद्रोमेंख एक-एक गजको निकालकर 
उनके दोनों छोर कमराःचोखटकी ऊपरी ओर निचली बाहमें जड 
देनेसे पूरा मजबूत जङ्गला तैय्यार हो जाता है । 

दीचालमें बनी हुईं पुरानी एवस जङ्गले रहित खिडकियोंसें यदि 
छड़ बैठानेका विचार हो तो ऐसी परिस्थितिमें चौखटकी सतहगत्‌ ' 
बाँ्में गहरे छेद बनाकर उन्हें उनमें बैठा दिया जाता है । बॉहमें 
सम्यकछूरझपसे कसनेके हेतु छडाको हाथसे ऊपर उठाकर उनके 
निचले छिद्रोमँ बारीक बालू हँस दी जाती ओर उन्हें नीचे उतार 
कर मजवूतीसे बेठा दिया जाता है । 

खिड्कियांकी सतह कितनीही ऊँची क्यों न हो,--उनके 
नीचे जमीनकी सतहसे लेकर उनकी चोड़ाई तक एक-एक 
अल्मारी ( भण्डारिया ) ताखा बनाते इुए उसमें एक या दो तख्ते 
जड़ दिये जाय तो छोटा-मोटा सामान रखनेके लिये एक अच्छासा 
साधन उपलब्ध हो जाता है । 

सतहमें शहाबादी फर्शी या लकडीका तख्ता जडनेसे सतह ` 
साफ-झुथरी रहती है । इसके स्थानपर कहीं-कहीं गिलावेकी 
मोटाई हिसाबमें लेते हुए दीवालके समानान्तर भीतरी कोरम 
' गोलची'का विधान होता है। यदि यह भी न किया जाय तो 
गिलावेकी कोरें नित्यशः इटती-फूटती रहतीं और देखनेमें बुरी 
मालूम होती हें । उन्हें पुनः दुरुस्त करना असम्भव हो जाता है।' 
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आफिसरूम या काम काजके कमरेमें बनी 


7 T/A Tl 
Series 





कांक्रीट 
चोकीका 
- भीतरी 
आकृति नंबर २० छोर 





हुई खिडकाके सतह- 
गत्‌ भाग यादे फशी 


के स्थान पर लक- 


डीका तरता जडा हो 
तो उसके कमरेके 
भीतरी भागमें ९ से 
१२ इश्च तक 
चौंडे तख्तेका एक 
और जोड दे इया 
जाय और उनकी 
सन्या बिजागरि- 
यासे कस दी जांय तो 
वह एक तहडार(£०]।१- . 
०2) टेबुलसा तैय्यार 
हो जाता है। खिड- 


. कीकी सतहके नीचे, 


कमरेकी दीवालके 
अन्द्रूनी सारम, 
खिडकीकी चौ डाइईके 
दोनों छोरों पर दो 
“शलाका पकड' जड 


“देने तथा संयुक्त तस्तेके पृष्ट भागमें उनके सन्धियोंको देखते इए 


` उतनीही दूरी पर दो कुण्डे लगा देनेसे तख्ता 
भागमें लगे हुए कुण्डामे वह शलाकाएं डाल 


फैलाकर उसके पृष्ट 
दी जा सकतीं और 


उनके आधार पर तख्ता बखूबी रहकर टेबुळका काम दे सकता है! 


` देखिये आकृति संख्या २० । 


खिडकियोंके आकारका विचार प्रत्येक मनुश्यकी रुचिपर 
भर ~ ९ उष्टिसे / | 
“निर्भर है। तथापि सव्व साधारण दृष्टिसे विचार करनेपर २०२, 


२॥२८४ आकारकी खिडकियाँ सन्तोषजनक 


कही जा सकती हैं! 
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ea) 


जिनके ऊपर कळमदान उफ वातमार्ग हो उनका आकार २'%१॥/ 
२।'५३५॥' उपयुक्त जँचता है ! इस सम्बन्धमें एक बात ध्यानंमें 
रखनी चाहिये कि, यदि खिडकीकी चौडाई उसके भीतरी दीवाळ- 
की चौडाईकी अपेक्षा इशुनी हो तो उसके पहले दीवालके बाहर 
निकछनेसे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। २-३ या इससे 
अधिक फुट चोडाईकी खिडकियोंके पछे (१) बाहरकी ओर जड़कर : 
उनमें परदार बिजागरियाँ (Parliamentary hinges) जडना श्रेय- - 
स्कर होता है ( २ ) पले यदि भीतर जडने हों तो वह तीन या 
चार ठीक होते हें। तीन होनेसे एक मध्यम तथा दो अगल-वगल ` 
रहने चाहिये । चार होनेसे चौखटके मध्यभागमें खडा डण्डा जड: 
दे अथवा तहदार पछे बनाये । 

जिस द्शाकी ओरसे पानी आता हो उस दिशाकी ओरकी 
खिडाकियोंके पले यदि बाइरकी ओरसे जड़ेहो तो पानी कमरेके- 
भीतर पडुंचनेकी गुञ्जाइश नहीं रहती ' ८ 











खिड़कियाँ, दरवाजोंकी चोखटें ओर पछ. 











दरवाजे तथा खिडाकियोमें लगनेवाळे पह्ोंके निम्नलिखित: 
प्रकार ही 

(१) सादे (२) चद्दरदार ( £०९९१ ), ( २ ) जिलोदार चद्द-. 
रको ( ७।2०९१ ), (8 ) झिंछमिलीदार ( Venetian), (५) नकली. 
चद्द्रके . | 

( १ ) सादे पल्लोके लिये दुसुँदे कॅटिये अथवा जीभा युक्त खाँचो 
( Tongued:.& 870०४०१ ) की सहायतासे खड़ी ताख्तयाका 
परस्परमे जोड लिया जाता तथा तीन आडी पुश्तियोंकी कोरोंमें 
चाप देकर उन्हें पंचकसी कांटासे जड़ दिया जाता है । एक पल्लेपर 
जो खड़ी तख्ती बैठती है उसे ' बिनी ' कहते हें । इस प्रकारके पले 
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-नर-भाद्यि अथवा लोहेकी ३ इः्ची बिजागरियोंकी सहायताले 
चोखटमें जड देते हें। आधार, पकड, सिकडी, कोहडे, बोल्ड प्रभुति 
-उपकरण लौह-निंम्मित होते और तेय्यार मिळते हैं। 

(२) पॅनेल अर्थात्‌ हिस्सा-खण्ड । पॅनेलके दरवाजोंमें पायः दो 
"प्ले होते हैं। प्रति पल्लेकी ऊंचाईमें दो अथवा तीन तथा चौडाइमे 
“एक अथवा दो खण्ड होते हैं। पॅनेछके लिये १॥ इञ्च मोठी तथा 
!४ इञ्च चौडाईकी सागवानी लकडीकी चोखटें बनाकर उनके 
- अन्तर्गत भागमें खांचे बनाते हुए उनमें पॅेनेलकी तर्तियां अड देते 
हैं। यदि इन तर्तियोंकी चौडाई अधिक हो तो खडा जोड देकर 
दो तख्तियाँकी सहायतासे उनका सूजन होता है । इनका सध्य- 
: भाग सम्यळ्‌ रूपसे मोटा रखा जाता तथा किनारे उतारदार 
- बनाते हुए चौखटको कुछ उखाड कर उसकी वाहोंके खांचोंमें उन्हे 
बैठाते हुए चौखटमें जड दिया जाता है। इस प्रकारके पछ प्रायः 
` पीतलकी विजागरियोंकी सहायतासे चौखटमें जड दिये जाते हें । 
"तथा पकड-चोल्ट कील प्रभाते उपकरण भी आधिकतया पीतलहाके 
-व्यचहृत होते हैं । 

(१) कांचकी पॅनेलके पल्ले अधिकांश रूपसे कांचकी चद्दर 
जडकर अथवा ऊपरके अद्धेभागम कांचकी चद्दर तथा दोष 
निचले भागमें लकडीकी तख्तियाँ जडकर तेय्यार होते हें । 
काँचकी चद्दर जडनेके लिये १। से १॥ इञ्च तक के चौकोर रिपोंके 
खडे डण्डे ४%१॥” नापकी लकडीकी चोखटोंमें जडे जाते हे । इन 
डण्डोमें रङ्गविरङ्गी काँच बेठानेक लिये भीतरकी ओर गुनियामें 
दाँते-खांचे की जाती हैं । डण्डोंकी बाहरी कोरोंमें गोल- 
'चियोका निम्मोण होता है। काँच जड़नेके पश्चात्‌ भीतरकी ओर 
'“स्क्र्‌ से सागवान की बारीक पट्टी जड देते ह अथवा पकड 
“( 7.०६४ ) देकर उन्हें घसकनेसे रोकनेक हेतु ऊपर. ' पुटीन? छगा 
“दिया जाता हे । 
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(४ ) यदि झिळमिलीदार पल्लाके दरवाजे हों तो नीचेके आधे 
सागसे पॅनेल तथा ऊपरके आधे भागमें झिलमिलीका खण्ड बनाते 
हैं । पेनेळके पल्लोंको वनानेका जो विधान है, उसीके अनुसार 
लकडीकी ४८९४४ आकारकी चोखट खडीकर उण्डेमिं भीतरकी 
ओरसे गोळ छेइकर द्यि जाते हें । पश्चात्‌ उसमें झिलिमिलीके 
पत्तोंकी गोळ नोकें बेठा दी जाती है । झिळमिलीके पत्ते 
साधारणतया ३॥ से 8 इञ्च चोडे तथा ३ सूत भोटे होते हें। 
इष्ठ स्थानें चे इस प्रकार जडे जाते हैं ताकि उनकी आधी 
चौडाइ एक दूसरे पर चढ़ बेठे। उनका मध्यवत्तीय भाग मोटा 
रखते हुए भीतरी और बाहरी किनारे उतारदार और पतले बनाये 
जाते हैं । सध्य सागरे भीतरी ओरसे पीतळकी बिजागरियाँ 
जड कर अथवा उनमें छिद्र बनाते हुए पीतलकी तार 
पिरोकर उससे एक खडे डण्डेको जड दिया जाता हे । 
यष्ट डण्डा नीचे खींचतेही झिलमिलीके पत्ते खुळ जाते तथा ऊपर 
करनेसे बन्द हो जाते हे। इस प्रकारक पले रेलकी खिडकियांमें 
विशेष रूपसे देखे जा सकते हें । 

( ५) बनावदी पेनेळके पले--यह ४ इञ्च चोडी तथा आधा इञ्च 
मोटी मलावारी सागवान की तर्तियांको खडी जोडकर उनपर 
“स्कू से जडे जाते हैं। तर्तियोंकी चौखटें, नोक और खाँचे बझाकर 
नहीं निस्मोण होतीं अपितु वैसा करनेका आमास मात्र दिखलाया 
जाता है । 
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छावन 
ऊपरी भार सम्हालनेके लिये दरवाजे अथवा : खिडकियोंकीः 


चौखटोंपर कमान या छावन डाले जाते हें । कमानोंमें प्रसुखतया ४ 
प्रकार हैं। जिनका विस्तृत विवरण आये चलकर विस्तृत झूपसे, 


दिया जायगा । 


छावनके जो प्रकार निरन्तर व्यवहारमें आते &े,-चे चार हैं। 
(१) पत्थरकी (२) लकडीकी. (३) पुनदहंढीशूत सिमेण्ट 
काँक्रीटकी, तथा ( ४) पुनहंढीभूत इंटोकी । 

( १) इनमेंसे पत्थरकी छावनें अधिकाँश रूपसे पुराने भवनोंकी 
ऊपरी चौखटोंपर जडी हुई मिलती हें । उनका भार, गढाईका खर्चे 
तथा इतने लम्बे पत्थरांकी दृष्प्राप्तिकों देखते हुए आजकल इनका 
प्रयोग बहुतही न्यून होता हे। (२) लकडीकी छावनें व्यवहारा- 
न्वित करनेके लिये उनका कमसे कम २४ इञ्च मोटा होना 
आवश्यक है । कम मोटाईकी छावनें प्रयोगमें लानेसे व 
ऊपरी सारके कारण झुक जातीं तथा उनमें व्यय सी आधिक 
होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारकी छावनें दीचाळ का 
मोटाईके बराबर चोडी न होनेके कारण उनके बीचम दराजें रह 
जातीं तथा विशेषतः मिट्टीकी दीवालें होनेसे उन द्राजोंसे मिट्टी 
निकलने लगती है और उनमें घुन-दीमक आदि लगने और आझ्निसे 
जलनेका भय रहता है । आजकल अधिकांश रूपसे पुनडंढीभूत 
सिमेण्ट कांक्रीटकाही अधिक व्यवहार हो रहा है । इस 
सम्बन्धमं आगे चलकर पुनहंढीभूत कांक्रीट शीर्षक प्रकरणमें 
विस्तृत उहापोह किया गया हे । ( दोखिये आकूति २१,२२, 
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दोहरा पञ्चर 
आकृति नं. २१, २२, २३, २४, 


२३,२४, पुनहंढी मृत ईटोंकी छावनें असतिक विशेष रूपसे व्यवहारसें 
नहीं आयी हें । तथापि स्थपतिवर्गने इस नवीन आविष 

साधनसे जो कुछ भी थोडा-बहुत काम निकाला है उसे देखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि, उनकी निर्माण पद्धति अत्यन्त सरल. 


१० 


१४६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र 
0002 सकत नक SIS 
होते हुए वे चलनेमें अत्यन्त मजबूत और किफायत दाममें पडतीं 
हे । इनमें सबसे भारी विशेषता यह है कि, इनके लिये पुनडेढीभूत 
काँक्रीटकी तरह फम्मेका प्रयोग नहीं करना पडता वरन केवल 
'तलेकी तख्ती जड देनेसेही काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त 
इनमें सबसे उल्लेखनीय वात यह रहती है कि, इनके व्यवहार करने 
पर दृढीभूत सिमेण्ट कौँक्रीटकी छावनकी तरह इनके सङ्कुचित 
होनेकी अवधितक काम रोककर नहीं बैठे रहना पडता। इनका 
विधान इस प्रकार हैः-- 

जिस प्रकार पुनर्देढीमृत कांक्रीटके लिये पेन्देमें एक तख्ती जडी 
जाती है उसी प्रकार इस प्रकारकी छावनके नीचेभी एक तख्ती 
जडकर अगल-चगल दीवाल उठाते हुए जहाँ छावनी करनीहो 
वहाँ दोनों ओरका काम गिलावेसे पूराकर लम्वाइका अन्तर खुला 
छोड विया जाता है। पश्चात्‌ तख्तीपर दोनों ओर आडी इटे रची 
जाती हैं। दो ईटॉके बीचमें प्रायः पौन इञ्चका स्थान सन्धिके 
हेतु छोड दिया जाता है । इस कायेके . प्रीत्यर्थं व्यवहृत्‌ 
होनेवाळे ईटे,_चुनेके पानीसे भोंगे हुए तथा शुनियेमें 
रखने चाहिये । तइपरान्त आरम्भ की तरह भायः सवा इश्चके 
अन्तरपर ईटोकी दूसरी पंक्ति बैठाना आरम्भ कर दे। इस 
प्रकारकी पंक्तियां भायः डेढ़ फुटकी चौडी दीवालमें पांच होती हैं.तथा 
अत्येकमे प्रायः १ इञ्चके प्रमाणमें 8 सन्धियां रहती हैं। सन्धियोंमें 
पहिले 8९१ प्रमाणमें एक इञ्चंकी मोटाईका सिमेण्ट कांक्री- 
टका गाला सरकरं ऊपरसे कन्नी ठोक दे । तडुपरान्त प्रत्येक आडी 
सन्धिमें उक्त वर्णित प्रकारसे अग्रमाग झुकाया हुआ लोहेका 
एक-एक छड देकर ऊपरसे कुछ और सिमेण्ट कांक्तीट डालते हुए 
उसे कोनि-कतरे तक पहुँचादे और लकडीसे ठोंकना आरम्भ करदे । 
ठोकते समय अगल-बगल की ईंटाको हाथले सम्हाल रखना 
-चाहिये। ताकि वह पिटाईके समय घसक न जाँय। इस प्रकार ऊपर 
-तक जुडाईकर कांक्रीटकी गीली दशामेंही ऊपर ईंट और गिलावेका 
जुडाऊ काम करता रहे तथा १९१९ दिनतक उसकी बराबर तराई 
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“करता रहे । ५६ दिनके उपरान्त सतहगत्‌ तरती निकाळनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है ! 
इसीस थोडा सुधारकर नीचेकी तख्तीपर एक इञ्च मोटाईका 
सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर फैलाते हुए उसपर बन्दोसे बन्धा हुआ. 
'छडोंका जङ्गला इस प्रकार रखदे कि, उसपर ईटोंकी जुडाई करनेसे 
उसके सारे छड. तदनुषङ्गिक सन्धियोंमें समा जायें । जङ्गले 
की वन्धाई इस घकार करनी चाहिये कि, उसका प्रत्येक छड 
ईंटोंकी जुडाई करते समय उनकी दो-दो पंक्तियोंके मध्यमें आसके । 
'इस भ्रकारकी छावन और सिमेण्ट कांकीटकी छावनमें भेद इतनाही 
है कि, इसमें कांक्रीटके स्थानपर ईटॉंका व्यवहार होता है । किन्तु 
तुलनात्मक इष्टिसे दोनोंके वेशिष्ट्यपर विचार करनेपर इसमें एक 
वात विशेष यह पायी जाती है कि, इसकी छावनीमें फम्मोंकी 
आवश्यकता नहीं, होती तथा छावनीके सुखने तक काम रोक कर 
भी नहीं रखना पडता । सिमेण्ड कांकीटका स्थान ईंटोंसे पूर्ण हो 
-जानेके कारण 'निसर्गेतयाही उसमें अत्यधिक आर्थिक बचत 
होती है। सिमेण्ट कांक्रीट ईटॉसे अधिक महँगा पडता है। 
छावानियोंके समस्त प्रकारोंमें समथल कमाने सबसे सस्ती 
और कार्यके लिये सुलभ होती हैं । तइपरान्त दूसरा नम्बर 
आता है पुनईडीसूत ईटोंकी छावनियोंका। तीसरा नम्बर पुनईढी- 
'सूत सिमेण्ट कांक्रीटका होता है और चौथे नस्बरमें किञ्चित्‌ गोल 
अथवा अद्धेगोल कमानोंकी छावन आती हें। अन्तिम नम्बर 
:लकडीकी छावनियोंफा होता है। 
'छावनियोंकी लम्वाई इतनी होनी चाहिये कि, उन्हें दोनों ओर 
'की दीवालॉपर कमसे कम ६ इञ्चका आधार तो अवश्यही मिल 
सके । नो इञ्चका आधार मिलनेसे बहुतही बढियां बात होती हे। 


'खिडको-दरवाजे प्रथृतिके गाळेकी लम्बाई देखते हुए छावन 
तथा छडोंकी मोदाई निर्धारित करनेके देतु निम्न सारिणी 


'दी गयी हैः 
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उक्त सारिणीमें दीवालकी मोटाई १॥ फुट, अलमारीकी गहराई 
१ फुट तथा ऊपर पडनेवाला भार प्रतिवगे फुटके पीछे ५०० पौण्ड 
ग्रहीत कर छडोंको ढँकनेके लिये तलेमें एक इञ्च मोटाईका काकी 
तथा छडोंकी संख्या हिसाबम जोडते हुए संख्या और मोट 
निर्धारित की गयी हे | 
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दीवालोंमें अल्मारियाँ रखनेसे खर्चमे थोडी बहुत वृद्धि तो 
अवश्य होती है किन्तु इस थोडेसे अतिरिक्त व्ययसे आराम 
और खुसीता सी बहुत होता है । इनके निस्माणसे कितनाही 
गाहेस्थिक फुटकर सामान व्यवस्थित रूपसे रचा जाता और 
'तज्षिसित्त भवनका अधिकाँश भाग खर्च होनेसे बच जाता है! 
इसके अतिरिक्त तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करने पर दीवालकी 
अल्मारियाँ स्वतन्त्र अल्मारियाँसे कहीं आधिक सस्ती पडतां 
और सदमे भवनके इतर स्थानकी बचत हो जाती है । 
साधारणतः दोवालकी अल्मारियोकी जनसाधारण लागतका 
प्रमाण प्रति अल्मारीके पीछे १५२० रुपये तक पडता है । 
किन्तु यदि वहाँ स्वतन्त्र अल्मारीकी व्यवस्था की जाय तो 
उसमें प्रति अल्मारीके पीछे ४०५० रुपये लागत बैठती है ' 
ऊपरसे भवनकी अतिरिक्त जगह खचे होती है, वह अलग । संर- 
क्षणकी हष्टिसे विचार करनेपर बाहरी दीवालोकी अपेक्षा मध्य- 
वत्तीय दीवालोंमें अल्मारियांका सूजन करना विशेष श्रेयस्कर 
होता है । यदि ईटांकी दीवालें १४ इञ्चकी हाँ तो गिलावेकी मोटाई- 
को लेते हुए पिछली ५॥ इञ्चकी पडदी घटा देनेसे अल्मारीमें ८॥ इञ्च 
ही रह जाते हैं । सामान रखनेके निमित्त इतनी गहराई नितान्त 
न्यून है । अतः ताखेंके प्रीत्यथं दीवालॉकी रचना करते समयही 
उनमें तख्तियां जडी जातीं तथा अन्तमे चौखटें बनाकर 'स्कूश्की 
सहायतासे उन्हें अल्मारियोंमं जडने तथा पल्ले आदि लगा देनेसे 
अल्मारियोंके कोठेमें १ से १॥ इञ्च तककी वृद्धि की जा सकती है। 
किन्तु वेसी परिस्थितिम गिलावेके महत्वको स्थिर रखनेके विचार 
से दीवालके बाहर उसकी मोटाईके बराबर तस्तियां निकालनी 
चाहिये । अथवा पहिले चोखट तेय्यार करते समयही जिस स्थानपर 
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तासे या दराज रखने हों उस अन्तरपर उसकी वाहेमें वद्धित 
कोण लेते हुए उनमें डण्डे जड दे। यह डण्डे गिलावेके महत्वको 


स्थायी रखते हुए पोन इञ्चसे एक इञ्च तक बाहर निकले इए होनें 
. चाहिये तथा उनकी जड़ाई सी दीवालके निम्मोण कालमेंही' 
होनी चाहिये । चोखट भी जडी जाय तो वह प्रायः आधेसे पौन 


इञ्च तक दीवालमें घुसी हुई तथा शेष बाहर निकली हुई रहे । 
आगे दोनों डण्डॉंके रिरो भागपर दराजोंके नापकी तर्तियाँ जड़ 
कर उनका शेष भाग काट डालना चाहिये । ताकि वह यथा 
समय बाहर निकालकर सम्यक्‌ रूपसे साफ की जा सक। 
दीवालमें बन्धाऊ कामके समयही लकडीके लहे जड़कर उनमें 
लकड़ीके कङ्गूरों ( 00:०।००) की चौखट जड़नेसे भी काम 
निकल सकता हे । 


मध्यवत्तीय पत्थरकी दीवालोंमें बनी हुई अल्मारियोके पार्श्व- 
वतीय भागमें ईटोंका जुड़ाऊ काम दोनेसे एक फुटके ऊपर कोठा 


पाया जाता तथा इंटोकी जुड़ाई गिलावेके भीतर टैक जाती हे + 


७७, (lp 


किन्तु वही यदि चह बाहरकी दीवाळें हों तो ईटोकी जुड़ाई करना 
असम्भव हो जाता है। ऐसा करनेसे एक तो वह चद्सूरतः 
मालूम होता है, दूसरे पत्थरकी पड़दी (तख्ती ) डालनेसे वह 
५ इञ्चसे अधिक मोटी नहीं डाली जा सकती और न वह 
मजबूत ही होती है। उसके लिये दीवालकी मोटाई कमसे कम 


९ इञ्च होना अनिवाये है । किन्तु तब कोठा अत्यन्त थोडा 
रह जाता हे । अतः ५-५॥ इञ्ची नाटे दुमालेके पत्थर की: 


पड़दी डालकर उसके पीछे प्रायः १॥ इञ्च मोटाईकी अखण्ड 
शाहाबादी लादी खडी जमा देनी चाहिये । ताकि पीछेकी दीवाल 
सयहीन एवस्‌ मजबूत होते हुए उसे अधिक कोठा मिल सके । 
फरशीकी जगह ( £४एn१९ 77७७! ) चाद्धित घातुकी जाली 
बेंछाकर उसपर सिमेण्टका गिलावा करनेसे भी काम चल जाता 
हे। किन्तु उसमें लागत अधिक बेठती है । 
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कोयले, अनाजके पात्र इत्यादि रखनेके लिये बने. हुए गुदास 
भण्डारा, भोजनग्रृह, रसोंइ घर प्रभाति कमरोंमें प्रायः डेढ फुट गहराई 
को अल्मारी जसीनके नीचे निम्माण करनेसे विशेष सुविधा हो 
सकती हे । इन अल्मारियांके चोखट एवम्‌ पल्ले जमीनके समाना- 
न्तर रखनेसे जगहमें किस्वित भी संकुचित भाव नहीं आता । ऐसी 
अल्मारियां कोनेम बनाकर, वायुके लिये दीवालके भीतरसे एकाघ 
चीनी मिट्टी की ६ इञ्ठी नालिका निकाल देने तथा उसके दोनों 
अग्र भागोंपर जाली जड़ देनेसे उसके भीतर मकड़ीका 
छत्ता-जाला आदि लगनेका भय नहीं रहता और 
अल्मारीमें निरन्तर वायु खेळती रहनेसे उसमें रखे हुए पदार्थ 
सडने नहीं पाते इस प्रकारकी अल्मारियांकी सतहपर चूनेका 
गिलावा या झाहाबादी फर्शवन्दी करनेसे गला खुला भी रखा 
जा सकता है। इनका आकार अधिकसे अधिक तीन फुट चौड़ा 
होना चाहिये । अधिक चोडा होनेसे ऊपरकी तर्तियाँ झुक 
जाती हें । अल्मारियोंकी सतह बाहरकी जमीनपर कमसे ६ इञ्च 
तो अवश्यही हो । 


खिडकी और दरवाजोंकी छावनियाँ एकही ऊचाइपर रहनेसे 
विशेष सुन्दर दिखलायी देती हें । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
कि, वैसा करना अनिवायंही है । तथापि जहाँ तक सम्भवनीय हो 
वहाँ तक बाद्यगत्‌ दीवाळके चौखटके ऊपरकी छाचनियाँ,-विरो- 
षतया एक दिशाकी सव;-एकही ऊँचाई पर लानेका प्रयत्न करना 
चाहिये । ताकि सवनका दशनी इस्य नयनमनोहर प्रतीत हो ' 
यदा कदाचित खिडकियोंके छावनियोंका शिरोभाग दरवाजाके 
छाचनियांके ऊपर न भी पहुँच सके तो भी एक प्रकारसे चल 
सकता है। 
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सामान्य सुविधाएँ 


——— PFO Co 


तदुपरान्त यादे. खूंटियोंकी आवश्यकता हो तो उन्हें तथा 
कणरेषाके भीतर कोणमें तिछी तख्तियाँ ( Corner 
5९£) या शाहाबादी फर्शियोंके डुकडे जड़ दे । खूंदीके शिरो- 
सागपर पीछेकी ओर एक ६ इञ्च लम्बाईकी लकडीकी ' रीफ ' दो 
कांटे जड़ कर जड़ देनेसे खूंटीके उखडनेका भय नहीं रहता । 
खूटियाँ सदा दीवालमें थोडी ऊपर चढ़ाकर जडनी चाहिये । ताकि 
उनकी ुण्डियां पेन्देसे प्रायः आधे इञ्चकी ऊंचाईपर रहें । कोणस्थ 
तर्तियोंका उपयोग दोपक-फूलदान ( Flower Pots ) इत्यादि 
रखनेमें होता हे । एक कमरेस दूसरे कमरेमें वायुसँश्चार करानेके 
निमित्त जिन छोटी-छोटी खिड्कियोंका सृजन होता हे, वह 
दीवालकी चौसरके नीचे होनी चाहिये । जिन कमरोंमें बिजली 
अथवा वच्नादि सुखानेके निमित्त तार जड्ने की आवश्यकता हो 
उन कमरांमें दीवाळकी चौसरके प्रायः ९ इञ्च नीचे लकडीके मोटे 
डुकड़े काट कर पायः ३३ फुटके अन्तरपर जड़ दे। दीवालोंमेंसे 
बिजळीको तारे छे जानेके लिये दीवालमें इसी ऊंचाइपर लोहेकी आध 
इश्वी नछिकाओंके दीवाळकीही मोटाईके लम्बे दुकड़े जड़ दे। इस 
प्रकारकी व्यवस्था आरर्महीमें न करनेसे आगे चलकर द्रवाजोंकी 
चौखटोंमें छिद्र करने पडते तथा उनमेंसे उन्हें ले जाना पड़ता 
ह। इस उल्टी कायवाहीसे बिजलीकी तार भी आधिक खर्च होती 
€ं। उक्त विवरणमें आये हुए छकडीके दुकडे कमाऊ लकड़ी या 
सागवानके अच्छे होते हँ। इनको प्रायः गोलाकार काटकर दीचालमें 
जड़ा जाता है। किन्तु तात्विक हष्टिसे विचार करनेपर ऐसा करना 
मारी भूल है । ये शीतवायुमें फूल उठते तथा ऊष्ण वायुमें अत्यधिक 
रूपसे संकुचित होते रहते हैं। परिणाम्‌ यह होता है कि, उनके समी प- 
वतीय गिळावेका भाग फटने लगता है । इसके अतिरिक्त लकडीके 
गोल डुकडे दीवालोमें अच्छी तरह जमते सी नहीं। अतःइस परिस्थिति 
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में घरुकाममें निरुपयोगी होकर पडे हुए कमाऊ और कटे हुए 
लकर्डाके डुकडोंका उपयोग इन काय्योंमें बखूबी हो सकता हे । 
'इंटोंके जुड़ाऊ काममें ईटकी ही मोटाईके बराबर मोटे हुकड़ोंका 
'प्रयोग होना चाहिये। वे अपने स्थानसे खसकने न पायें इस 
विचार से उनपर आडी लकड़ीकी रीफ जड़कर, गिलावेका दूसरा 
हाथ देतेही उन्हें दीवालके समथल काट दे। इनके लम्वाकार छूट 
जानेसे अत्यन्त भद्दापन मालूम होता है और बादमें काटे जानेपर 
'गिलावेमें हानि पहुँचती है। किन्तु फिर भी इनका प्रमाण विराहित 
काटा जाना सी अत्यन्त बुरा होता है। क्योंकि उससे एक तो 
'चे गिलावेभें छिप जाते हें दूसरे उन्हे पुनः खोजनेका प्रयत्न करने 
' पर कतिपय स्थानोंके गिलावेमें काँटाँसे छिद्र बनाने पडते हैं। 
चित्रादि टॉगनेके हेतु कङ्गनियाँ जड़नेके लिये जो काष्ठखण्ड 
व्यवहारमें लाये हें वे दरवाजोंकी छावनियोंपर प्रायः ६ से ९ 
इत्चके ऊपर तथा यदि कमाने हो तो ऐसी दशामें उन्हींके शिरो- 
सागपर जड़ देने चाहिये । 
दो मिला अथवा चोपाखेके छप्परका भवन हो तो दीवालकी 
चौसरके नीचे तथा नाटा भवन होनेसे चौसरके ऊपर त्रिकोणा- 
काति स्थितिमें खपड़ेकी नलिकाएं बाह्यगत्‌ दीवालमें जड 
देनी चाहिये । 
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'पड़दियोंके सृजनका सूल उद्देश्य बड़े-बड़े कमरोंको छोटे-छोटे : 
कमरोंम विभाजित कर देना है । उनपर भवनका वस्तुतः भार कोई 
भी नहीं पड़ता । अतः यह स्पष्ट है क, वह जहाँतक सम्भव हो 
वहॉतक कम मोटाईकी और मजबूत होनी चाहियें। किन्तु पत्थर- 
ईंट-चूना प्रभृति सामान ध्वनिवाहक होनेके' कारण उनकी: 
पड़दियाँ नितान्त पतली होनेसे एक कमरेकी ध्वनि दूसरे कमरेभें: 
शुञ्ञारित हो जाती है। 


पडदियोंके प्रकारः-- 
स्थापत्यशास्तरमें .पड़दियोंके निम्नलिखित प्रकार हे: -- 
(१) गिळावेमें पक्की ईटोंका ४॥ इञ्ची मोटा जड़ाऊ काम कर 


दो खम्भोंके बीचमें लकड़ीके दासे जड़ते हुए उन्हें खडी करना ।. 
( Brick-nogging ) 

(२) ईटॉके सिमेण्टमें पुनइढ़ीभूत बन्धाऊ ( R£०प०९० 
Brick Work ) काम करना । 

(३). घातुकी जालीके (£५६०१९ ॥०६५) जालीके दोनों ओर 
सिमेण्टका गिलावा देकर अथवा पुनडंढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट: 
( Reinforced coment concrete ) से उन्हें तैययार करना । 

(8) बॉसकी फाड़ियोंकी रुमाली जाली, अथवा चिम्मड-और 
न गळनेवाली लकड़ीके कुन्दोंपर गिलावा कर उनका सृजन करना” 

(५) पनालीदार चद्दरं खड़ी करना । 

(६) छायवुड नामक लकडीके तख्तांको खड़े जड़ना । 

(७) शहावादी लादी की । 
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(८ ) सिमेण्ट तथा अस्वेस्टासके तख्तांकी । 
आकृति २५२६ पंड़दियोंके कासमें इंटोंकाः 
| उपयोग अत्यधिक होता है।, 
क्याके उसमें: इञ्चसे लेकर 
चाहे .जिस मोटाईकी पः - 
दियोका निम्मोण-किया जा 
सकता है।पत्थरकी पड्दि- - 
योमें यह सुविधा नहीं होती [ ' 
इटॉंकी ४॥ इञ्च मोटाइकी 
पड़दी लकडीके खम्भे अथवा 
उसी प्रकारके अन्य-आधा-- 
रके बिना सली भात मजबूत : 
नहीं होती । ये खम्भे आधि- - 
ग.) कसे आधिक ५ फुटके अन्तर 
जी | पर ठीक रहते हे । खम्भास 
खाँचे बनाकर उनके बीचमें 
दो से तीन फुटके अन्तर पर 
उनमें कॉटोंकी सहायतासेः 
27 > आडे दासे जड देने चाहिये। 
रीफ यदि पडदीकी मोटाई ३ 
इश्च हो तो वह गिलावे सहित ४॥ इञ्च मोटी हो जाती है आर 
8॥ इञ्च मोटी रहनेसे गिलावे सहित उसकी मोटाई ६ इञ्च हो : 
जाती है। इसका सूल कारण पहिली कियामें इटे आडे रखकर: 
तथा दूसरीमें उन्हें समथल रखकर जुडाई की जाती है । इसी-' 
लिये इन पडदियोंके बीचमें५।६फुटके अन्तरपर खडे किये जानेवाळे 
खम्भे अनुक्रमसे 80” > ३" तथा ६7> ४” के होने चाहिये । कभी-कभी 
यह परिमाण 8/” २॥” तथा ६“ ३” भी चल सकता है । :: 
कियामें विशेषतः ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि,पडदीकी मोटाई 








१५६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 
"और यह नाप एक रखना चाहिये । फिर भी कभी-कभी इस कायम 
“सम्पूर्ण गाळेको धक्का लगकर सारा वन्धाऊ काम बिखर जाता है। 
'क्यों?-इसीलिये कि, उसके भीतर व्यवहृत होनेवाली छकडीमें गिलावा 
' भलीभांति चिपकता नहीं । अतः ऐसी परिस्थितिमें इस आघात 
" को रोकनेका उपाय यह है कि, उन लकड़ीके खम्सोके मध्यभागमें 
` १ इञ्च चौड़ी तथा आधा इश्च मोटी सागवानी रीफे दोनो ओर 
` खडी जड़. दे तथा ईटोंका स्तर जमाते समय उस ओरके प्रत्येक 
` ईंटेमें कन्नीकी सहायतासे उसी आकारका खाँचा बनाते हुए उसमें 
चे रीफें बैठा दे ( दोखिये आकृति २५-२६ ) 


कहीं-कहीं एक खम्भेके शिरोभागसे दूसरेके तछ्ले तक इस 
` प्रकारकी तिछीं ' रीफें जड़ी जाती हें। चेसी .पारिस्थितिमें मध्य- 
' वर्तीय दासेमें कीळें जड़कर उन्हें स्थान-स्थानपर तारकी सहायता 
से वानघ दिया जाता हे । गिलावेमें यह रीफ छिपती हैं अवश्य 
"तथापि इस पद्धतिले खड़ी की गयी पड़दी उक्त प्रकारसे पुर्ती 
- नहीं होती। | 
(२) पुनहेढीभूत इंटॉकी पडदियां (Reinforced Brick work ) 
` ` आजकल इस प्रकारकी पड़दियां लकडीके दासोंकी जगह कपडेकी 
'गांठे बान्धे जानेवाले लौह बन्धनके सदृश्य चिपटी लौह चद्दरोको 
` सिमेण्टमें जमाकर गठित की जाती हैं । उनके लिये ८ से १० 
' फुट तकका गाला पय्याप्त हो जाता हे इस भकारकी रचना करते 
समय उक्त प्रकारसे दोनों खम्भोंके भीतरी भागमें १”)८१॥” इञ्चकी 
'लछकड़ीकी रीफे जड़कर नियमित रूपसे किनारेकी ईटोंमें खाँचे 
बनाकर उनके तीन स्तर गिलावेमें बनाने चाहिये। चौथे स्तरके 
लिये चुनेकी जगह सिमेण्ट तथा चारीक बालू १:४ प्रमाणमें 
' सूखा मिलाकर पञ्चात्‌ उसमें जल छोड़ते हुए उसका गिलावा 
' तैय्यार कर लेना चाहिये । तदुपरान्त उक्त वर्णित छोहेकी चिपटी 
' शल्काका साधारण लम्बाईकी अपेक्षा दो इञ्च अधिक लेकर 
:उसके एक अग्ममें छिद्र बनाते इए अग्रसागकी ओर एक-एक इश्च 
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शुनियेमें घुमा दे । पश्चात्‌ उक्त वर्णित सिमेण्ट बाळूका सम्मिश्रण: 
स्तरपर देते हुए उसपर यह झाळाका रख दे और झुकाये हुए. 
अग्रभागके छिद्रमें खम्भेके भीतर एक-एक मजबूत कील जडते हुए 
उसपर ऊपरी इंटोंका स्तर देना आरम्भ कर दे । इस प्रकार प्रति 
फुटपर एक-एक चिपटी शलाका सिमेण्टमें जड़कर पडदीका 
सम्पूण सृजन करमा चाहिये । कोई-कोई चिपटी लौह-शळाका . 
कोई कोई चिपटी लोह शलाका की जगह तीन इञ्चका अन्तर 
रखकर एक एक फुटके स्तरोमें चौथाई इञ्च मोटाईके दो छड 
बीचसे दैत और गिलावेकी जगह सिमेण्टका व्यवहार कर 
पडद्यांकी रचना करते हें । खंस्मार्मे प्रायः एक इञ्च 
गहरे तथा उसी मोटाईके छिद्र बनाकर उनमें वे जड़ दिये 
जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमें इस प्रकारकी पडदियाँ उक्त 
वणित प्रकारसे कहीं अधिक मजबूत होती हें। छकड़ीके खम्भोंकी ` 
जगहपर यदि इंटोके रचे इए खम्भोंसे काम लेना हो तो उनकी ` 
रचना तथा पडदीका सृजन साथही साथ आरम्भ कर 
खस्सोंके जुडाऊ काममें कमसे कम ६ इञ्च गहराई लेते हुए 
ळोहेकी शलाकाएँ अथवा तार बझादेने उफ जड देने चाहिये । 

उक्त पडदियोंमें एक विशेषता यह है कि, उनके भीतर दी दुई 
शलाका अथवा तारोके कारण पडदीका सारा भाग ऊपरही ऊपर 
खस्भे अथवा अगल-बगल की दीवालोंको सली माति तोल लेता हे ।. 
यही कारण हे कि, इस विशिष्ट श्रेणीकी पडद्याँको ( Hanging 
अ]]ऽ) झूलती हुई दीवालें कहते हैं। इनका विशेष उपयोग यह हे र्क, 
नीचे दीवालका आधार न होने पर भी दुमजिले पर इस प्रकारकी ' 
अनेक पडदियोंका सूजन विना किसी भयके सरलतापूठ्वंक किया 
जा सकता है। उससे मञ्जिछके पेन्देपर किसी प्रकारका भार 
पडनेकी सम्भावना नहीं रहती । मोरा 
३) सिमेण्ट काक्रीटकी २ से २ इन्च तककी की 
पडदियोंका सजन करना भी सरल है। किन्तु उसके प्रीत्यर्थ 
अधिक तख्तियोंकी आवश्यकता होनेके कारण अल्प-स्वल्प' 
कार्यमें उनसे लाभ नहीं होता । बीचमें तारकी जाली खडीकर. 
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“दोनो ओर सरळ गुनियेमें तख्तियाँ जडते हुए बीचमें सिमेण्ट 
कॉक्रीट बिछाया जाता है । केवल जाली तानकर उसे खडी जडते 
:छुए स्थान-स्थान पर ' टी एँगल ! अथवा ' दी आयने ? नामक 

“ बोल्टसे कसते हुए पडद्योंका खुजन करने तथा दोनों ओर 

- सिभेण्टका गिलावा करनेसे भी पडाद्याँ उत्कृष्ट श्रेणीकी तैय्यार 
होती हैं। किन्तु इनम लागत अधिक बैठती है। 

(8) जिस स्थानपर बाँस (5270008) सस्ते मिलते हैं वहाँ पडढि- 
 योके स्थानपर लकड़ीकी चोखट तेय्यार कर उसके गाळेमें बॉलके 
*लस्चाकार चीरे हुए खण्ड एकपर एक बेठाकर उन्हे कील काँटेसे 

जड़ते हुए लकड़ीकी जाली (7768 ७०८) चुमा जड़ देना 
चाहिये । किन्तु साथमै यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, बाँस 
“की बाह्य त्वचाका भाग पेटेकी ओर अर्थात्‌ भीतर की ओर रहे। 
“क्योंकि उस ओर मिट्टी या चूना सळी भाँति चिपकता नहीं । इस 
प्रकार सळी भॉति मजबूत जाली तैय्यार होनेपर उसके ऊपर दोनों 
ओरसे मिट्टीके गाळे या चूनेके गिलावेका पलस्तर कर दे। 

(५) केवल पाथक्य अथवा. पडदा पोशीकी इष्टिसेही यदि 
“पड़दीका सूजन करना हो तो वह समथल या पनालीदार लोह 
` चद्रोंकी सहायतासे अत्यन्त स्वल्प व्ययमें हो जाता और उसमें 
- स्थान भी कम खर्च होजाता हे । सोन्दर्यकी इष्टिसे समथल 
` चद्दरोंकी पड़दियाँ अच्छी होती हैं । | 

(६) छायबुडके बड़े तख्ते अत्यन्त किफायतदाममें मिळते हैं । 

'सौन्दर्यकी इष्टिसे उनकी पड़दियाँ भी विशेष सुशोभित दिखलायी 
देती हैं। ये तस्ते अत्यन्त चिम्मड़ और टिकाऊ होते हैं। किन्तु 

जलके प्रभावके कारण ये कागजकी तरह नरम हो जाते तथा 
" सुखनेपर झुककर इट जाते हैं। यही कारण हे कि, इनका जळके 
“सल्निकटस्थ स्थानांपर व्यवहार नहीं होता । इस श्रेणीकी पडदियां 
' चद्दरी पडदियोंस सी सस्ती पडती हैं तथा लकडीपर रङ्गकी 
:जिलोभी अच्छी आती हे । | । 
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(७) छकडीकी चोखटकी बाह निकालकंर उसमें शाहावादी 
"फश जडते हुए चारों किनारांमें सागवानकी अद्धेगोल रीफें बैठा 
कर एक प्रकारको पडढीका सृजन होता है । इसका उपयोग 
जलके सन्निकटस्थ - स्थानांपर विशेष रूपसे होता हे । इसके 
प्रीत्यर्थ स्थान कम खर्च होता तथा मजबूती रहते हुए तैल रङ्गमें 
रइनेसे विशेष सोन्द्यंपूर्ण मालूम होता है । लकडीकी चोखट 
'छगानेकी अपेक्षा एंगल या टी आयेनकी चोखटें बनाकर तेल 
'रङ्ग देते हुए उन्हें प्रयोगान्वित करनेसे प्रत्येक बातमें अधिकता 
आ जाती है । ऐसी पडाद्याँके लिये गिलावेकी कोइ आवश्यकता 
-न होनेके कारण व्ययभी कम होता है। 


(९ ) उक्त प्रकारसेही किन्तु शाहाबादी फशंकी जगह अस्वे- 
स्टास और सिमेण्ट मिळाकर तख्ते बने बनाये मिलते हैं । उन्हें जड- 
'कर एक प्रकार की पडदीका निम्माण होता है। ये तख्त सिन्न 
'सिन्न रङ्गके मिलते हैं । इनसे बनी हुई पडद्या. ( प्लाइबुडकी 
पडद्योंको छोडकर ) बहुत कुछ प्रमाणमें हल्की होती हैं । यही 
'कारण है कि, वे खुळी तथा चाहे जहाँ खसकाकर रखी जाने 
योग्य होती हैं । किसी बडे कमरेम तात्कालिक कारण विशेषको 
देखते हुए इन्हें रखा एवम्‌ हटाया जा सकता है । 


जीना 


क्य प ना 


“सवनका अन्तरङ्ग’ शीषेक लेखमें हम जीनेके सम्बन्धमें सरसरी 
इष्टिसे विचार करते हुए बहुत कुछ लिख चुके हैं। अतः उस 
सम्बन्धमें यहाँ अधिक .न. लिखकर हम . उसकी; रचना एवस 
अकारके सम्बन्धमें ही चर्चा करेंगे। 

हमने उक्त प्रकरणम एक. जगह -लिखही -दिया है कि, जीनेमें 
'पैर बखूबी रखनेके लिये उसके सीढ़ियोंकी (०५0७) चौडाई 


MN 
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कमसे कम ९ इञ्च रखना तो अत्यन्तही अनिवार्य है। तथापि 
साथही साथ यंह भी ध्यान रखना चाहिये कि, सीढ़ियोंकी चौडाई 
तथा चढाव. या. उर्ध्वं सागके उभार (250: ) में भी कुछ 
न कुछ पारस्परिक सम्बन्ध रहता हे । सुख्यतः उस सम्बन्धके दो 
नियम हें । एक तो यह कि, मनुष्य यदि निसर्गतः पैर बढ़ाये 
तो उसके दोनों पेरोके बीचमें २३ इञ्चका अन्तर रहता है । दूसरे 
यह कि, समथल जमींनपर चलनेमें मनुष्यको जितने परिश्रम 
पडते हैं, उतनेही परिश्रम उसका आधा चढाव चढनेमें करने 
पडते हें । इन्हीं दोनों नियमोंकों देखते हुए उक्त पारस्परिक 
सम्बन्धकी उत्पत्ति हुई है । | 


नियम--१ | ; 
दूना चढ़ाव+सीढ़ीकी चौड़ाई-२३” से २४” तक इसके अज्ञुसार- 
चढाव इञ्च सीळी इञ्च 
(१) ५ Cry कलकल १३ | 
(२) ५॥ x «४० जा १२ 
(३) ६ MS ११ 
(४) १॥ . .... जज न | १० 
दूसरा नियम-- [ 
सीढ़ी » चढ़ाव = ६६ इञ्च 
इस नियमके अनुसार-- 
चढ़ाव इञ्च | सीढ़ी इञ्च 
(RD a दू. १३ 
५७॥ शी 5५% RE १२ 
(३) ६ १६० उनके: पट शेरे 
( ४ ) ६॥ Sk स्या 5 १० 
(५) ७ 


९॥ 
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जीनेका हिसाव 

उपरोक्त दो नियमोंमें जीनेका चढाव तथा सीढियाकी चौडाई 
के सम्बन्धर्म जो पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया गया है, उनमेंसे 
केसी भी एक नियमक अनुसार अपनी इच्छानुकूल सीढियोकी 
चौडाई निर्धारित करते हुए तदानुषक्गेक चढावकी योजना 
करे तथा देखे कि, उसमें इष्ट जीना सम्यक्‌ रूपसे बेठता 
हैया नहीं। इस सम्बन्ध विशेष रूपसे समझानेके. लिये नीचे 
दो उदाहरण दिये जते हे: 

उदाहरण--१ 

माञ्जेछको ऊँचाई १० फुट=१२० इञ्च 

मान लिया जाय कि, पहिले नियसम दिया हुआ तीसरा प्रमाण 
हमारे पसन्द है। तो ऐसी 
पारोस्थतिम सीढियोंकी 
संख्या १२०--६-२०आती 
है। किन्तु हिसाव करते 
समय एक सीढ़ी कम 
गिनी जाती हे । वह इस- 
लिये कि, चढाईके समय 
हम जिस अन्तिम सीढी 
पर पेर रखते हे, वही उस 


माञ्जेलकी जमीन तथा 
उतरने पर जो अन्तिम- 


सीढ़ी पड़ती है, वही 
सतह गत्‌ जमीन कह 
लाती है। इस दष्टिसे एक 
सीढीकी चौड़ाई हमेशा 
बच जाती है। अर्थात्‌ कुछ 
आकृति नं. २७,२८ ` ` सीढियोंकी गणना १९. 
११ 


थ 
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हुईं । जिनमेंसे प्रत्येक सीढ़ीमें ११ इञ्च चौड़ा स्थान खच होता है 
औरइसीलिये चौपड़े ( ६०००४ ) के अतिरिक्त जीनेका सृजन 
'करनेके लिये १९१११-२०९ इञ्च अथवा १७ फुट ५ इञ्च लम्बाईका 
स्थान आवश्यक होता है। यह अत्यधिक लम्बा होनेके कारण 
एक दूसरेके गुनियेमें अथवा बगलमें समानान्तररूपसे 'दो खण्डसेः 
विभाजित कर बीचमें एक चोपड़ा रख छोडनेसे दोनोंका संयुक्त 
जोड़ १७१५+ ( चौपडे की चौड़ाई ३, बाकी एक सीढ़ीकी 
चौडाइ ११” )-१९' ६” होता है। इस लम्बाईके अब दो साग करने 
होते हैं। जीनेके चौपड़ेकी सतह जमीनसे ६ फूट की ऊंचाईपर 
होनेस नीचेसे आवागमन करनेवाले महुष्यका सिर नहीं 
हकराता। ये छः फुट तथा उस स्थानके पाटन ( F।००९) की 
मोटाइ ( ४५१॥' लोहे की कड़ियोंके ऊपर २” काँक्रीट अथवा 
गिलावा ) ६ इञ्च संयुक्त कर ६॥ फुट अथवा ७८ इञ्च होते हैं । 
इतनी ऊँचाई तक कुल १२ सीढ़ियां तथा १३ वीं सीढ़ी अर्थात 
चौपड़ी तेय्यार होता हे । १९ सीढियोंमें से १३ सीढियां बाव देने 
से ६ सीढियोंका दूसरा एक डुकडा तेय्यार हो जाता हे । इससे 
पहिले डुकडेमें, चौड़ी लम्बाई १२ सीढियां ५११ = ११ फुट + 
चौपडे को चौडाई ३ फुट = १४ फुट तथा दूसरे टुकडेमें ६ सीढियां 
११-१ ६ यह हिसाब आता है। इस प्रकारका जीना आकृति 
२७ और २८ में दिखलाया गया है । 





rrr iri ri  ा्कअ 


उद्हरण--९ 


मान लीजिये किसी घरके सन्सुखस्थ भागसे ६ बरामदे 
में एक ओर जीना बनाना है। उस घारकी ऊंचाई चोकीसे लेकर 
सजिळके शिरोभाग तक ९ फूट है। ऐसी परिस्थितिमें दूसरे नियममें 
वर्णित प्रमाण (५) के अनुसार यदि उसमें ७ इञ्चका चढाव तथा 
९ इञ्च सीढ़ीकी चौड़ाई रखनी हो तो किस प्रकार जीना निम्माण 
होगा !-इसमें ऊंचाई ९ फूट=१०८ इञ्च है। हम अधिक से अधिक ७ 
इत चढ़ाव रखना है। अतः १०८ + ७ = १५ सीढ़ियां आती हैं । 
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"आधी सीढ़ी तो किसी प्रकार रखी ही नहीं जा सकती । अतः 
'यूरी १६ सीढियां रखनेसे १०८ + १६ = ६॥ इञ्च चढाव आता है। 
“अन्तिम सीढ़ी छोड देनेसे सीढियाँकी गणना १५ होती हे । अस्तु, 
' यह ऊंचाईकी ब्योरा हुआ । अब लम्वाई लीजिये। लम्बाईके 
"लिये १५ > ९॥ = १४२॥ इञ्च अथवा ११ फुट १०॥ इञ्च हिसाब 
ःहोना चाहिये । इतनी लम्वाईका जीना रखनेसे यवि उसकी आडसें 
'खिडकी-दरवाजा इत्यादि न आते हों तो ठीक ही ठीक बात है । 
किन्तु यदि वह आ जाय तो जीनेको दो भागोंमें विभक्त कर 
“देना चाहिये । | ॒ 
प्रस्तुत उदाहरणें भी यदि चौपड़ेके नीचे ६ फुट की ऊँचाई तथा” 
इची मोटाई की पाटन हो तथा 
Aa, ( लकड़ीकी कडियों पर एक 
i इश्वी रीफ) और उस पर ४ 
इञ्भी पेन कुल मिलाकर ९ इञ्च 
मोटाई हो तो ६ % १२ = ७२". 
९" ( चोपड़ेकी मोटाई ) = ९१ 
' इञ्चेके ऊपर चौपड़ेंका शिरो- 
भाग होना चाहिथ। ऐसा 
होनेसे ८१--६॥ ( चढाव ) = 
१२ सीढियां होती हे । अतः 
पहिला भाग ११ सीढ़ियोंका 
चा समझ कर १२ हवीं सीढ़ी 
चौपड़ी समझी जाती हे । १५ 
। ् सीठियोंमें से १२ सीढियां 
` आक्काति नं. २९ व ३० चोपडे तक चढ़ा चुकने पर जीनेके 
'दूसरे भागमें और ३ सीढ़ियां होनी चाहियें। चौथी सीढ़ी जो 
' होगी वही पाटनका शिरोभाग होगी । आंगन ६ फूट चौडा है । 
:जीनेके चार तरकसों ( 80772०० ) के लिये ४ * २॥ = १० इञ्च 
स्थान छोड देनेसे ५ फुट २ इत्च रोष रह जाते हैं। इसकी आधी 
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याने २ फुट ७ इञ्च जीनेकी चौड़ाई हुई । ( देखिये आक्काति २९. 
ओर ३० ) कभी-कभी जीनेका हिसाब करते समय चोपडे की 
भोटाई अधिक रखंनेसे नीचे ५॥ फुटसे कम अन्तर रहनेके कारण- 
मनुष्यका सिर टकरा जानेकी सम्भावना रहती है। ऐसी जगह: 
२ इञ्ची एङ्कल अथवा टी आयने व्यवहारमें लाकर उसपर" 
उतनी ही मोटाईकी लकड़ीकी तख्तियाँ जडते इए चोपडे की 
योजना करने पर उसके लिये २ इञ्च मोटाई पर्याप्त हो जाती तथा 
नीचे ५॥ की जगह ५॥ फुट तक ऊँचाई प्राप्त होती है । 


__ 'कितनेही वार,-जैसा कि उक्त उदाहरणमें दिखलाया गया है,. 
जीनेके दोनों भाग समानान्तर या एक दूसरेके गुनियेसे रखनेसे : 
अधिकार स्थान व्यर्थ चला जाता है । अतः जहाँ तक सम्भव हो 
एकही सरल जीनेका सुजन जगहकी वचतकी दृष्टिसे विशेष: 
उपयुक्त है। मज्ञिलकी ऊँचाई यादि ९ फुट हो तो कमसे कम १३. 
फुट तथा यदि १० फुट ऊँचाई हो तो १४ फुट लम्बाइका स्थानः 


सरल जीनेके लिये पय्याप्त हो जाता हे । हटा 


७७७ 
जीनोंके प्रकार 
| RYO 
१--लकड़ीके, २-पत्थरके, ३-इंटोके ४-लोहेके, १-पुनरढीसूत 
कांकोटके, ६-ळोहेके गडर अथवा एङ्गछ या “टी? आर्यनके 
गलथे आर बीचमें कॉक्रीट या इंटोका जुडाऊ काम, ७-दरीनी 
_ भागमें लकडी तथा पेटेमें काँक्रीट देकर । 


| १--लकडीके जीने . 

` _ ९-"लकडीके जीनोंके: लिये, विशेषतः यदि वे चक्राकार 
हों तो मजदूरी अधिक देनी पडती हे । इनको अश्नेसें विशोष भय 
रहता हे तथा चढ़नें-उतरनेमें प्रतिध्वाने प्रस्फुरिटत होती है ५ 
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सीन्द्ये और हल्केपनकी हष्टिसे ये अन्य जीनोंकी अपेक्षा विशेष 
सर होते हें। इन जीनोंके दोनों गलथोंके नीचे एवम्‌ मध्यभाग 
तथा शीषेभागके पास, जीनेकी चोडाईके बोल्ट जड़कर उन्हें कस 
लिया जाता हे । आक्कात संख्या २७ से ३० तक इस प्रकारके 
जीने दिखलाये गये हैं 





२--पत्थरके जीने 


—— DF 


२--पत्थरके जीनोंम चोकोर या तिकोने छेदोके पत्थरोंको 
"भली भांति गढ़कर व्यवहारमे लाया जाता है । इसके दो भेद होते 
हें। पहिले प्रकारमें नीचेसे सीढ़ियां दिखलायी . देती हें तथा दूसरे 
“में निचली सतह समथल हग्गोचर होती है । (देखिये आकृति. ३१ 
और ३२) पत्थरका जीना मजबूत तो अवश्य होता है। किन्तु भारी 
सी अंपेक्षासे बाहर होता हे । इन जीनॉंपर जळवायुका विशेष 
पारिणास्‌ न होंनेके कारण चे खुले भी रह सकते हैं । समथळ 
जीनोंकी सीढ़ियां तिकोमे च्छेदोंकी होनेक कारण नीचे बाइसिकल 
इत्यादि रखनेके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है । साथही साथ 
चे उतने वजनी भी नही होते । छेकिन रिष भागके पत्थरोंको 
'गढ़नेम मेहनत बड़ी करारी करनी पडती है। तिकोने च्छेइकी 
खीढियोंके शिरोसभागकी पिछली कोरोंकों थोडा छॉटकर उनमें 
खांचे किय जाते हें। जीनेका एक छोर दीवालमें जड़कर दूसरेक 
लिये अघरम स्वतन्त्र रूपसे रखी हुई सीढ़ियोंके पत्थरनिम्मित 
जीनेमें ऊपरकी सीढीके नीचे अवलम्बित कोर छांट कर, उस 
"चपटे भागको थोडा गोल अथवा तिकोना आकार दे दिया जाता 
"है तथा निचली सीढ़ीके ऊपरी कोरको ठीक उसके विपरीत 
अर्थात्‌ बहिर्गोल अथवा तिकोने आकारमें चांपकी सहायतासे जड 
गढिया जाता है । (देखिये आकृति ३१) 
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आकृति ३१ आक्वाति ३२ 


इसके कारण वे दोनों पत्थर एक दूसरेपर मजबूतीसे जस 
जाते हें। परिणाम यह होता है कि, ऊपरी पत्थरका भार निचली - 
सीढ़ीपर तथा इसी अनुक्रमसे सारे जीनेका भार अन्तमें सतहगत ' 
सीढीपर जा गिरता है । दीवालको सम्पूर्ण जीनेका भार सहन 
नहीं करना पड़ता । इस परिस्थितिमें प्रायः तिकोने च्छेदोकी 
सीढ़ियोंका जीना निम्माण किया जाता है । 


. पत्थरके जीनेकी सीढियां यदि दो दीवालोंमें बझानी हों तो 
उन्हें दीवालके सृजन कालमें ही बझाया जाता है। यदि किसी 
कारणवश एकही दीवालमें उन्हें बझाते हुए दूसरा भाग अधर 
रखना हो तो दीवालकी रचनाके समयही सीढियोंका निर्म्माण ` 
होता है अथवा सीढ़ियोंके प्रीत्यर्थ दीवालमें छेद छोडकर या उस 
जगह खुले इटे बैठाकर पश्चात्‌ सीढियां जड़ वी जाती हें । मजबू- 
तीकी इष्टिसे यदि विचार किया जाय तो दीवालके रचना कालमें 
ही सीढियोंका निम्माण होना चाहिये । सीढीका कोना चौकोर 
होते हुए कमसे कम ९ इञ्च दीवालमें गड़ा हो। जानिके निम्मांणमें 
पलस्तर की जगह पर सिमेण्ट मिश्रित गिलावेका प्रयोग करना 
विशेष श्रेयस्कर हे । झूलते हुए छोरके नीचे पहिले एक झाहतीरका 
आधार देकर सीढ़ियाँ समथलमें हैं या नहीं, इसकी जांच करते हुए: 
गिलावेके सूखनेके पञ्चात्‌ उसे निकाल लेना चाहिये ! 
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३--ईंटोके जीने 





ईटके जीनेके लिये यदि नोचे कमान वान्धनी हो तो ईटोंक! 





आक्कात नं. ३३ 


जुड़ाऊ काम गिलावेसे करना पड़ता है और यदि पुख्ता जीना 
बनाना हो तो मिट्ठीके गालेसे जुडाऊ काम कर उस पर सीढ़ियों 
तथा चढ़ावके दशनी भागकी रचना कर उसके ऊपर लकड़ीकी 
तस्तियाँ या शहाबादी फशी जड़ी जाती है। गालेकी जुड़ाई 
करनेसे जीनेके नीचे कमान खड़ीकर सम्पूर्ण दीवालका उठाना 
बच जाता है। साथही उक्ल पोळे भागमें बहुतसा कौडुस्बिक 
जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है। इस प्रकारके जीनेके 
नीचे २३ छोटी-छोटी कमाने अथवा एकही ऊँची चौथाई कमान 
खड़ी की जाती है। ( देखिये आङ्काति २२) कमान खडी करनी हो 
तो जिस दीवाळ पर वह अवलस्बित रहे वह नितान्त मजबूत 
एवम्‌ पुख्ती रहनी चाहिये। यदि मिट्टीके गालेसे इईंटोंकी जुड़ाई | 
की हो तो बसोतसे जीनेकी रक्षाके निमित्त कोई न कोई विशेष 
योजना करनी पड़ती है । दो दीवालोंके बीचमें यादे इस प्रकारके 
जीनेका सजन करना हो तो दो दीवालोंके चीचमें नीचे १॥ इञ्च 
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मोटाइकी सागवानी लकड़ीकी तख्तियां देकर उन पर ईटोंकी 
गिळाचेमें जुडाई की जाती है तथा ऊपर लिखे अनुसार शिरोभाग 
पर चढ़ावके दशेनी भाग की ओर लकड़ीकी तख्तियां या शहाबादी 
फर्शी जड़ी जाती है । 


४--लोहेके जीने ` 
CA NY 


8 ये प्रायः ढलाऊ छोहेके एवस चक्राकार होते हैं। जहां 
स्थान अत्यन्त संकुचित होता है, वहींपर इनका अधिकांश रूपसे 
व्यवहार किया जाता हे । इनके पृथक -प्थऋ फुटकर भाग मिळते 
हैं। जिनको यथास्थान जोडनेहीसे काम बन जाता है। इनसे जो 
लाम होते हें चे इस प्रकार हैंः-- 

उन्हें पानी या घूपम रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं । उनके 
लिये स्थान अत्यन्तही न्यून अर्थात्‌ प्रायः ४ फुट भी पर्याप्त होता 
है। सौन्वर्यकी हष्टिसे वे अत्यन्त मनोहर होते हैं । किन्तु बडा 
सामान ऊपर नहीं चढाया जा सकता । बाल-चच्चोंके गिरनेका 
अत्यन्त भय रहता है। साधारणतया इनका मूल्य प्रति सीढ़ीके 
हिसावसे ८ रुपयेसे लेकर १५ रुपये तक पड़ता है । यह जीने 
र लोगों अथवा भड्लियोंके व्यवहारमें विशेष रूपसे 
आते हें। 





५--पुनहेद्रीभूत सिमेण्ट कांक्रीटके जीने 
—— SNe 
५--पुनहेढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट ( Reinforced Concrete ) 


जीनोंके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन “ सिमेण्ट कांक्रीट सादा 
और पुनंड़ीभूत ” शीषेक लेखमें दिया गया है। 
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६--लोहेके गलथोंमें टाका काम 
नन 
इस पद्धातिसे बने हुए जीने भी मोटाईमें कम तथा मजबूत होते 
'हैं। इन्हें न अभिसे ही भय होता हे और न ध्वाने ही शुआरित 
-होने पाती है । पुनहंडीभूत सिमेण्ट कांक्रीटकी तरह इनका 
"निः चित्तसे प्रयोग किया जा सकता है। 
आक्काति संख्या ३४ में इस पद्धतिका एक जीना दिलाया गया 
टी आयन | 


बोल्ट 





` आक्कति नं. २४ 
'है। उसमें, जीनेकी जितनी चौड़ाई रखनी हो उतनी ही उसके पेटेमें 
रखकर, जीनिके दोनों ओर दो २०८३” आकारके एँगल आयनेके 
ढुकडे तिछें जड़ दिये जाते हैं। उसी तरह गर्भ मागमे सिकटस्थ 
'एङ्गल आयर्नेके समानान्तर रे३०८३०८४३” आकारका'टी' आय- 
नेका हुकड़ा जड़ते हुए उसमें शहाबादी फडके गढ़ाऊ डुकडे 
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जड़ दिये जाते हें । जहाँ इसप्रकारके ढुकडे महँगे पड़ते 
हें वहाँ लकड़ीकी रीफाको एक ओरसे रन्धकर चिकना 
बनाते हुए उनका वह दर्शनी भाग जड़ाईके समय इस तरह 
रखा जाता है ताकि, वह नीचेसे दिखलायी दे । इसकी जगह 
कहीं-कहीं ( Expanded Metal ) वर्धित जालीके खण्ड जड़कर 
उसकी सिमेण्टके गिलावेसे जुडाई करते हुए यथा प्रमाण 
उस नापका इंटोंका बन्धाऊ काम किया जाता और सीढीयाँ 
बनायी जाती हें । सीढियों तथा चढावके दनी भाग पर कहीं-- 
कहीं इच्छानुसार एक इञ्च मोटाईके सिमेण्ट पेटेण्ट स्टोनकी 
अथवा शहाबादी फर्शीकी जड़ाई होती हे । इसकी जगह कहीं 
कहीं ईटॉंके बन्धाऊ काम और फर्शियोंके स्थान पर उनमें चूनेका _ 
गाला अथवा सिमेण्ट काँक्रीट डाला जाता है। इस प्रकारका जीना 
अत्यन्त उत्कृष्ट ओर अल्पव्ययमें तेय्यार होता है । 


आक्कति संख्या ३४ में एक ३०८३०५३०५३” आकारका दी आयने 
मध्यभागके सन्षिकटस्थ णङ्गलआर्यनके समान्तर देकर उन दोनोके ' 
मध्यमें शहाबादी लादी देते हुए उसपर ईटोंका बन्धाऊ कासम 
किया गया है। अगल बगलके दोनों गलथों तथा मध्यवत्तीय “ टी 
आयनेको ? सम्यक्‌ अन्तरमें स्थिर रखनेके लिये तीन स्थानों पर 
टे इश्वी बोल्टोंसे कस दिया है। देखिये आकुतिमे निचला बोल्ट । 
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. ७--अपरसे लकडे किन्तु पेटेमें चूनेका : । 
काँक्रीट भरे हुए जीने 


_ उ टन जळ 


इस प्रकारके जीनोंका सुजन करनेके पूद्वे एक २॥ इञ्च मोटा 
तंथा १०-११ इञ्च चोडाईका,-ठीक जीनेकी रूम्बाईके आकारका 
एक सागवानी तख्ता लेकर उसपर पेन्सिलसे मापक-तख्ती की 
सहायता लेते हुए जीनेकी आङ्काति चित्रित की जाती है । इससे 
जीनेके यथास्थान खडे किये जानेपर उसका खडा च्छेद लेनेमें 
जैसे सीढ़ियां इत्यादि भाग दिखलायी देते हैं, उनकी समुचित 
` कल्पना हो जाती है। इस आकुतिकी ऊपरी रेषाओंके बराबर तख्ती 
काटकर बीचमें आवश्यक चौड़ाई रखी जाती और उसके दो गलथे 
बनाते हुए जीनेके निर्धारित स्थान पर उन्हें तिछो काटा जाता 
जमीन पर सतहमें सम्यकू रूपसे बैठ सके इसका ध्यान रखते 
हुए जड़ा जाता है। पश्चात्‌ जीनेकी चौड़ाई और लम्बाईके बरा-' 
बर लोहेके बोल्ट जडकर वह डुकडे २।३ स्थानोपर समान्तर और. 
योग्य अन्तर पर रह सकें, इस प्रकारकी व्यवस्था की जाती है।. 
तडुपरान्त नीचे पाश्वेवत्तीय भागमें आधार तख्तियां जड़कर 
पेन्देमें इष्ठ मोटाईका चुन कांक्रीट कूट-कूट कर भरा जाता और 
ज्यॉ-ज्यो वह ऊपर उठता जाता है त्यों-त्यों सीढ़ियोंके लिये. 
रन्धकर गोलचीकी हुई तथा खाँचेकी हुईं तर्तियाँ ( अन्धेरियां )' 
जड़कर सक्निकटस्थ गलथोंके सीदियांपर चढावके दर्शनी भागमें 
' स्कू” की सहायतासे जडते हुए ऊपर तक चले जाते एवम्‌ 
जीनेका सुजन कार्य सम्पूर्ण कर देते हें । यह जीने छकडीके 
होनेपर सी उनसे आवागमनकी प्रतिध्वानि प्रस्फुटित नहीं होती 
तथा जना जाक प्र कल रहता । दैववशात्‌ बाम लग 
ढेयाँ तथा अन्धेरियाँ भी 
के नीचे क ००: ) कांक्रीट होनेके करण सम्पूर्ण 
जीना नष्ट-भ्रष्ट नहीं होने पाता । 
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आक्कति संख्या २७ में दो गलथे एकही अखण्ड तरती काटकर 
$ _.  यथास्थान रखे 
हुए हैं । आक्कति 
संख्या ३५, ३६ में 
उसी जीनेका च्छेद 
दिलाया गया है। . 
उससे चुन काँकीट 
के भरने तथा 
निचले पेन्देमें छक- 
ड्रीकी तख्तियां या 
शहाबादी फशि- 
योके जडनेके सम्ब- 
न्‍धमें सम्यक्‌ ज्ञान 
हो सकता है। मध्य- 
वरत्तीय भागमें एक 
“टी! आर्यन जड़- 
नेसे उसका उप- 
आक्काति नं. ३५, ३६, २७ योग शहाबादी 

“फार्शियोंकी जडाईके प्रीत्यर्थ अच्छा होता है । यदि इनकी जगह 
लकडीकी तख्तियां जड़नी हाँ तो मध्यवर्त्तीय सागमें ' दी? आय- 
' नकी जगह एक ' काष्ट खण्ड ” जड्ना विशेष उपयुक्त होता है। 








धूआकश 

, भवनके चूल्हों-बोरसियों, दमचूल्हों इत्यादिके कारण घरमें 
` उत्पन्न होनेवाले घूएँ की ऊपर ही ऊपर निकासी करनेके लिये जो 
` छौह-निम्मित या खपड़ेकी अथवा ईटॉंकी जुडाईकर निर्म्माण की 
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हुई नलिकाओंकी स्थापना होती है, उन्हें सव्वे साधारण भाषामे 
घूंआकश या घूएदानी कहते हें । इनका सुजन विशेषतः (१). 
शूएकी निकासी अथवा ( २) जनससुदायकी भीडके कारण तप्तः 
एवस्‌ दूषित हुईं वायुकी निकासी करनके उद्देशसे होता है । 

घुआकराकी उपयुक्तताके लिये निम्नलिखित बातोंपर ध्यान देना. 
पडता है ` | 

१. चुआकरकी नलिका अत्यन्त बड़ी न हो । ऐसा होनेसे 
तत्त एवम्‌ हल्की वायु ऊपर जानके पूव्वेही ठण्डी होकर नीचे रह 
जाती है । | 

२. नलिका सदा भीतरसे चिकनी हो। ऐसी न होनेसे भीतर 

कालिख जमजाती तथा धूँणका मार्ग बन्द हो जाता है। 
३. घूंआकश यदि जुड़ाऊ कामका हो तो उसके अगल-चगल ` 
का ऊपरी भांग मिळता हुआ एवस उतार दार होना चाहिये ।- 
ताकि घरमै उत्पन्न दोनेवाला घूंआा नलिकाके मार्गसे ऊपर 
जा सके। : 

8. नलिकाके मार्गमें कहीं भी शीत वायुका समावेश न होने 
दे। इसके प्रीत्यंथे नलिकाएं सव्वंदा अछिद्र और सन्धियांसे : 
विहीन हों । 

५, नलिकाओंमें जहां _तक . सम्भव हो घुमाव या पेंचीदापन 
न होना चाहिये । यादि थोडा बहुत घुमाव हो भी तो वह प्रमाण-: 
प्रमाणसे न्यूनाधिक होता चला जाय । इनमें कमसे कम १३० 
अंशोका कोण रहना अत्यावश्यक है । 

६. सन्निकटस्थ २।३ चूल्होंका घूंआ यदि एकही घूंआकरासे 
निकालना हो तों प्रत्यक घूंआकश की मध्यवतीय पड्दी कमसे 
कम ४॥ इञ्च सोटाईकी होनी चाहिये तथा उसके सम्पूर्ण जोङ 
नितान्त मजबूत हाने चाहिये । 





NAAN SN 
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७ जहाँतक हो घुआकशका सजन छप्परके अवलम्ब भागपरही 
“प्रायः २॥ फूट ऊँचा होता है । 


sass, 











घूएँकी नलिका 





र ds, 


[ot mt (on न्य न्न न रव ७ बा 
आक्काति नं. ३८ ; 


आक्कति संख्या३८ ओर३९,४०में एक शास्त्रीय पद्धतिसे निर्म्माण 
"किया हुआ चूल्हा तथा घूँआकश दिखलाया गया हे । इस चूल्हेके 
लिये बीचमें २ फुट का अन्तर रखकर इंटोंके ९ इच चोड़ाईके दो 
'खम्भे १॥ फुट तक दीवालके सामने लाये गये हें । चूल्हेकी पाश्वे- 
वत्तींय दीवाळ ९ इञचकी रखनेसे दीवालके भीतरका थोडा बहुत 
-स्थान अल्मारीके सहर मिलनेपर उतना रूम्बा जुडाऊ काम कर 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । किन्तु साथही साथ यह ध्यान 
' रखना आवश्यक है कि, प्रत्येक चूल्हेके लिये ३ फुट लम्बा तथा 
१॥ फुट चौड़ा स्थान अवश्य लगता है । चित्रमें निदर्शित चूल्हा 
छकडीके ईन्धन का है । यदि कोयला जलाना हो तो जालीके 
ऊपर लकड़ी रखनेके लिये जो ७ इञ्च ऊँचा पोला स्थान रखा 
गया हे, उसे घटाकर 8 इञ्च कर लिया जाता है । अथवा नीचे 
-लोहेके तीन ऊँचे पाये जड़कर एक लोहेकी चलनी जड़ी जाती 
और उसमें कोयले सुलगाकर उसे समीपवत्तीय कपाट खोलते 
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“हुए लकर्डाके लिये निम्मोण की हुई जालीपर भीतर घसकायी 
जाती है । चित्रमें दिखलाये 

' हुए चूल्हक लिये पेन्देमें 
- जालीके नीचे राख झड़ती 
रहनेके विचारसे तीन इञ्चका 
पोलास्थान छोड़ दिया गया 
है । इसके भीतरसे लोहेका 
कपाट ( आङ्काति ३९,४० )ऊपर 
उठाकर हाथसे राख निकाल 
ली जाती हे । ईन्धनके लिये 

. ? नामक कपाट खोलकर 
जालीपर लकडी या कोयला 
डाला जा सकता है । उसके 
, जलते समय यथेष्ट वायु 
» मिलते रहनेके विचारसे ' र” 

: नामक कपाठमें बहुतेरे छिद्र 
रखे गये हैं । दो खम्भोंके नीचे 
ईन्धन देने तथा राख निकाल- 
नेके लिये चूल्हेमें दोनों तरफ 
सुँह रखे गये हैं । सबवे 
८१ साधारण चूल्होंमें लकाडियां 

आकृति नः ३९, 8० देनेपर उनमें नीचेसे वायु नहीं 
जाती । इसके अतिरिक्त लकड़ियोंके एक दूसरी पर हंस-दंस 
'कर भरी जानेके कारण वह भली भांति सुलुगती भी नहीं। 
साथही घूंआ-घक्कड होता और ईन्धन अत्यधिक व्यय होता है। 
'चूल्हे पर एकदम चार बत्तेन रखनेके विचारसे ऊपर की पुनडंढी- 
भूत सिमेण्ट कांक्रीट की छावनमें आठ-आठ इञ्च व्यासके & 4? 
नामक चार छिद्र रखे गये हें । बीचम पड्दीकी योजना होनेके 
कारण आवश्यकतानुसार एकही समय पर दो चूल्हे सुलुगाये जा 
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सकते हें । यदि सुलुगे हुए चूल्हेमें से एकाध चूल्हा बन्द रखना 
हो तो छिद्र की नापका एक छोहेका ढक्कन चैठानेसे ही कास हो 
जाता है । तप्तवायु तथा घूँणकी निकासकि लिये मध्यभागमें एक 
चार इञ्ची नलिका जड़ी गयी है। जिसके भीतरसे तप्त वायु 
ऊपर उठकर लोहेकी नलिकाके मार्गसे ऊपर निकल जाती है । 
इसके ऊपर जानेके पूव्यं यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि जिसमें वह ठण्ढे जलस भरे हुए वत्तेनोंके चारों ओर घूमकर 
पञ्चात्‌ ऊपर जा सके तो एक बडा लास यह हो सकता है कि, 
उन बत्तेनॉका जल गरम होकर खान करनेके अनुकूल हो जाय! 
चूल्देके भध्यवत्तीय भागमें यदि पड्दीका सूजन हुआ हो तो उसमें 
मध्यगत्‌ नालिकाके नीचे एक छिद्र रखा गया है। जिसके कारण 
किसीसी आरके चूल्हे सुलुगने पर मध्यवर्त्तीय नलिकाके सागंसे 
तप्त वायु भलीभांते बाहर निकल जा सकती हे । मध्यवत्तीय 
नछिकामें थोडासा झुकाव है। उसमें यदा कदाचित कालिख 
जमसी जाय तो उसे निकाळनेके हेतु उक्त झुकावके शिरो- 
भाग पर “ 5 ' नामक बोल्टोसे कसा हुआ ढक्कन जडा 
गया हे । ' उ ' नामक जाली चाहर निकाल कर स्वच्छ 
करनेके विचारसे वह ' टी? आयनंके दुकडेपर खुली रखी 
गयी है। तप्तवायु तथा घूँआ बहानेवाली प्रमुख नलिका 
दीवालके बाहर होनेके कारण दूसरे-तीसरे मञ्जिलके चूल्हे सी 
इसी प्रकार निम्माणकर उनकी नालिकाओंको मुख्य नलिकासे 
संयुक्त करना अत्यन्त सरळ है। इसके. अतिरिक्त सुख्य नालिकाके 
पेन्देमें एक पेंचदार लोहेका ढक्कन जड़ा गया है । उसे निकाल- 
कर नीचेसे डण्डेकी सहायतासे अथवा ऊपरसे एक लम्बी डोरीमें 
कुछ वजनी पदार्थ बान्घकर भीतर छोडनेसे मुख्य नलिका जब 
चाद तव झाड-पॉछकर साफ़ की जा सकती है। इस प्रकारकी 
सम्पूर्ण योजना होनेसे इन्धनका अपव्यय नहीं होने पाता। उस्टे । 
सव्वं साधारण व्यवस्थाकी अपेक्षा आधे ईन्धनकी बचत होती है । 


इस घूंआकशसे कुछ विशेष लाभ ये होते हें:-- . 
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१--भीतर की ओर कहीं भी चूल्हा खुला न होने के कारण 
मकानके भीतर घुंणके फेलनेकी सम्भावना नहीं रहती । 

४ २--ईन्धन छोडनेके दरवाजे बगलमें रहनके कारण शार्रारमे 
तीव्र आंचकी बाधा नहीं होती । 

रन मिट्टीके तेलले तर किया चिथडा जलानेसे भी चूल्हे तथा 
नलिका में स्थित वायु तप्त और हल्की होकर धूंएकी क्रिया जारी 
हो जाता है । 

४--नलिका लोह. निम्मित होने कारण धूंपका ठण्डा होना 
असम्भव हे । 

५--रचना अत्यन्त सरल और अल्पव्यय की है । 

६--दोन-तीन अथवा इससे भी. आधिक मञिलके चूल्होंका 
अआ एकही धूंआकरासे सरलता पूव्वेक निकाला जा सकता है। 





फुटकर बात 
SN 

१. कहीं-कहीं दीवालके सचिकट कुसियाँ रखने से उनका 
तकिया दीवालोंसे टकरा जाता ओर उससे दीवालके रङ्ग अथवा 
गिळावेके नष्ट थ्रष्ट होनेका सय रहता है । विशेषकर यह बातें 
सद्र दीवानखानोंमें अधिकॉशरूपसे होती रहती है । अतः उसे 
बचानेके. निमित्त यदि दीवानखानेमें २. फुटकी ऊंचाईपर मजबूत 
काष्ठ खण्ड जड कर उनपर गिलावा चढानेके समय उनमें ६ इञ्च 
चौड़ी तथा एक इञ्च मोटी लकडीकी तख्तियाँ जड दी जॉय तो 
यह विपदा सहजहीमे दूर हो जाती है। . 
_ २. पाटनक लिये यदि ६ इञ्चसे अधिक सोदाईके गर्डर दीचाल 
पर रखे गये हां तो उनमेंसे एकमे झूला वान्धनेके निमित्त कड्या 
जड़ी जा सकती हे । किन्तु यदि इससे पतले गडर हाँ तो एसी 

१२ 
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परिस्थिति एक-दो इची जस्तेकी नलिकामें सिमेण्ट काँक्रीटको 
दँस-हँसकर मरते हुए सिमेण्ट कांक्रीटके चबूतरे पर उसके दोनो 
छोर दीवालमें कमसे कम ६६ इञ्च भीतर खुसाकर जडनेके 
उपरान्त उसपर झूला लटकाया जा सकता है । 


३ जिस स्थानपर ऊपरी मञ्जिका सूजन कार्ये आरस्भ होता 
है उस जगह बाह्य भागकी ओर गल्था निकालनेकी रूढ़ी है। 
उसीको पारिभाषिक प्रयोगमें ( 50४78 Course ) कडूनी कहते 
हैं। इस कङ्गनीके प्रसुखतया दो उपयोग हैं। एक तो इससे भव- 
नकी शोभा बढ जाती है । दूसरे दीवालॉपर गिरा हुआ 
बर्साती जल निचले मञ्चिलकी दीवालसे दूर जा गिरता है। इसके 
ध्रोत्यथ उसके शीषेभागके अग्र भाग थोड़ा ढाल देना पड़ता है । 


8 ऊपरी मञ्चिलकी दीवालें प्रायः सतहगत्‌ मजिलकी दीवालोंकी 
अपेक्षा चौड़ाईमें न्यून होती हैं। यदि सतहगत्‌ माजिलका पत्थरका 
काम डेढ़ फुट चौड़ा हो तो कहीं-कहीं दूसरी मजिलके ल्यि 
१४ इची पक्के ईटांकी दीवालें खड़ी की जाती हैं तथा यदि दो 
मसिलका भवन हो तो कहीं-कहीं ऊपरी मजिळकी दीवाळं 
१५ इठ्ची पत्थरकी अथवा क्कचित प्रसङ्ग पर ९ इञ्ची ईटोंकी 
दीचालोंका सृजन होता है । यदि ९ इछ्ची ईंटोंकी दीवाले खडी 
करनी हाँ तो जिस स्थान पर उनकी केंचीयाँ आयें उस स्थान 
पर १४ इञ्ची खम्भोंका सूजन करना विशेष उपयुक्त होता है । 
ऐसी परिस्थितिमे ९ इञ्ची दीवालें उतनी मजबूत नहीं: होतीं! 


~ 


निचली दीवालोंके दोनों ओर जगह ( 058९0: ) छोडकर ऊपरी 
'वीवालोंका सुजन करना मजबूतीकी दृष्टिसे विशेष उपयुक्त होता 
है। ऐसा करनेसे ऊपरी मैजिलके कमराकी रूम्बाईमें २।३ इञ्च 
बृद्धि होती है, यह सत्य है। किन्तु फिरभी भवनोंके बाहरी भागमें 
जगह न छोडना भारी भूल है।. 


Ed 
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पाटन 


OPC 


आजकल पाटनके काममें लकड़ीकी घरनोंकी जगह फौलादी 
गडरोंको व्यवहृत करनेकी परिपाटी चली हे । इसमें सन्देह नहीं 
पके, यह परिवत्तन अपेक्षित रूपसे लाभ जनक हे। अतः उसके 
म्सम्बरन्धमें नीचे कुछ आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हेः-- 





गडर व्यवहृत करनेके सम्बन्धमें कुछ 
आवश्यक सूचनाएं 


न्न 


गडेरोको दीवाळपर चढानेके पूव्वे उनमें स्थान-स्थानपर 
-आवझ्यकतानुसार छिद्र बनाये जाते हैं। इनकेःविघानके समय 
सामान्य गडरों को तपानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । उनको 
'छेदनेके पश्चात्‌ विया-चत्ती-झाड-फानूस आदि लटकाने लिये 
उनके पेटेमें लोहारसे ( ।३०४९) पकड़दार लोहे की तख्तियाँ 
बनवा कर जड़ी जाती हैं। उन्हें जङ्ग तथा छिद्रादिसि चचानेके 
हेतु उन्हें दीवार पर चढ़ानेके पूव्ये तैलरङ्ग या अळकतरेका 
पलस्तर व्या जाता है। छः सात फुटले अधिक अन्तर पर 
प्रस्थापित होनेवाले बडे ग्डरोंके नीचे मठाऊ पत्थर या कांक्रीटके 
प्रायः छः इञ्च मोटे एवम्‌ सवा से डेढ़ फुट तक की लम्बाईके 
'दीबाळकी चौड़ाईके बरावर ढोके जड़े जाते हें । यदि गडर छोटे 
हां ओर उन्हें करीब करीब अर्थात्‌ फुट-डेढ फुट के अन्तर पर 
जड़ना हो तो दीवाळके शिरोभाग पर गिछावेमें डेढ़ इञ्च मोटी 
झाहाबादी लादी बिछानेके उपरान्त उनकी स्थापना करनेसे 
पाटनका सम्पूर्ण सार सम्यक रूपसे बँट जाता है। कहीं-कहीं 
'गडेरॉको चूने से आलिप्त रखनेके विचारसे उनपर बशकी सहा- 
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यतासे सिमेण्टका हल्का स्तर देनेकी रूढी है। किन्तु उससे विशेष 
लाभ नहीं होता । 


दीवाल पर गडरका कमसे कम एक फुट हिस्सा रहना अनि- 
वाये हे । यदि वह दीचालकी मोटाईके बराबर धरा रहे तो सबसे 
उत्कृष्ट बात होती हे । छज्जेके लिये गडेर चाहे बाहर निकालने हाँ 
या भीतरही भीतर दबे रहने देनेहों, दोनोंही दषाओमें प्रत्येक 

कमरके लिये अपेक्षित गडरखण्ड जडनेकी अपेक्षा बीचकी दीवाल 
` परसे दो या तीन कमरोपर अखण्ड गडेर जड्देनेसे झुकावकी 
हष्टिसे . काममें सवाया मजबूती आजाती हछे। बाजार में सब्ब 
साधारण रूपसे ४० फुट लम्बे गडर मिलते हे । 





' पाटनके विभिन्न प्रकार 





मञ्जिलगत्‌ पाटनके विभिन्न प्रकार आजकल प्रचलित हें । 
अत; उनमसे प्रत्येकके शुणदोषका विवेचन करना हमारा आद्य 
कत्तेव्य हैः-- 

१--कडीपाट अर्थात्‌ लकडीकी धरन, कडी, किलाचियाँ या 
एक ओरसे रन्धी इइ रफ, ऊपर मिट्टीका स्तर तथा मोरमकी 
' जमीन । 

२--सारी,बातें उक्त कमके अनुसार! केवळ घरनोके स्थानपर 
एक-एक फुटके अन्तरपर काडयाँ । 

२ छोडेका धरन ( ५९८) ठीक उक्त क्रमके अनुसार । 
ऊपर लकडीकी कडियाँ । 

४--लकडीकी कडियों पर या छोहेकी कडियों (उ०६(8)के मध्यम 
` शह्यबादी फेरा, ऊपर चूनेका रोडाकांक्रीट या कोबा। 
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“चार फुट या उससे कम अन्तर पर लोहेकी धरनें या 
-लोहेकी कडियों (7०४४) में २ से ९ फुटपर, बीचमें ईटे और 
'गालेकी कमानिया, ऊपर रोडा कांक्रीट या कोबा । 

६--लोहे या लकडीकी कडियोसे कोबा । 

७-च्छेद्युक्त लकडीकी कडियाँ, ऊपर और मध्यम कोबा । 

८--पुनरेंढीसूत सिमेण्ट काँक्रीट । 

९--लोहेकी धरन तथा ऊपर ह्यूम पाइपके किश्वित गोळ 
डुकडॉपर कोंबा । 

© ~ ७ 

उदढाहरणाथः--यदि ११ फुटके गाळे पर लकडीकी धरन जडी 
जाय तो वह १४॥ फुट लम्बी तथा कमसे कम १००६” नापकी 
आवश्यक होती है। उसमे ६) ₹० के दरसे तय करने पर प्रायः 

३६ रु० १ आ० लागत चेठती है। उसी गाळे पर यदि उसी 
-लस्चाईका गडेर जडा जाय तो चह ७”४”५१६” पौण्ड अर्थात 
२३२ पौण्ड वजनका लगता है। इसका मूल्य प्रति हण्डरेडवेटके 
'हिसाबसे ८) रु पकडने पर उसकी लागत केवल १६ रु० १३ 
आने पड जाती है। अतः इस तुलनात्मक विवेचनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, लोहेके गडेरोंमें लकडीकी घरनाँकी अपेक्षा 
आधेसे भी न्यून लागत बेठती है। अतिरिक्त इसके धरनोंकी 
अपेक्षा गडेर कहीं अधिक निरापद्‌ ओर सुलभ होता है । उसे अन्नि 
“ताप या ढीसक इत्यादिका तो भयही नहीं होता न बढ़ईकी आवश्य- 
कता होती है । | 

१--उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, यद्यापि अभी 
भी बहुतसी जगहाँपर लकडीकी घरनॉका व्यवहार करनेकी 
'परिपाटी है तथापि उसमें लागत अत्यधिक बेठती है। उनकी 
जगहपर लोहनिर्मित धरनोंका प्रयोग होनेसे हर प्रकारसे बचत 
एवम्‌ आराम मिलता है । साधारण रूपसे धरन या गडरोंके बीचमें 
६ से ८ फुटतकका अन्तर रहता हे । ऐसा बहुतही कम होता है, 
जहाँ यह अन्तर १० फुटतक रखा गया हो । ऐसा करनेले कड्या 








| 
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अपेक्षासे बाहर मोटी लगानी पडती और उसके कारण अतिरिक्त 
खच बैठता है। तीसरी एक हानि उक्त पद्धतिकी धरनोंसे यह 
होती है कि, मञ्ञिलका सारा भार धरनोंके स्थानपर ही कुछ 
बिन्डुऑपर होता हुआ दीवालोंपर जा गिरता है। वह सम्यछू- 
रूपसे दीवालोपर नहीं बॅटता। इस श्रेणी विशेष पादनकी लागतका 
स्थूल प्रमाण इस तरह हेः 
आक्काति नं. ४१ अधोद्शंन 





गोल खम्भा 
आकृति नं. 8२ च्छेद 

इसके अतिरिक्त इस श्रेणीकी पाटनमें भुजदण्ड प्रभृतिके लिये 
थोडी बहुत लकडी और खर्च करनी पडती है । जिसका औसत 
सूल्य २० ) रु० से कम नहीं होता । 

यह पद्धाति अभी कतिपय स्थानोंपर रूढ है । इसमें प्रथमतः 
खानोंकी : जगह पर चौकीकी शिलापर गढ़ी हुई तथा उसकी 
सन्धुखस्थ दीवाळमें जानेचाळी अनगदू ' सिल्लियाँ हे रखी जाती 
हे । उनके शिरोमागपर टॉकीसे छेद किये रहते हैं और उन्हीं 
छेदोमे पच्चर देकर खर्भे खडे किये जाते हैं। खम्भोंके शिरोभाग 
पर पीढी जड़ी जाती तथा उसपर धरन रखी जाती हें । इन 
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खम्सोंको “ डुबाव ' खम्भे कहते हैं । देखिये आक्ृति ४१ ४२ दो 
धरनोंके बीचमें दीवालके शिरोभागपर दृशनी भागकी ओर भुज- 
दण्ड जड़े जाते हैं। (आकृति ४१-४२) अन्तमें खम्मोंको पेटेमें लेकर 
पत्थर या इंटोंकी जुड़ाई कर दीवालें खडी की जाती हें। 
यदि तिमञ्जिला अवन हो तो सतहगत्‌ मञ्जिलमें ६५६ दूसरे 
मज्ञिलमे ५०८५" तथा तीसरे सञ्जिलमें ४८४” नापके खम्भे व्यच- 
हारमें आते हें । खम्भेके शिरोभागपर उतनीही चौडी किन्तु कुछ 
मोटी लग्धी जड़ी जाती है। खम्भेको उसकी पूर्ण चौडाई स्थिर 
रखते हुए कुछ छीलकर उसका एक तिहाई भाग कुछ नोकीला 
बनाया जाता तथा रुग्धीमें छेद बनाते हुए उसमें जड़ दिया जाता 
है। लग्धीका सुजन अनेक खण्डोको एक विशिष्ट प्रकारके जोड़से 
जोड़कर किया जाता हे । इसे जहाँतक हो खस्भेके बगलमे छाना 
विशेष श्रेयस्कर होता है। ( आकृति 8३ ) 


इस जोड़के मध्य भागमें ॥ ” १” तथा प्रायः ६७ इत्च 








आक्कतिइनं. 8२ 
लम्बी खूँटी जडकर उसे दोनों ओरसे किखित्‌ बढाया जाता 
और २१।२ महिनेके उपरान्त लकड़ीके सूखकर जोड़ दीला 
हो जानेपर उसे पुनः ठोककर लगधीके बराबर काट दिया जाता है। 
ळोहदेकी धरन व्यवहृत करते समय लग्धीसें यातो उनके पेटे 
( F]an० ) की चौडाईको देखते हुए आध इञ्च गहरे खाचे किये 
जाते या एक विशिष्ट प्रकारके काटोंके दावम ( D08९ )- 
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जिनका शिरोभाग युनियेमें सुडा रहता हे,-उन्हें जड़ दिया जाता 
है। इनकी नापका प्रमाण गाला या गादी की नापकी अपेक्षा आधे 
आध चौडा तथा पौन इञ्चसे कुछ आधिक मोटा है । मध्यम 
श्रेणीके भवनोंके लिये यह प्रमाण विशेष उपयुक्त होता है। चौडाई 
२ इञ्च तथा मोटाई तीन इञ्चसे अधिक नहीं होती । इस हिसाबसे 
१० फुटके गालेमें ५%८॥” नापकी धरन बेठती है। 

निम्न सारिणीमें खानेकी चौडाईके अनुसार सागवान 

की घरनोंकी मोटाई-चौडाईका प्रमाण दिया गया है। 
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. ... १. छकडीकी पाटनमें ५६ फुटके अन्तर पर धरन जडी जाती 
हं। उनमें प्रथमतः किञ्चित्‌ खाँचे कर पञ्चात्‌ उनमें १२ से १४ इश्वके 
अन्तर पर कडियांकी जडाई होती हे । तड्‌परान्त उन कडियांमें 
छकडीकी तस्तियाँ या एक ओरसे रन्धे हुए रीफ काटकर उसकी 
किला चर्यों कॉटोंकी सहायतासे बैठायीं जाती हें । इन किळचियोंके 
अन्तगतस्थ जोडोंकों ढँकने तथा दराजसे मिट्टीका गिरना बचानेके 
लिये पहिले डेढ-दो फुट चौडी एवम्‌ पौन इञ्च मोदी तस्तियाँ 
जडनेकी परिपाटी थी । किन्तु आजकल वह उठ गयी है। 


दो कडियोंके मध्यमें धरनके शिरोभागपर जो पोला हिस्सा रह 
जाता है वहा उन्हींकी चौडाईके बराबर किन्तु मोटाईमें प्रायः १३श्वकी 
अन्धेरियाँ जडी जाती हैं। किळचियोंके शिरोभागपर लकडीका चूरा 
चिप्पियाँ इत्यादि बिछाते हुए उनपर ४ से लेकर ८९ इञ्चतककी 
मोटी मोरमकी तह जमायी जाती तथा उसपर पानी देते हुए ठोंक- 
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'पीटकर जमीनके रूपमें तेय्यार कर लिया जाता हे । इस तरहकी 
' जमीन अत्यन्त हल्की होती एवम्‌ जनसमुदायके आवागमनसे 
थरोती रहती हे । इसके अतिरिक्त इस प्रकारमें वढ़ईका खर्च 
अधिक बैठता, अशिका सय रहता एवम्‌ सवनके पुराने होजानेपर 
'किलचियोंकी द्रजेंमेंसे मिट्टी गिरते हुए उसमें एकाध दो 
'खृत्तिकाके ढोके रह जानेकी सम्भावना रहती है। 
१. दूसरा प्रकार कड़ीदार सिल्लीका है । इसमें लकड्डीकी पकड 
०४४ होनेसे उनके शिरोभागपर काँटे जडकर तथा लोहेकी 
* कडिया होनेसे उनके पेटेमें एक एक फुटके अन्तरपर सिलियांजडदी 
जातीं तथा उनके शीषेभागपर मोटी किळचियाँ अथवा रीफें जड़कर 
' उनपर भिट्टीकी तह या काँक्रीट बिछाया जाता है। इस प्रक्रियामें 
'पाटनकी मोटाई कम होकर ऊपरी बोझ दीवालोंपर सम्यकरूपसे 
बैट जाता है। इस विधानमे भी साधारणतया लकडीको पकड़ 
-८ फुट तक ठीक पड़ती है । गालेकी लम्बाई उससे अधिक बढ्नेसे 
इसमें पड़ती नहीं खाती । इस सम्बन्धके गुणदोष पहिले भकारके 
अनुसार होते हैं। निम्न सारिणीमें गाळेकी पाटनका औसतप्रमाण 
` दिद्वारित किया गया है। 


लकड़ीकी पकड्पर किळचियाँ ओर तह 
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उक्त सारिणी देखकर स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि, प्रायः लक- 
डीकी पाटनकी सभी पद्धतियामें एक दीवालसे दूसरी दीवाल पर 
पकड़ें बिछाकार उनपर पाटनका सृजन करना विरोष सुलभ और. 
कम खचेका होता है। किन्तु साथही यह तब तक सुलभ पडता. 
जबतक घडकी या गालेकी चौड़ाई दस फुटसे अधिक न हो । 
३. तीसरे और पहिले प्रकारमें विशेष भेद नहीं है। इसमें 
लकडीकी धरनोंकी जगह छोहेके गडरोंका व्यवहार होता है। 
खाने ६ से ८ फुट तक के रखते हुए निम्न सारिणीमें दिग्दरित 
विधानानुसार कड्या जडकर उनके शिरोभाग पर रीफ तथा 
उसपर तह अथवा रोड़ा कांक्रीट बिछाया जाता है। इस अकार 
में पाटनका वजन प्रतिवर्ग फुटके हिसावखे १९० पोंड के 
ऊपर नहीं जाता अतः उसमें गडेर मोटे रखनेकी आवश्यकता : 
नहीं। निम्न सारिणीमें ८, १० तथा १२ फुट गाळेके लिये खानेकी 
चौड़ाई ६, ७, या ८ फुट होनेसे जिस नापके गर्डर व्यवहृत होते ` 
हैं तथा जिस आकारकी लकडी की पकडें प्रयोगान्वित होती हैं, 
उनसे दिखलाया गया हैः-- 














fe ` oi E [0 
b PE BEE ह ज 
हि dee ॥3 i ७ IN IF [छा (टि 
"७ ७ ता हि 
LB. 

६ | ४८ | २:५० |५५३| ११ | २॥५४ 
८ ७. ५६ | २-०० |६५३| १२ | ३५४ 

८ | ६४ | ३.५० ।६८३) १२ | २८५ 

द्‌ ६० | ३.२५ |६५३| १२ | २॥०८४8 
२० ७ | ७० ३.७० | ७५४| १६ | ३५४ 

< | ८० 8:३० | ७५४| १६ | शा>ण 

६ | ७२ | ३.७१ |७५४।| १६ | शा)८8 
१२ ७ । ८४ | ४:५० ।७८४। १६ | ३५४ 

< | ९६ | ५:०० [७०८४ १६ | २।५ 
३ = | प्न १ २ | ९ 4 २१५५५ 
Ei 


१८७ 


हिंदी सुलभ वास्तुशाख्र. क्‍ 


क्र 
(०९०० ७४७४ did TTT NTS TY VT 


लागतका प्रपाण 
कमरेका नाप २५१२; सवा छः-छः फुटके ४ खाने 


FT २७ *» 
२७७७ ९५० ९७७२० ७६/७#"२८# ९ .# "७ # २//२७६/# क केक 


























मालका व्योरा दर | दाम 
मालका नाम |नग b HH Ae मति | रुपये टि 
| गगह | काम nn र 
| | पौ. 
गर्डर ३।१४॥ | ४ ७ ( ६१ह.वे. ह०वे०। ३७-८ 
पकड़ ( साग ) 
मजूरी सह २६ | २| ४| ९ ६।घ.फू०| ५४.० 
११ 2 । | २४ ड द्‌ घन्कू० ५८:५ 
अन्धेरियाँ , | ८९२ | १| 8 द्‌ १६.९ 
रीफ » १२ २५मण|१॥|मणास| २७५ 
तहकी जमीन | १२५ ६(१५० वासा! १२-० 
फुटकर कील 
काँटे इ० १० 
३ब्रासके लिये कुल २२५:०२० 


१ ब्रासके लिये| | | ७५ रू0 

४ लोहेकी पकड़ें ( 7०४४ ) एक-एक फुटके अन्तरपर जडकर 
उनके पेटेसें नीचे ( 7872० ) की ओर एक ओरसे डेढ हा मोटी 
शहाबादी फशी पिरोकर समथळ रूपसे जडी जाती हैं । पञ्चात्‌. 
लोहेकी पकडोंको चूनेके संसगंसे बचानेके हठ आकृति नं. ४४ में 
दर्शित प्रकारानुसार पकड़ोंके शिरोभागपर १ इञ्च तथा बगलमे 
प्रायः दो इञ्च मोटा सिमेण्ट काँक्रीट बिछाकर ११ जप पश्चात्‌ 
उसके मध्यवर्तीय भागमें रोडेंका कौँकीट दिया जाता है। इस 
प्रकार में सिमेण्ट काँकीट प्रयोगान्वित करनेके लि न 
प्रमाण साधारणतया १३१ रखा जाता है ॥ अधिकांश य 
इस महत्वपूर्ण प्रणाळीकी ओर दुलेक्ष्य किया जाता है। गिलक 
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'कारण लोहपर चूनेके अहकका ( 4]४8]5) दारुण परिणाम होकर 
"वह निरुपयोगी हो जाता हे । ह | 
सोरम या कोबा 





शहाबादी लादी 
आकृति नं. ४४ 


इसके विपरीत सिमेण्टके व्यवहारसे छोहेपर जंग तो चढ़ताही 
'नहीं साथही साथ पुनडंढीभूत काँक्रीटके तत्त्वके अनुसार उसमें 
"विशेष मजबूती आजाती है । पकड़के शिरोभागतक कोबा 
करनेका उद्देश्य केवल पोलेपनको भरना हे । अतः यदि गर्डरों या 
पकड़ोंमे तैलरङ्ग ( ०। P०७ ) देकर फर्शीके शिरोभाग केवल 
सोरम भी भर दिया जाय तो भी काम चल सकता है। ऊपर 
इच्छानुसार पतली एंक इः्ची लादी चूनेमें जडी.जाती अथवा 
'पेटेण्ड स्टोन बैठाया जाता है। ( इस सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन 
आगे चलकर “ जमीन ? शीषंक लेखमें किया गया है । 
उपरोक्त प्रकारकी पाटनका सुजनकाय नितान्त सुलभ है। उसमें 
'न कमाने हैं, न धोखा और न कुशलता । लागतकी जानकाराके 
"लिये नीचे सारिणी दी गयी है । कमरे की नाप यथोक्त 
अर्थात्‌ २५/<१२/--। 
केवल मोरमका व्यवहार करनेसे सिमेण्ट कांकीट तथा चूनेके 
कोबेका खचे,- प्रायः ५२) रु. बच जाते हें और इस तरह १ ब्रास 
पाटनमें प्रायः ८१) रु. लागत लगती है । इसमें ऊपर लगनेवाली 
लादी तथा पेटेन्ट स्टनका खर्च नहीं जोड़ा गया है । 
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ऐसा करनेसे उसकी मजबूती में भी कोई न्यूनता नहीं आती । 
उसके लिये उक्त प्रकारमें वणित विधानानुसार एक-एक फुटके 
अन्तर पर पकड जडनेके पश्चात्‌ नीचे खडे आधार और डण्डे देकर 
'जस्ते की पनाळीदार चद्दर का पूर्ण आधार ( C€०४९८।०९ ) दिया 
“जाता है । ( आक्राति ४५ देखिये) चद्दरकी नलिकां सूद्नेके लिये 
उनमें गीली मिट्टी कर कूटकर भर दीजाती तथा पकडका लोहा 
ढँकनेके लिये उतनी ही जगहपर सिमेण्ट कांक्रीट कर दिया जाता 
-है। इसका प्रमाण ४.२१ होता तथा गाळेके अन्तर्गत भागमें,-जैखा 
रे आङ्ृतिमें दिखलाया गया है, ढालुआँ बिछाया जाता है । ५६ 
'-घंण्टेके पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर मध्यभागमें कोबा झूटा जाता 
'है। सातवें दिन नीचे से सारे आधार और चद्दर निकाल लिये 
' जाते और दूसरे स्थान पर जड दिये जाते हें। इस प्रकारमें सतह 
गत्‌ लादी बच जानेके कारण प्रति ब्रासके पीछे १५१६ रूपयेकी 
वचत होती है । गडेरके सन्चिकट हलाऊ तौरसे सिमेण्ट कांक्रीट 
-होनेके कारण कमानके तत्वके अनुसार पाटन अत्यन्त खुडढ हो 
जाती है । + 
५ पाटनकी इस सुजन प्रणालीमें लोहिकी धरन तीनसे लेकर 
अधिकसे आधिक ४ फुटके अन्तरपर जड़ी जाती तथा बीचमें 
'डंटोंकी 8 इञ्ची मोटाईकी कमाने उठायी जाती हें। इन कमानोंके 
उठानेमें नीचे आधार तख्ते अथवा इसी प्रकारके अन्य साधनां 
(Centerin) का अवलम्ब लेनेसे लागत आशासे बाहर बेठ जाती 
'है। अतः उसे वचानेके अभिप्रायसे दो लोहेकी पकड़ोके वीचे 
'जितना.अन्तर हो उसी नापकी प्रायः डेढ इञ्च मोटी तथा कमान 
के उभार ( र।७९ ) को देखते हुए उसकी चीडाइके बराबर एक 
'तख्ती लेकर कमानके नीचे लगा दी जाती एवस उसे इस प्रकार 
काट दिया जाता है ताकि कमानका अन्तगंत्‌ गोल साग उसपर 
सुचारू रुपसे टिका रहे । 
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उदाहरणार्थ, देखिये आक्कति नं. ४६ । दो लोहेकी धरनाके बीचमें 
‘€ जितना अन्तर हो उसी लम्बाईकी 
“न 8 एक सरळ रेखा ` 4 3 ' समथल 
` . _ (७ / जमीन देखकर उसपर निकाले । 

\ |. / उसके सध्यगत्‌ 0” बिन्दुले उस 

\ 7 रेखाके गुनियेमें 00 नामक एक 

का खडी रेषा आडी रेषाके दोनोंओर 

क: खींचे । पश्चात्‌ दोनों गडरोंके मध्यमे 

ID जितने फुटका अन्तर रखना. हो 

आकृति नं. ४६ उतने ही इञ्च ( प्रति फुटके पीछे 

एक इञ्च ) का ७0 नामक उभार रखे । 00 नामक, रेषापर एक 
शेखा बिन्दु खोज निकाले ताकि, उसपर कांटा जड़कर डोरी 
अँडकाकर ताननेसे 04 नामक त्रिज्या ( ६40३०४ ) में अङ्कित 
गोलकपर 50-40 नामक बिन्दु आ सकें । इतना करनेके पर्त 
प्रायः १॥ इंच मोटाईकी एक अ ब नामक लम्बी तरती लेकर उसे 
AB नामक रेखापर रखते हुए 4.00 नामक गोलाकार पेन्सिछसे 
अङ्कित करे और उसीके अनुसार वह काट छे। उसके दोनों 
'छोरोपर समथल भागम खांचे बनाते हुए उनमें दो लोहेकी पतली 
तस्तियाँ स्क्रकी सहायतासे जड़दे। स्क्रके समस्त अवयव तस्तीमें 

“छिपे रहने चाहिये । 
उपरोक्त क्रिया होनेके पश्चात्‌ पेशराज दोनों गर्डरॉपर एक 
र आडी तख्ती रखकर 
उसपर बैठ जाता है। 
इसके पूर्वे वह पासही 
न्न सम्यळ-रूपसे तराई 
कोबा सिमेंट काँक्रीट गडर बोल्ट किये हुए ईटे तथा 
__ आ. ने. ४७ : चूनेका गिलावा तैय्यार 
कर रखता है। इस गिलावेमें चूनेका प्रमाण कुछ अधिक रहता 
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तथा पिसाई सी विशेष रूपसे महीनकी रहती है। तइुपरान्त वह इस 
आवश्यक साधन सामुग्रीसे लेस होकर उक्त तरती पर बैठ जाता 
तथा उपरोक्त ्रकारसे गोल भाग ऊपर कर कठी हुईं तख्ती दोनों 
गडेरोंके निचले पेटे ( 7१४72० ) पर दीवाळसे प्रायः ३ इञ्चकी दूरी 
पर रख देता है। पञ्चात्‌ एक ओरसे प्रथम ९ इञ्ची इडा नखुलेसे 
` काटकर उसे गर्डरके पेटेमें बेठानेके अनुकूल बनाते हुए गडेरके 
अगळ-चगळमें सिमेण्ट और बालू १:३ प्रमाणमें सस्सिश्चित किया 
हुआ मिश्रण दिया जाता और उसमें वह ईटा जडा जाता है । पश्चात्‌ 
सादा गिलावा डालकर दूसरा आधा ईंटा जड़ देते और पुनः गिलावा 
देकर ९ इश्वी अखण्ड ईट जड देते हें। इस प्रकार प्रथम एक 
छोरसे तथा तदुपरान्त दूसरे छोरसे जुड़ाई आरम्भकर तख्तीके 
रिरोभागपर. सध्यवर्तीय भागके सन्चिकट गिळावेका मोटा स्तर देते 
हैं। पश्चात्‌ चाभीकी ईंट करनीकी मूठसे ठोकते हुए इढ़ता पूव्वक 
जमा दी जाती है । इस जुड़ाईके कायम सन्धियोकी सराई पत्थरकी 
ज्ञिप्पियोंसे की जाती है। पश्चात्‌ सम्पूर्ण जुड़ाई हो जानेपर 
. नाचेकी तख्ती के एक अग्रसागमें धीरे-धीरे हथोडी चलाकर 
उसका अग्र अपनी ओर खसका लिया जाता है। इस क्रिया के 
समय कमानके ईंटों को आधार देनेके हेतु आवश्यकतालुरूप 
उसके आवश्यक भागको हाथ का आधार देते हे । तख्ती तिर्छी 
रहनेसे कमान अखण्ड रहती और जब चाहे तब तदन्तर्गत्‌ तख्ती. 
निकाल ली जा-सकती है। नीचे एकाइ लोह चद्दर रख देनेसे 
गिरनेवाला गिलावा इत्यादि सामान उसपर गिरकर वह पुनः काममें 
लाया जा सकता है । 

दूसरी पंक्तिके लिये पुनः पाहिले स्थानसे प्रायः ९ इश्वी 
दूरीपर उपरोक्त प्रकारसे तख्ती जडकर क्रमशः सम्पूर्ण जुडाई कर 
अन्तमें तेख्ती निकाल ली जाती है। कमानके शिरोभागपर 
गिलावा डालकर उसे वहीं जलके साथ सम्मिश्रत करते हुए. 
उसपर आध इञ्च मोटाईका स्तर देनेसे कमानमें विशेष मजबूती 
आजाती है । गडेरके शिरोमागपर सिमेण्ट कांक्रीट बिछाया जाता 
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और पहिळे दिन केवल जलकी तराई की जाती है । पञ्चात्‌ दूसरे 
दिन गिलावे की सेंढ बान्धकर उसमें पानी बान्ध रखते हैं । ऐसा 
करनेसे तीसरे और चौथे दिन इस कमानपर चला फिरा जा 
सकता और १०-१२ दिनके पश्चात्‌ उसपर आवश्यकतालसुरूप भार 
लादा जा सकता है । 

पायः १५ दिनके उपरान्त नीचेके एष्टभागके इटे यदि नीचे 
ऊपर हो गये हों तो उन्हें उतने फोडकर चिकनी सतह बना ली 
जाती और अन्तमं सव्व साधारण खूपसे गिलावेका पलस्तर किया 
जाता है । 


अधिकाँश रूपसे इस प्रकारकी कसानोंका सजन करते समय 
यह बात सम्भव रहती है कि, उसके सारसे अन्तिम गडर वाहरकी 
ओर घसक जाय । परिणास यह होता हे कि समूची कमान अक- 
स्मात्‌ गिर पडती और नष्ट-अ्रह्ठ हो जाती है। इल भयको बचाने 
के लिये निम्न लिखित उपाय कामभें लाये जाते हैं । 


(१) गर्डरके समान्तर जो दीवाळं हों उनके भीतरी ओर पायः 
दो इञ्च चौडी जगह छोडकर डेढ-दो फुटकी ऊँचाई तक बन्धाऊ 
काम कर लिया जाता तथा ५६ दिनके पञ्चात्‌ उसके कुछ रूख 
जानेपर शेषकाम आरम्भ कर दिया जाता है! 

( २) इससे अधिक उपयुक्त उपाय यह है कि, अन्तिम दो 
गर्डरोके उभार ( ए०० ) में, दो छोरमें दो तथा गर्भेमें एक छेदकर 
उनमें ( 0०४) पेंच कस दिये जाते हैं। इससे वे गर्डर निसगे- 
तयाही इष्ट स्थानपर जमे रहते हैं। आकृति संख्या ४६ में इस 
प्रकारका एक बोल्ट रेषामें दिखलाया गया है । 

(३) इतना करनेपर सी सारे भागका काम एकसाथ आरब्स 
करनेके लिये भरपूर पेशराज न होनेके कारण कमानका सूजन 

१३ 
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करते समय अन्तिम गडंरको खसकनेसे वचानेके हेतु उक्त 
सूचनाओंमेंसे किसी एकका अवलम्ब लिया जाता हे । जिससे 
अन्तमं किसी प्रकारका भय नहीं रहता। (7) दीवाळपर एक 
लकड्ीकी लग्धी रखकर उसके शीषेभागको गर्डरके पेन्देका 
आकार देखते हुए प्रायः आध इत्च गहरे खाँचे बनाकर उनमें गडेर 
जड़ दिये जाते हें । (7) दीवाळपर सिमेण्ट कांकीटका दो इञ्च 
मोटा स्तर देकर उसके स्ूखनेके पूव्वे उसपर गडेर रख दिये जाते 
तथा उनपर पुनः एक इञ्च सोटा स्तर दिया जाता हे । ताकि वह 
काँकीटको मजवूतीसे पकडें तथा अपने स्थानसे हिलने न पायें । 
(77) इससे उत्कृष्ट उपाय यह है कि, सब गडरोंके दोनों छोरों 
तथा मध्यभागमें छेद बनाकर उनमें पेंचकस (3०४) कस देते हें । 
(४) सव कमान एकसाथ बनाते हें। (४) यदि यह सम्भव न 
हो तो आरम्भित कमान दो-तीन फुट उठाकर गाळेका काम 
थोडी देरके लिये बन्द कर दिया जाता तथा सन्निकटस्थ कमाने 
उतनेही परिमाणमें उठायी जाती हें । इस तरह उनके उस मय्यांदा 
तक उठ जानेपर पुनः पहिली कमान उतनीही ऊँचाई तक तथा 
चादमें शेष कमान उसी ऊँचाईतक क्रमशः उठाते इए कार्य पूरा 


कर दिया जाता है । 


उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धक उपायका अवलम्ब लेनेपर भी 
अन्तिम दो गडरोंके मध्यमें तीनों स्थान कस देनेसे दीवालकी 
ओर आडा दाब नहीं पड़ने पाता । 


निम्न सारिणीमें उक्त उदाहरणके लिये माने गये १२५९२५ 
नापके कमरेपर उक्त प्रकारकी कमाने खडी करनेसे जो लागत 
बैठ सकती हे, उसका व्यौरा दिया गया है। इसका गाला १९ 
'फुट लम्बा तथा २५ फुट चौडा समझना चाहिये । इसमें ३ झुट 
७ इङ्चके अन्तरपर ६ गडेर प्रयोगान्वित होते हैं । 
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उक्त पद्धतिमें एक और प्रकार है । उसमें गडरकी जगह १० 
-कुटके गाळे तक ४“%१।॥” नापकी तथा उससे आगे १२ फुट तक 
.४॥५१॥” नापकी लोहेकी पकडें दो-सवा-दो फुटके अन्तर पर 
जड़ी जातीं तथा मध्यमें किसी प्रकारका आधार न देते हुए कमान 
-उठायी जाती हैं । पेशराज इन पकडों -पर तरती: रखंकर उस पर 
बैठ जाता है और दोनों ओर की पकड़ोंके पेटेम कोने कटे हुए 
९ इञ्ची ईटे जड़कर उन्हें अपनी दोनों टाँगांसे पकड रखता 
तथा हाथसे तीसरा ईटा तोड़कर उन दोनों जड़ी हुई ईटॉंके ऊपर 
'गिलावा डालते हुए उसे उनके छोरॉके च्छेदमें जड़ देता है।इस 
अकारसे उठी हुई प्रत्येक कमान ३ इञ्च मोटी और स्वतन्त्र 


१९६ हिंदी सुलभ वास्तुशात्र. 





ai nt en ७१९ ७१९ Ca aT SANS ANS SOIC Fr, 





होती है । पेशराजोंद्वारा कमानोंके खुजन में जो इटे काममें लाये 
जाते हें चे अधिकाँरारूपसे सूखे होते हे, जलसे तर करने 
पर भिलावा उन्हें शीघ्रतापूव्येक पकडने नहीं पाता । अतः जुड़ाई 
समाप्त कर चुकनेपर २।३ घण्टे पञ्चात्‌ उस काम पर नीचे-ऊपरसे- 
पानी देते हें । किन्तु ऐसा करना सब्वेथा भूल हे और इसंसे 
काममें कमजोरी रहनेकी सम्भावना होती है। इसके अतिरिक्तः 
इस पद्धतिमें नीचेंकी ओर से कमानका सम्पूर्ण आग सम्यक 
प्रकारका नहीं होता ओर इसलिये १०१५ दिनके पश्चात्‌ बाहर 
निकले हुए सम्पूर्ण छोर छील-छीछकर निकाछ डालने पडते 
ओर कमानका निचला भाग नितान्त चिकना-समथल बनाना 
पडता है । इसमें सन्देह नहीं कि, आजकल यह प्रक्रिया बड़ी 
लोकप्रिय हो रही है । किन्तु वह केवळ इसलिये कि, इसमें 
लागत कम घेठती और कार्यं सुगमता पूर्वक बिना किसी 
आधारके पूरा हो जाता है। हम मानते हैं कि, इस प्रकारका काम 
एकवार सूखकर भली सति बन्ध जानेपर अत्यन्त मजबूत प्रमा- 
णत होता हैं । कन्तु फिर भी उसमें धोखा रह जानेकी अत्याधिक 
गुज्जाइश रहती है। इसके अतिरिक्त २। फुटके अंतरपर १।॥।“५8॥'” 
आकारे गडर १२ फुटके गालेपर रखना भी ठीक नहीं। कमसे कम 
इतने गाळेके लिये उनकी नाप १८इञ्चसे ऊपर रहनी चाहिये । 
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लकडीकी पकड रीफ तस्ती 
आक्कति नं. ४८-४९ 
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(६) लकडीकी पकड़ोंमें रोडा कांक्रीट डालकर पाटन खडी 
करनेकी भी एक पद्धति हे। इस पद्धातिमें लकडीकी पकडोंकी 
'ऊपरी कोरोंमें चौडे चाप जडे जाते हे। देखिये आकृतिसंख्या ४८-४९ 
'तढुपरान्त आक्कृतिसे दिग्दाषित ध्रकारानुसार सीतरकी आर 
१”)८१” ज्ापके सागबानकी रूकड़ीके रीफी ४५ पेंचकसोंसे जड 
' देते हैं और उनपर दो पकड़ोंकी मध्यगत चौड़ाइके वरावर एक 
तरुती रखकर उसपर रोडा काँकीट बिछाया जाता है । ५६ 
दिनके उपरान्त सम्यकूरूपसे काँक्रीटके सूख जानेएर पेंचकस 
निकालकर रीफ और तख्तियाँ पृथक्क कर ली जातीं तथा नीचेसे 
सन्द्ळा चढ़ाया जाता है इस पद्धतिले कमानका तत्त्व अन्तर्भूत 
हो जाता है। पकडोंमें चौप देनेका उद्देश्य यही हे । विशेषतः इस 
पद्धतिका अवलस्च उन स्थानोंपर लिया जाता हे जहाँ लकडियाँ 
सस्ती और सुलभता पूव्वेक प्राप्त होती हैं । 


कँकीटकी कुटाई भरपूर होने तथा उसमें गिलावे का सम्मिश्रण 
समुचितरूपसे होनेसे पाटन मजबूत और सुदृढ़ होती है । किन्तु 
फिर भा उसमें १।२ दोष रहही जाते हें । पहिला दोष यह रहता 
हे कि, मिळावा और लकडीका जोड कभी भी सम्यळरूपसे नहीं 
बैठने पाता । परिणास्‌ यह होता है कि, ऊपर गिरनेवाला पानी 
सन्धियोमें घुसकर पाटन चूनेकी सम्भावना रहती है । दूसरा 
दोष लकडीके फूललेका है । लकड़ी कितनीही पुरानी ओर 
कमाई हुई कयां न हो वह जल-वायुकी नमीसे फूलती अवश्य 
है । इसके अतिरिक्त ऊष्ण और शीतल जल वायुके कारण 
उसमें आकुंचन और प्रसरण भी होता है । काँक्रीटम यह 
वात नहीं पायी जाती । इन दो विजातीय पदार्थाका आकुंचन 
या प्रसरण नितान्त विभिन्न प्रमाणमें दोनेके कारण कॉकिटमें 
दरार पड जानेकी सम्भावना रहती है। इसलिये यह पद्धति 
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छत या ऑगनके लिये उपयोगमें लाना ठीक नहीं । अन्य 
स्थानोंपर यदि दरार पड भी जाँय तो उसके लिये भयभीत 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । क्योंकि उस दशामें सिमेण्ट. 
या अस्फाल्टसे उन्हें सरा जा सकता है। 

(७) उक्त प्रकारके सद्दश्यही किन्तु कमानके तत्वको विशेषः 


खूपसे अनुसरण करते हुए एक और पद्धतिसे पाटनका सजन: 


किया जाता है। उसमें पञ्डोंके आकारकी पकड काढते हैं। ताकि: 
वह शिरोभागमें दो या डेढ़ इञ्च रहनेसे नीचेके भागमें चार इञ्च रह: 
सके । अतः उसी तरह लकडी काटनेसे वह व्यर्थ व्यय नहीं होती । 


( देखिये आक्लाति ५० ) 








८ न % = == अ 


ड ` eR हर 
*- व्य चक कह ति 
७० गक)? उनमा रनर पर पसार सल 22. : 
रौ ~ eo : 





आ. नं. ५० 


एक लकडी काटकर ३४ पकडें निकाली जा सकती हें! 
इनकी रन्धाई करनेसे वे नितान्त चिकनी होकर उनमें 
गिलावा चिपकने नहीं पाता । पकडोंमें अलकतरा पोतकर उन्हं. 
एक-एक फुटके अन्तरपर जडते हुए नीचे आधार तस्तियाँ 
देकर ऊपर कांक्रीट बिछाया जाता है । ५६ दिनके उपरान्त. 
कांक्रीटके सूख जानेपर तर्तियाँ निकाल ली जातीं और आव- 
स्यकतानुसार गिलावेका पलस्तर कर दिया जाता हे । | 
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इस पद्धतिमें उक्त ओणीकी कियाके प्रायः सभी दोष वत्त॑मान 
रहते हैं। अतः गच इत्यादिके सुजनके लिये इसका अवलम्ब लेना 
अच्छा नहीं । इसमें कमानके तत्त्वपर विशेष जोर पडनेके कारण 
जन साधारणरूपसे यह विशेष सुद्दढ होना चाहिये। किन्तु फिर भी 
इसमें व्यवहृत होनेचाली लकडी गिलावेमें सदाके लिये गडी रहनेके 
कारण उसमें घुन लगनेका भय रहता है। 


(८) पुनहेढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट । इसका विस्तृत उहापोह 
एक स्वतन्त्र परिच्छेदमें किया गया है । अतः उसकी यहाँपर 
पुनरावृत्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 


(९) आजकल इण्डियन झूम पाइप कम्पनीकी पुनहेढीभूत 
सिमेण्ट कांक्रीटकी नलिकापं बाजारमें बहुत बिकती है। उनके 
सजनके समयही उन्हें खड़ी चीरकर ६ से ८ फुटतककी लम्वाई तथा 
डेढ़ले ढाई फुटतककी चौडाई के डुकडे तैय्यार किये जाते हे। जैसा कि, 
ऊपर पांचवें प्रकारमें वर्णन किया गया है, इस पद्धतिमें सी दीवालपर 
गडर जडकर दो गडरोंके ऊपर कमानके सद्दश उक्त डुकडे 
जड़े जाते तथा उनके बीचमें सिमेण्ट काँक्रीट कूट-कूट कर भरा 
जाता है। कमानके शिरोभागपर इच्छानुसार शहाबादी या कटनी की 
लादी अथवा पेंटेण्ट स्टोनकी सतह तय्यार की जाती है। इसमें 
बड़ा भारी लाभ यह होता है कि, इसके भीत्यर्थ व्यवहारमें आने- 
वाळी नढिकाएँ तेय्यार मिलती हैं और उनके सजनके ल्यि 
विनाकारण परिश्रम नहीं करने पड़ते । दूसरा लाभ यह होता है 
कि, इस प्रकारकी पाटनमै अभिका भय बिल्कुल नहीं रहता । 
कमानकी मोटाई २ से श। इञ्च तक होनेके कारण पाटन अत्यन्त 
हल्की होकर कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है । | 


विभिन्न प्रकारकी पाटनोंकी लागतका तुलनात्मक दिग्दरीन 
करनेके हेतु निम्न सारिणी दी गयी दैः 
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५ | ळोहेकी घरनोंमें इटकी कमाने ७५ 


|r 
६७ | लकड़ीकी पकडोमें कोबा ८१ से ९६ 
८ ` | पुनहंढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट 








कितने गाळे तथा कितने अन्तरपर किस नापका गडर जड़ा 
जाय इसका हिसाव लगानेके लिये सव्वं साधारण नियम यह है 
कि, गडेरका जितना अधिक उभाइ ( ॥७) हो उतनाही उसमें 
कम झुकाव ( D९f९०६०० ) होता हे । सामान्यतः ( ) दस फुट 
तकके गालेमें प्रति फुटके हिसाबसे आधा इश्च उभाइ रखा जाता 
है। (४ ) इससे बीस फुटतकके गालेमें प्रति फुटमें आधा अधिक 
एक इञ्च, यह प्रमाण हे । अर्थात्‌ १४ फुटके गालेमें ८ इञ्चके 
उभाड़का गडर व्यवहृत होता है । (77) बीस फुटके आगे प्रति 
फुटके हिसाबले आधा इञ्च अधिक २ इञ्च लिये जाते हें । 


प्रतिवर्ग फुटमें ८०से १००पोण्ड तकके वजनके लिये इस प्रकारसे 
पारमाण निर्धारित किया जाता है । ८० पौण्ड वजनकी पाटन 
अत्यन्त हल्के भ्रेणीकी समझी जाती है । उसका अचेतन भार 
६० एण्ड तथा ऊपर किसीके चढ़ने या सामान रखनेसे उसका 
भार २० पोण्ड समझा जाता है । १०० पौण्ड वजनकी पाटन 
प्राचीन पद्धतिकी अर्थात्‌ कडी सिल्लीकी होती है । १२५ पोण्डकी 


| 
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मध्यम श्रेणीके लोगोंके भवनोंकी, १४ फुट तकके गालेमें किसी 
भी श्रेणीकी होती हे । तथा १५० पोण्ड वजनकी पाटन पुनइंढीमूत 
काँक्रीट अथवा अन्य किसी भी ओणीकी समझी जाती है । २०० 
पौण्ड वजनकी पाटन मिल, छापखाने, गोदाम, नाटकशाला 
ग्रभृति सार्व्वजनिक भवनोंमें बनायी जाती है । . 


इस निर्धारित परिमाणकी तालिकाका प्रयोग करना अत्यन्त 
सरल हे। उदाहरणार्थ--(१) १२ फुटका गाळा, प्रतिवगे फुटके 
लिये १२५ पौण्ड वजन । उक्त तालिकाके अनुसार एक-एक फुट 
चर 8'५१२॥' नापके, १। फुट पर ४॥/>१॥/ के, १॥ फुट पर.8 २३. 
नापके, ३। फुटपर ६८३” फे, ५॥ फुटपर ७५४ के गडेर चल सकते 
हैं। देखी दशाम करीब-करीब बैठनेवाले गर्डर उत्तम समझे जाते 
हैं। क्योंकि उनसे दीवाळपर गिरनेवाळा सार सम्यकरूपसे बॅट 
जाता है। उक्त उदाहरणमें १ फुटपर ४८१॥ नापके या १। फुटपर 
४॥;<१॥ नापके गर्डर उपयुक्त होते हैं । इनमेंसे दूसरेका उभार 
पौन इञ्च अधिक होनेके कारण वह झुकावके सम्बन्धमें विशेष 
सजवूत होता है । 


उदाहरण--(२) गाळा १८ फुट, साव्वेजनिक लाइब्रेरीके दीवान 
खानेके मञ्चिलका, वजन प्रतिवर्ग फुटके हिसाबसे १५० पौण्ड। 
उपरोक्त धाराकी संख्या दो के अनुसार १८५३११० ड्ऱ्वी 
गर्डर होना चाहिये । तालिका संख्या ९ के अनुसार १८ फुटके 
गालेके लिये १०५ का ३० पौण्डी गडर ५ फुटपर चल सकता 
है। अथवा तालिका संख्या १० के हिसावसे १९५५ का ३॥ फुटपर 
चल सकेगा । दूसरे गडेरका उभाड दो इञ्च बडा होनेके कारण 
वह झुकावके सम्बन्धमें विशेष अच्छा होता है। अब १२५५ के दो 
गर्डरोमें ६॥ फुटके जो छोटे गर्डर व्यवहृत होते हैं वे प्रथम 
तालिकाके हिसाबसे १। फुटपर ७ फटके लिये २२९१४ नापके तथा 
दूसरी तालिकाके अनुसार २। फुटपर ४५१॥ नापके जडे जाते हैं। 
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सवनका प्रष्ट भाग समथल, चिकना तथा रङ्ग देकर सुन्दर 

र बनाने एवम्‌ उसके अन्तर्गत भागमें जलवायुका प्रभाव रोकने 
'विचारसे सवनमें गिलावा किया जाता है। पत्यरके बन्धाऊ काम 
"यर अधिकसे अधिक १) इञ्च मोटा तथा ईटेके कामपर पौन इञ्च 
मोटा गिलावा किया जाता है। कोरदार पत्थरपर गिलावा भली- 

“भांति जमता नहीं। मसालेको जमनेमें सुविधा करा देनेके विचारसे 
-बन्धाऊ कामके जोड ( दराजें) कील कांटेसे प्रायः पौन इञ्च 
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गहरी खोद लिये जाते तथा उनमें भरपूर पानी दिया जाता है। 
पत्थरकी अपेक्षा इंटके बन्धाऊ काममें कहीं अधिक पानी देना 


am 


पडता है । क्योंकि, उनमें जल शोषण शक्ति रहती है । 


गिलावा करते समय उसका बहुतसा अँश जमीनपर गिरता 
और वह सिट्टीमं मिलनेपर निरुपयोगी हो जाता हे । अतः इसके 
पूव्येही जिस जसीनपर गिलावा करना होता है उसकी जलसे 
सींचाई कर ली जाती और उसे भलीभांति ठोकं पीकर समथल 
बना लिया जाता है ! दीवालोंको छींटे-कतरोंसे वचानेके लिये 
उनपर चारों ओरसे बोरे या पनालीदार चद्दरे फेला दी जाती हें । 


पहिला पळस्तर छेका दिया जाता है। उसके प्रीत्यर्थ स्निग्ध 
चूना तथा बालू १३२ प्रमाणमें सम्मिश्रित कर उस गिलावेमें थोडा 
सिसेण्ट मिलाते हुए उसका पलस्तर दीवालपर फैला फेलाकर 
किया जाता है! छरा करनेका सूल उद्देश दीवालके पृष्ठ भागसे 
गिलावेका जोड बैठाना है । अतः छर्रा मजबूतीसे जमाकर उसका 
पृष्ठ साग खुरदरा बनाते हैं। यह स्तर प्रायः पाव इञ्च मोटा होता है। 


दूसरा पुट देनेके पूर्वं स्निग्ध चूना तथा बजरी १:२ प्रमाणमें 
सम्मिश्चित कर घानी अथोत चक्कसमं पीसते हैं । पञ्चात्‌ उसे उसी- 
तरह ७८ दिनतक रखकर पुनः पिसाई होती हे । जलस्नेही चूनेका 
प्रयोग करना हो तो ऐसा करना नितान्त आवश्यक हे । क्योंकि 
यदि ऐसा न किया जाय तो उसमें रह जानेवाळे चुन कङ्ड छः 
छः मासतक ज्याके त्या रह जाते ह. जिसके कारण हवामें शीत पेदा 
हो जानेसे कली खिलकर उसस्थानपर गिलावा फूट जाताहै और 
दीवाल फोड़ेके सहश फूल उठती है । इस श्रेणीका गिलावा किस 
रकार तैय्यार किया जाता है, इसका विस्तृत विवेचन साधन-सासुग्री 
भागके ' बालू-गिळावा ? शीर्षक परिच्छेदमें किया गया है। _ 

गिलावेके काममें शङ्क-सींप या शहाबादी पत्थरकी खडियाका 
चूना विशेष उपयुक्त होता है । 


is, 
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छरेंका चूना यदि तीक्ष्ण जातिका हो तो छरेंकी क्रिया होनेपर 
एकबार जलकी तराई कर उसे ५६ दिनतक सूखने दिया जाता 
है। जलस्नेही चूनेके गिलावेका छरा करनेसे 8५ दिनतक दिनिमें 
२।३ बार जळकी तराई करनी पडती है । 


दूसरा स्तर देनेके पूव्वे तेलका हाथ फेरकर दीवाळमें स्थान- 
स्थानपर तारके कांटे जड दिये जाते तथा गुनिया छगाकर उसकी 
मध्यवर्तीय डोरीको आडी-टेढ़ी पकडते हुए समस्त कांटोंके शिरो 
सागको एक सतहमें लाते हुए करनीकी सहायतासे उन कांदोंके 
चारों तरफ उनके शीषेसागके बराबर गिलावेके लम्बे-चौडे दांते 
बनाते हैं उनके किश्चित्‌ मात्र सूख जानेपर कांटे निकाल लिथे 
जाते हैं। आरम्भमें तेछका लेप देनेके कारण इस सभय उन्हें 
निकालनेस गिलावा उखड आनेका भय नहीं रहता । ८१० घण्टे 
पञ्चात्‌ अथात्‌ दांताके रूख जानेपर उनके मध्य भागमें गिछावा 
देते हुए दो-दो दांतोंपरसे छकडीका रन्धा चलाकर ऊपरसे गिला- 
चेका पलस्तर किया जाता हे । दांतोंके गिलावेमें थोड़ासा सिमेण्ट 
मिला देनेले वे १।२ घण्टेमें सूखकर मजबूत हो जाते हैं । दूसरे 
दिन इस पद्धतिसे तेय्यार किये हुए गिलावेपर लकडीके पीटनेसे 
भरपूर पिटाई की जाती तथा बीच-बीचमें बडे हरे, बेलकी गुद्दी 
या गुडके पानीकी सिंचाई की जाती है। 

इस प्रकार १९ दिनतक यह क्रिया करनेके पश्चात्‌ उसपर 
दूसरा पलस्तर नीरू सन्द्लेका दिया जाता है। जिसकी निस्माण 
क्रिया साधनसामुद्यी विभागके “ वालू-गिळावा ' शीर्षक 
प्रकरणमे दी गयी हे । 

जहाँ गिलावा अत्यन्त चिकना बनानेकी आवश्यकता होती है वहाँ 
कहीं-कहीं सङ्ग ज़राहत ( 8080 $००९ ) नामक पत्थरको महीन 
पीसकर उसका चूण बना लिया जाता है। पश्चात्‌ उसकी पोटली 
बनाकर सन्दला लगानेके प्रायः १ घण्टे उपरान्त उसके थोडेखे 
सूख जानेपर इसे फेरते हुए करनीसे घुटाई होती हे । 
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कहीं-कहीं सन्दलेमें अञ्रकका महीन चूर्ण मिलानेकी 
पाठी है । इससे गिलावेमें चमक आ जाती हे । नार 
सन्द्छेके स्तरकी सबवे साधारण मोटाई प्रायः कद इञ्चसे टे 
इश्च तकके भीतर होनी चाहिये। इससे अधिक मोटास्तर होनेसे 
उसमें बारीक दराज हो जाती हें । एकवार पलस्तर कर चुकनेपर 
उसे पानीसे बचाना चाहिये तथा शीघ्रही छुवाई कर देनेसे उसमें 
ल र नहीं उत 5 पातीं । यदि छुवाई देरसे करनी 
तो शुड या बडे हरेंके जलका एक हल्का हाथ सम्पूर्ण 

स्तरपर फेर दे । 


(~ Ne 


शुनियेें बनी हुई दो दीवालोंके कोणोंमें झडाकर्कट तथा मक- 
डियोंके जाले पैदा हो जाते हैं। अतः आजकल उनमें गोलाई देनेकी 
परिपाटी हो गयी है । निःसन्देह यह व्यवस्था उत्तम है । किन्तु 
गोलाईका व्यास १ इञ्चसे आधिक होना अच्छा नहीं । 


गिळावेकी नयी पद्धति 


उक्त पद्धतिसे गिलावा करनेमें बड़ी मेहनत पड़ती है! इसके 
अतिरिक्त उस पद्धतिमें दो वार गिलावेको सानना पडता तथा 
पृथळू-प॒थ तीन पुट देने पड़ते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि, इसमें 
मजदूरी अधिक लगकर समय सी बहुत नष्ट हो जाता है। साथही 
यदि चूना जलस्नेही जातिका हुआ तो दीवालमें फोड़ेके सदृश्य 
फुलाव होनेका सय रहता है। अतः इन सब आपदाओंसे चचनेके 
लिये गिळावेकी निम्न लिखित पद्धतिकी शरण लेना विशेष उप- 
युक्त एवम्‌ सरळ सिद्ध होता है। र | 

प्रथमतः दराजें या सन्धियोंको मली साति खोद्‌-खुरुचकरं 
दीवालमें भरपूर पानी दे देना चाहिये । पश्चात एक जगह ६ भाग 


स्वच्छ एवम्‌ महीन वालमें एक भाग सिमेण्ट और १ भाग तीक्ष्ण 


१४ 
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(77७४) चूना मिलाकर रख दे । तदुपरान्त आवश्यकतानुसार उस 
सस्मिश्रणको पानीमें सानकर एक साथही उपरोक्त पद्धतिमें वणित 
गिलावेका दूसरा पुट दे दे । यह. गिलावा प्रायः ३।४ घण्टेले सूख 
जाता है । इसके बाद उसे. एक दिन तक उसी तरह छोड़ते हुए 
कमसे कम ५६ वार जलसे. सींचे । तदुपरान्त दूसरे दिन एक 
'ईंटके दुकडेसे. पृष्ठ भाग भली .भांति. रगड़कर उसे साफ खुथरा 
और समथल बनाये और अन्तमें सिमेण्ट १ भाग, चूना पिसा हुआ 
'गिळावा १ साग, शुभ्र एवस महीन मोरस १ भाग जळमें सस्मिश्रितकर 
उसका अन्तिम पुट वेते हुए सन्दृळा करे और करनीसे खूब घोटे। 


इस नवीन क्रियामें सव्वे साधारणकी अपेक्षा आधी मजदूरी 
बैठती है । चक्कसमें दुबारा पिसाई नहीं करनी पड़ती । छरा नहीं 
करना पड़ता तथा पिटाइके परिश्रम और मजदूरी बच जाती है। 

सम्पूर्ण लांगतकी इष्टिसे तुलनात्मक रूपसे विचार करनेपर 
तीन चौथाई लागत पड़ती हैं। इसमें. उक्त कारणोंके वश व्यय 
होनेवाला धन तो बच ही जाता है, साथही साथ, पाट, बेलकी 
शुद्दी, बडेहरे या शुडंका पानी नहीं देना पड़ता। सजबूतीकी 
ृष्ठिसे इस पद्धतिसे किया हुआ गिलावा कहीं अधिक मजबूत 
और वज्र बन जाता है। साथही उसमें सिमेण्ट होनेके कारण 
आरोग्यकी दष्ठिस भी. वह अत्यन्त हितावह होता और सौन्दयेकी 
वृद्धि कंरता है। : : । इ; क - 

52 ` सिमॅण्टका गिलावा 


` कहीं-कहीं शरीरारोग्यकी इष्टिंसे चूनेकी जगह सिमेण्टका 
गिलावा किया जाता.है। उदाहरणार्थ स्नानगृह, सण्डास, मोरियों 
गटर प्रभूतिस्थानोंमें तथा जलाशंयकें अन्तर्गत भाग, तहखानेकी 
'दीवालें अथवा व्यवहृत जलके मल निवारक झुण्डों इत्यादिमें। 
“दीवालॉपंर स्तर वेनेके पूर्व इसके आयोजनकालमें मी दीवा- 
ोंकी 'दरांजो और संन्धियांको भलींभाँति खुरूचकर स्पष्टकर 
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(छिया जाता हे) इसकी निर्म्माण प्रणाली और व्यवहार प्रणाली 
साघधन-सासुयी प्रकरणमें विस्तार पूर्वक दी गयी है । 


जलाभेद्य गिलावा 


जछके कुण्ड अथवा ऐसेही किसी जलधारक स्थानको जल- 
स्पशेसे बचानेके हेतु जिस गिळावेका पलस्तरं किया जाता हे, उसे 
जलासेद्य गिलावा कहते हे । इसमें वाळू और सिमेण्टका प्रमाण 
२:१ रहता है। प्रयोगान्वित करते समय इसकी अधइःद्वी तह 
देते हैं तथा उसके सूखनेके पूर्व्वही महीन वाळू तथा सिमेण्ट 
समप्रभाणमें मिलाकर उसका पुनः एक आध इश्वी स्तर दिया 
जाता है और उसपर केवल सिमेण्टका पुट देते हुए घुटाई होती 
है। इस क्रियाके पश्चात्‌ सिमेण्टके कुछ सूख जानेपर उस विले- 
पित भागपर फिडकिरीके पानीका हाथ फेरा जाता और उसके 
सूखनेके पूर्वही उसपर साुनके पानीका हाथ फेरकर पुनः घुटाई 
होती है। इस क्रियासे जलाशय जलाभेयय होजाता है। .. . 

इटोंकी दीवाळके लिये सस्ता गिलावा 

यह गिलावा विशेषतः वाद्यगत्‌ भागकी ओर विशेष सस्ता और 
खुविधाजनक होता है। इसे काममें लानेके पूव्वं दीवालको भली 
भति जलसे तर कर देते हैं । पश्चात्‌ सन्दलेमें आधा साग नरम 
सोरम मिलाकर करनीकी सहायतासे उसे दीवाळमं स्थान-स्थान 
'पर जम्मा देते हें । तडुपरान्त एक घडेम तीन सेर गुड डालकर 
उसमें पानी भर विया जाता और उसी पानीभें एक नरम ईट बार- 
बार डुबा-डुबाकर उसकी सहायतासे दीवाळपर लगा छुआ 
सन्दछा-फेलाकर समथलरूपमं स्तरीभूत करते हुए सम्यक 
घुटाई होती है । सब्बे साधारण रूपसे इस स्तरका प्रमाण एक 
इञ्च का आठवा हिस्सा होता है तथा इसमें लागत प्रति फीसदी, 
'वगे फुटके हिसाबसे केवळ ८।१० आने तक पड़ती है। यह गिलावा 
अत्यन्त मजबूत होता है । दा 
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रफ कास्ट अथवा सिमेण्टका छरों 


ईटेके काम की बाद्यगत शोभा ब्रद्धिङ्गत करने तथा पडंदेसे 
बरसाती जल मरने न देनेके विचारले जिस प्रकार कामके वाह्यः 
पुष्ठसाग पर गिलावा किया जाता है, उसी प्रकार उसके साथ- 
साथ छरा करनकी भी परिपाटी हे। केवल गिलावा करनसे उसके 
फफोले गिरनेका भय रहता हे। किन्तु एकबार छरो किया जाने: 
पर उस भयसे बहुत कुछ अंशांमें छुट्टी सिल जाती हे। दूसरी 
बात, छरेंमें जो विशेष रहती हे, वह यह होती हे कि, छरेंमें किसी 
भी रङ्ग का सम्मिश्रण होनेसे, वह अनवरत-सूसलाधार बृष्टि 
होने पर भी नष्ट नहीं होनेपाता। खिडकियों और दरवाजोंके 
अगल बगलमे सादे गिलावेकी पट्टी तथा दीवार पर छरो 
करने या ठीक इसके विपरीत किया करते हुए उसमें विभिन्न 
रज्ञोंका सम्मिश्रण कर देनेसे काममें अपूव्ये शोभा उत्पन्न हो. 
जाती हे । 

छरी करनेके स्थानोंपर स्थित दराजें प्रथमतः भली भांति 
खोद्कर दीवालोंको सम्यळ्रूपसे पानीसे तर कर छिया जाता है १ 
पञ्चात्‌ सिमेण्ट १ साग तथा गरगरेदार चौथाइञ्च मोटे दानेकी बालू. 
'एकमें मिलाकर उसे पानीमें सानते हुए आवश्यकतानुसार उसमें 
इच्छित रङ्ग मिलाया जाता है । तइपरान्त करनीकी सहायतासे 
जोरसे फेला-फैलाकर वह मसाला दीचालपर पोत दिया जाता 
और घोटते-घोटते उसे समथळरूपमें आधा इञ्च मोटाईके प्रमाणमें 
स्तरीभूत किया जाता है । इसमें मिळाये जानेवाळे रङ्ग अपने 
गीळेपनमें बड़े भड़कीलें मालूम होते हें । किन्तु पलस्तरके सूख 
जानेपर उनकी वह तेजी निकल जाती और उनमें फीकापन' 
आ जाता हे । कहीं-कहीं दो बार करके इस प्रकारके गिळावेके 
पतले स्तर देकर उसकी मोटाई इष्ट ्रमाणमें मिला दी जाती है । 
चह इस उद्देश्यसे कि, जिसमें कोइ कोना-कतरा-गडढा पलस्तरसे 
छूटने न पाये । अतिरिक्त इसके कहीं-कहीं रङ्गीन गिलावेका एक 
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पलस्तर देकर अन्तमें उसी रङ्गके सिमेण्टके गिलावेका अन्तिम 
स्तर देनेकी परिपाटी है । विशेषतया छरेका सौन्दर्य बढ़ानेके हेतु 
'न्राळिखित बातों पर ध्यान दिया जाता हेः-- 

१. एष्ठसागपर कहीं भी ऊबड़-खाबड जगह या गड्ढा 
न छूटने पाये । 

२. जहांतक सम्भव हो सम्पूर्ण दाने एक ही आकारके हों । 

३. रङ्ग एकसा होना चाहिये । 

8. इटके काम पर कमसे कम इतना मोटा स्तर होना चाहिये 
ताकि, उसके जोड दिखलायी न दें । 

छरेमें दोष इतनाही होता है कि, उस पर गर्दा-घूछ अत्यन्त 
जली रहती है । 


स्भूयकास्ट अथवा वारीक छरा 


इस प्रकारका गिलावा बाह्यगत्‌ अङ्गमें करते हैं। पहिले उक्त 
विधानाचुसार प्रायः आधेसे पौन इञ्च तक की मोटाईका सिमेण्टका 
गिलावा कर लगेहाथ महीन छनी हुई चालू और सिमेण्ट २:१ 
भ्रमाणमें मिलाकर उसी प्रकार छरी कर देते तथा रन्डोंसे हल्के 
हाथसे रन्धाई कर देते हैं। 

इसी पणालीके दूसरे एक प्रकारमें आराम्भिक स्तर देनेवाले 
सस्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक कर दिया जाता है। 
तथा लगेहाथ उस स्तरपर सूखा दानेदार मोरम फेलाकर हल्के 
हाथसे रन्धा चलाते हुए उसे जमाकर समथल बना दिया जाता 
है। यह किया नलिका द्वारा वालूकी फुँकाई करते हुए सी पूणे 
की जाती है। नीचे गिरीहुई या सिमेण्ट में मिलाई हुई बालू पुनः 
व्यवहार में नहीं लायी जाती । इस प्रकारका छरा अत्यन्त 
सुन्दर होता है। | 

इसी प्रकार मोटे छरकी भी प्रणाली हे । उसमें सेमके बीजके 
आकारके मोटे मोरमके दाने छानकर, सिमेण्टका गिलावा करने 
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के पश्चात, उसके गीलेपनमें ही वे उसपर जड़ दिये जाते और एक 
दो फुट लम्बी तथा तीन-चार इञ्च चौड़ी लकड़ीकी तख्ती लेकर 
उसे उस जडाऊ कामपर रखते हुए हल्के हाथसे हथौडी चलाकर: 
उसके निचले प्रष्ठ भागको एक समान कर दिया जाता हे । इस 
क्रियामें यदि विभिन्न रङ्गके मोरमके दाने व्यवहारमें लाये जयः 
तो कार्यका सौन्दर्य क्विणाणित हो जाता है। कोण या चौकोर 
आकारके दाने जड़नेकी अपेक्षा गोलाकार दाने जड़नेमें विशेष 
सुविधा होती है । 

कोडी गिलावा (Mosaic Plaster) 


दर्शनी सागकी शोभा वरद्धिङ्गत करनेके लिये बेल-बूटो इत्यादि 
निकाळनेके काममें इस गिलावेका प्रयोग होता हे । इसमें उत्तम 
श्रेणीका गिलावा आवश्यक भागपर काममें लाकर ऊपरले थोडासा 
सिमेण्ट छिडक देते हें । पश्चात्‌ इच्छानुसार जिस आकार 
प्रकारका बेलबूटा निकालना हो उसका खाका (मानचित्र= 
000० ) प्लायवुड नामक लकड़ीके तख्ते, लोह निर्मित चद्दर 
अथवा मोटी दफ्तीपर निकालकर उसे उसी मानचित्रके आकारमें 
किनारे-किनारेसे काटकर गिलावेपर रखते और एक नोकदार 
कांटे अथवा करनीसे पृष्ठसागपर उसका घ्रतिचित्र बनाते हुए 
अन्तमें वह चद्द्र-तख्ता या दफ्ती निकालकर उन चिन्हित 
स्थानोपर (622९१ ९४) जिलो किये हुए कवेलुओंके रङ्ग 
बिरङ्गी डुकड़े हाथसे चेठाकर उसपर पानी छिडकते हुए एक 
तख्ती रख देते और उसके पृष्ठभागपर हथौडी या करनीको 
हल्की चोट दे देते हें । ऐसा करनेसे वे डुकड़े सम्यक रूपसेः 
गिलाबेमें-जम जाते और सुन्दर मालूम होते हें। उनपर पुनः एक: 
बार सिमेण्ट छिडका जाता और त्वरित ही कपड़ेकी सहायतासे: 
हल्के र लिया जाता है। यह क्रिया अत्यन्त सरल और 

ब । 
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बेलबूटेका खुदाऊ काम 
न 
सिमेण्टके गिलाचेमें रङ्गीन बेल-बूटोंकी खुदाई करनेकी एक 


और सरल युक्ति हैः-- 

इसमें प्रथमतः सव्वं साधारण प्रकारकी भांति बाळू मिश्रित 
सिमेण्टका गिलावा कर पृष्ठ भागको कुछ खुरद्रासा रखा जाता 
है। पञ्चात्‌ उसपर इच्छित ( BC६-G7०८०१ ) पाश्वभागके लिये 
जिस रङ्गकी आवस्यकता हो उसे सिमेण्टके साथ समप्रमाणमें 
मिलाकर उस मिश्रित पदार्थको जलके साथ द्रवीसूत कर दिया 
जाता है । तदुपरान्त उस मिश्नित दव्यको हल्के हाथसे सारे पृष्ठ 
भागपर पोत देते हें। यह पुट एक अष्ठमांश इश्चसे आधिक मोटा 
नहीं होता । पश्चात्‌ उक्तं चिधानानुसार इच्छित बेल-चूटा एथक 
चित्रित कर उसे गिलावेपर रखते हुए उसी साग विरोषपर हल्के 
हाथसे ब्रश या चिथडेकी सहायतासे तेल पोत देते हें । तदनन्तर 
दूसरे किसी रक्कमे सिमेण्टको समप्रमाण मिलाकर उसका एक 
हाथ सम्पूर्ण पुष्ठ भागपर घुमाया जाता और उसकी : स्थितिमेंही 
उक्त चित्रित स्थानपर पुनः खाका (0०४ ।०९) रखकर उसकी 
पुनरावृत्ती की जाती और अन्तमं हर्के हाथसे करनीकी सहायता 
लेकर वह महीन स्तर धीरेसे निकाल छिया जाता है। नीचे तेल 
लगा रहनेके कारण इस कियामें विशेष असुविधा नहीं होती । 
इस प्रकार किसी भी रइके पाइ्वंशाग पर (B८६ ०८०4 ) 
विभिन्न रइके फूल-फल एवम बेलबूटे चित्रित किये जा सकते हैं । 
हां, रङ्गका मेल तथा उनकी सजावट का ज्ञान होना इस कायम 
परमावश्यक हे । | 
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जमीन-फशे 
CA ONY 
१--मोरमकी जमीन 

यदि सम्यळ प्रकारसे मोरमकी जमीन की जाय तो वह नितान्त 
स्वच्छ और सुशोभित होती है। ऐसी जमीन पर पेर रखनेसे 
पैराँको ठण्डापन नहीं मालूम होता । इस प्रकारके फर्श अर्थात्‌ 
जमीन पर थोड़ा बहुत जळ गिरनेसे वह उसमें सल्ली भांति सूख 
जाता है। लादी अथवा पेडेण्ट स्टोनकी जमीन पर जल गिरनेसे 
चह ज्यों का त्यों रहकर पेर सींग जाते हें । इसके अतिरिक्त हमारे 
सारतवर्षमे जूतेके बिनाही सारे घरभरमें घूमनेकी रूढी होनेके 
कारण तथा गोवरसे लीपनेकी प्रणाली प्रचलित होनेके कारण 
मोरमकी जमीन बनाना ही हमारे लिये विशेष उपयुक्त और 
सुचिधोजनक है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि, छादी अथवा 
सिभेण्टकी जमीनें जब चाहे तव धोयी जा सकती हैं । किन्तु उन्हें 
प्रतिसप्ताह १ बार तो अवश्यही धोना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
यदि ऐसी जमीन पर बैठकर भोजन आदि करनेके पश्चात्‌ उसे 
` गोचरसे लीप दिया तो चह उल्टे आरोग्यकी इष्टिसे अत्यन्त 
भयप्रद होता है। उस पर लगा हुआ गोबर भलीसाँति छूटता नहीं । 
अतः घरमे, कमसे कम रसोई घर तथा व्यवहार गुहकी जमीन 
तो अवश्य ही मोरमकी होनी चाहिये । व्यवहारग॒हकी जमीन 
घसूत अबला ओके लिये सुविधाजनक होती है। उससे उनके पेरोंमें 
ठण्ड नहीं लगती । इस प्रकार विशेष जमीनके लिये महीन सोरम 
विशेष उपयुक्त होता हे । इसका निर्म्माण करते सभय जमीन की 
सतहके नीचे प्रायः ९ इञ्चकी गहराई तक की मिट्टी निकाल कर 
उसमें यथेष्ट पानी भर दिया जाता और ऊपर ६ इञ्चकी मोटाई 
तक मोरम भर देते हें । यह -मोरम यदि कुछ कठोर और मोटा 
हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पश्चात्‌ उस पर भरपूर पानी देकर 
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'आंटे या गाळे की तरह पेरोंसे यूंथते हैं और अन्तमें कुछ रुक्ष हो 
जाने पर कुटाई होती है । तदुपरान्त उस पर जिस सतहके बराबर 
'जमीन बनानी हो उतनी मोटाईका प्रायः आध इञ्च मोटा महीन 
मोरमका स्तर दिया जाता और पुनः पूर्व्ववत्‌ उसमें पानी देकर 
भरपूर गुथाई होता है । पश्चात्‌ उसे एक सतहमें लाकर दिनभर 
याही छोड देते और दूसरे दिन भरपूर कुटाई करते हैं। इस कुटाईके 
समय आवश्यकतानुसार बारीक मोरमका छरो डांछा जाता और 
'दूसर।देन गोबर और उसकी सिट्टी डालकर पुनः कुटाई होती है । 
'पश्चात्‌ ९३ दिन तक उसे उसी तरह छोडते हुए प्रतिदिन एक बार 
उसकी कुटाई करते हें । इस अवधिमें यदि उसमें कहीं छोटी- 
सोदी दराजें पैदा हो गयी हों तो वे कुटाईके समय मिटा दी 
'जातीं और सारी सतहको एक समान बनाया जाता हे। यदि 
अत्यन्त चिकनी जमीनकी आवश्यकता हो तो २ भाग गोबर और 
१ भाग सिमेण्टक समस्मिश्रणसे उसे लीप देते और करनीकी 
सहायतासे छुटाई करते हें । 
“कारवार? नामक जिलेमं मोरमकी जमीन अत्यन्त परिश्रमसे 
'ततैय्यार की जाती हें । एक तो वहाँ निसगेने याँही जम्बूरी-- 
( Laterite ) मिंद्ठी अत्यन्त चिकनी और तेलही पैदा की है । दूसरे 
'वहाँके रहनेवाळे इस काय्यके प्रीत्यर्थ अत्यन्त परिश्रम करते हें। 
जमीनका रूप नितान्त काला दिखलायी देनेके लिये वहाँ गोवरमें 
-दियिका काजल मिलाकर उसकी लिपाई होती है। पश्चात्‌ एक 
चिकने पत्थरसे उसकी सम्यक्‌ घुटाईकर अन्तमें “गाराय” नामक 
प्रान्तीय फळसे घोटा जाता है। इस फलका उपयोग इस कायम 
'चैसाही होता है जैसा कि, शङ्क-पत्थरकी घोटाईसे होता है। 
दीमक आदिका भय बचानेके लिये प्राति शत वगे फुट जमीनमें 
दो सेर निमक और प्रायः आध सेर हरताळ या नीले थोथेका 


यानी पहिले दिन.सोरमके ऊपरी स्तर में दे देते हें । 
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पेटेण्ट स्टोनकी जमीन 
पेटेण्ट स्टोनकी जमीन नीचे. कांक्रीट तथा ऊपर सिमेण्टकाः 
गिलावा कर तैय्यार की जाती है। यह अत्यन्त हल्की होनेकेः 
कारण ऊपरी मञ्जिलपर शहाबाद अथवा इतर फरे की अपेक्षा- 
अत्यन्त न्यून सार पड्ता है। जहां सिमेण्ट अत्यधिक महँगा नहीं 
मिलता वहां यह-फशेकी जमीनकी अपेक्षा आधी या पोनी. 
लागतमें तेय्यार हो जाती हे और जहां लादीका मूल्य अत्यधिक 
होता है वहां तो इस प्रकारकी जमीनके सहश दूसरा उपयुक्त. 
और सुलभ साधन ही नहीं हें । 
पेटेण्ट स्टोनको जमीनके लिये सुख्यतः नीचेकी जमीन अत्यन्त 
पुर्ती होनी चाहिये। इसके ख॒जनके समय सतहगत मज्जिल की 
 जमीनमें २३ फुटके अन्तर पर फुट-सवा फुट गहरे गड्ढे 
खोदकर वे पानीसे भर दिये जाते हैं । ऐसा करनेसे जमीन 
उस पानीको यथेष्ट रूपसे सोख लेती और उसका सम्भवनीय पोल 
साग पूरी तरह घेस जाता है। उसके सम्यऋरूपसे धॅस चुकने 
प्र उसकी कुटाइ होती है। पञ्चात्‌ गिट्टी-चूनेका प्रायः ४।६इञ्च मोटा. 
कांकीट किया जाता है। इस कांक्रीटमे आवश्यकतानुरूप ढाल दे 
देते है। पञ्चात्‌ उसे छूट कर २।३ दिनतक उसकी तराई होती है। 
इस तराइके उपरान्त तीन भाग चारीक और पृथऋछ-पृथक रवेकीः 
बालू लेकर उसमें १ भाग ताजा सिमेण्ट मिलाया जाता और 
पानीमें उसका गाला तेय्यार कर उसपर पायः पौन इञ्च मोटा स्तर 
बिछाया जाता है। इस कियाके साथही साथ करनी से उसकी पिटाई 
होती है। अन्तमें पुनः १ भाग सिमेण्ट और एक साग बारीक बालू 
लेकर उसमें इच्छित रङ्ग मिळाते हुए जलम सम्मिश्चित कर उस 
सम्मिश्रण अर्थात्‌ सन्दलेका प्रायः चौथाई इञ्च मोटा स्तर दिया 
जाता और करनीकी सहायतासे उसकी भलीभाँत घोटाई की जाती 
है। तइपरान्त डोरी तानकर अगहू-बगलकी पट्टियाँ और तदानु- 
बङ्गिक रूमालीका चित्रचित्रण किया जाता और करनीकी नोकर. 
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उन्हें संम्यऋरूपसे ओर. किञ्चित्‌ गहरे भावम अङ्कित किया जाता 
है । अगल-बगलकी पट्टियोंमें रङ्ग वैसिन्य उत्पन्न करनेके ल्यि 
इच्छाडुसार उतने भागमें पृथक रङ्ग मिलाकर पलस्तर कर दिया. 
जाता अथवा पाहिला खुरुचकर उस स्थानपर नवीन सम्मिश्रण: 
विलेपित किया जाता है! यह क्रिया जमीनके निम्माण हो चुकनेपर 
तुरन्त की जाती है। कहीं-कहीं रङ्गको जलसंयोगसे पथकर रखते” 
हुए उसे सिमेण्टमें मिलाकर उस सूखे सम्मिश्रणकोही ' चळनीमें 
डालकर इच्छित स्थानपर चालते और लगे हाथ करनीसे घोटाई' 
करते हें । इस प्रकारकी जमीन अत्यन्त शीघ्र सूखती है। अतः 
उसकी घोटाई अत्यन्त शीघ्र की जाती है। 


अत्यन्त घोटाई करना भी हानिजनक हे। कारण उससे जमीन. 
अत्यन्त चिकनी (पेर फिसलानेवाली) हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
सिमेण्डका एक हल्का स्तर . भूपष्ठमागपर जमजानेके कारण: 
जसीनस दरार हो जानेका भय रहता हे। ही 

कहीं-कहीं दो या तीन फुटके चोक बनानेकी परिपाटी है। उसमें: 
कागजके टुकड़े खड़े कर उनके दोनों ओर ऊपरवाला स्तर कया. 
जाता है । उद्देश यह है कि, उससे वायुके प्रभावके कारण होनेवाले 
आकुरन-प्रसरणको स्थान मिले। किन्तु उनके ज्यों-त्यों रहजानेके: 
कारण जमीन सद्दी मालूम होती और पानी पड़नेपर उनके सड़' 
जानेका सय रहता है। ऐसी परिस्थितिमें यदि उन डुकडॉकी जगह. 
लकडीकी तख्तियाँ तेलसे विलोपितकर खडी कर दी जॉय और. 
जमीनके निम्भांण हो चुकनेपर उन्हें निकालकर उनके स्थानपर. 
आस्फाहट और बालू भर दी जाय तो विशेष उपयुक्त और अच्छा. 
होता है। 5 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं प्रत्येक चौक पृथक्-पृथऋ रङ्गसे 
भरकर उनकी. घोटाई होती है । इसमें सन्देह नहीं कि, इस 
प्रकारकी व्यवस्था कार्यमें विलक्षण 'सौन्द्ये उत्पन्न करती है ५ 
किन्तु परिश्रम. अथक करने पडते हैं । यदि किसी चौकको 
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“पपडी निकल जाय तो कितना ही प्रयत्न करने पर उसका 
"पूर्व्वं रङ्गसे मिलान नहीं हो सकता । उस ददासे जोड 
स्पष्ठ मालूम होता है । कुछ लोग सिमेण्टमें अतिरिक्त रङ्ग नहीं 
"देते और कहीं ऊपरी स्तरके सम्मिश्रणमें लोहेका चूरा मिलाया 
जाता है । लोहेका चूरा मिलानेसे सिमेण्ट शीघ्र आकुञ्चित हो 
` जाता और जमीनको मजबूती द्विगुणित हो जाती हे। कुछ दिनके 
"उपरान्त लोहेके चूरेमें जङ्ग लग जानेके कारण उसपर एक प्रका- 
“रका पीतवर्ण रङ्ग जम जाता और उसके कारण जमीनकी शोभा बढ 
जाती है । इन क्रियाओंके अतिरिक्त कहीं-कहीं खपडे, सङ्गसरवर, 
"कौडी, सीप, चीनी मिट्टीके सामान इत्यादिके दुकडे जोडकर तथा 
` पीतल-तास्वा आदिका चूरा देकर जमीन घोटी जाती है। तात्पर्य 
' यह कि, ये सव सौन्दर्यको द्विगुणित करनेके साधन हैं । 
उपरोक्त प्रकारसे रुमाल ऑकनेक पश्चात्‌ ५६ घण्डेके उपरान्त 
जमीन पर थोडासा पानी डाळ दया जाता है। पश्चात्‌ दूसरे 
' दिन उस पर छकडीका सूसा या घास फैला कर ५६ दिन तक 
“उस पर वारबार यथेष्ट पानी छोड़ा जाता है। कहीं-कहीं इस 
“क्रियाम बोरोकी शरण लेते हे । किन्तु उससे बोरे सड जाते और 
-उनमें' सिमेण्ट का रङ्ग जम जाता है। जो किसी भी प्रकार से 
निकलता नहीं। . 
पेटेण्ड स्टोनपर पसुखतया तीन कारणोंसे वाळके सहृ महीन- 
द्रारें पड़ा करती हैं। उनमेंसे पहिला कारण तो सिमेण्टको शीक्ष 
सूखने देना, दूसरा कारण सिमेण्टम चालू की कमी होना तथा 
"तीसरा कारण जमीनकी अत्यन्त घोटाई करना है। गहरी और 
“बडी द्रारें सतहगत्‌ जमीन घँस जानेके कारण, पुराना सिमेण्ट 
पयोगान्वित करनेके कारण तथा नीचे लकडीकी पकड़ या 
-तस्तियाँ होनेके कारण पैदा होती हैं। इनमेंसे प्रथम कारणके 
'निवारणाथ कमसे कम २।४ इञ्च मोटा चुनेका कांक्रीट बिछाकर 
"उसकी सम्यक्‌ कुटाई करनेसे उपरान्त उस पर पेटेण्ड स्टोन 
किया जाता है । दूसरे कारणसे जमीनके सूख जाने पर 
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पपडियाँ निकलनेका भी भय रहता है। अतः जहाँतक होता है, इस- 
कार्यमें ताजे सिमेण्टकाही व्यवहार करते हैं। नीचे लकडीकी पकड 
या तख्तियाँ होनेसे उनका जळसे सम्बन्ध होने अथवा नम हवामें 
रहजानेपर वे फ़ूल उठतीं और ऊष्ण चायुमें संक्काचित हो जातीं 
हैं। शीतका भी परिणाम उनपर इसी प्रकार होता रहता है। इस 
अव्याहत आकुंचन एवम प्रसरणका परिणाम तदुर्पारे जमीनपर 
होकर उसमें दरार होजाती हें । माञ्जिलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट' 
स्टोनसें यदि दरारें हो भी जॉय तो उनसे विशेष आपत्ति नहीं 
होती । किन्तु छतकी जमीनमें ऐसा होनेसे वह चूने लगती हे ।. 
अतः जहातक होता है, छतके पेन्देमें काष्टका संयोग नहीं रहने: 
दिया जाता । यदि किसी ऐसेही कारणवश उसके रखे विना कोई 
चाराही न हो तो उस परिस्थितिसँ लकडीके ऊपर इश्च डेढ इञ्च 
भोटाइका विशुद्ध वाळू अथवा बालू मिश्रित मिट्टीका स्तर देकर 
उसपर कांक्रीट तथा अन्तमें पेटेण्ट स्टोन करते हें। इससे लक-- 
डीको संकुचित और विस्फारित होनेमें पर्याप्त गुञ्जाइश होजाती हे। 
जिन स्थानापर शीतकालमें अत्यन्त सदी और ग्रीष्ममें भयानक 
गस्मी पड़ती हे, वहाँ सी इस प्रकारकी कियाएं निरन्तर होती 


रहती हे । अतः उस परिस्थितिमें वहाँ शिरोभागके स्तरके पेठेमें: 
छोहेकी तारकी जाली जड़ दी जाती है। 


शहाबाद तान्दूर या कटनी लादी 
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लादी प्रायः कांक्रीटक ऊपर या व्ययमें किफायत करनेकी 
ष्टिसे कभी-कभी मोरम पर भी जड़ी जाती है। यह ठीक शुनिः 
येमें गढ़ी हुई होनी चाहिये । ढाळ देनेका प्रमाण आरम्मम ही 
निश्चित कर उसके अनुसार चढ़ावके कोनेमे एक तथा उतार की 
ओरवाले कोणमें एक,-इस प्रकार दो फारियां प्रथमतया जड़ी 
जाती हें। पञ्चात्‌ इन दोनों पर एक डोरी तान कर मध्यवत्तीय: 
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“समस्त फर्शियाँको उसकी सतहके हिसाबसे जड़ा जाता है। 
आरस्थमें नीचे रखकर उसपर फशी रखते हुए मोटाईका 
अन्दाज लगा लेते हैं तथा उसी हिसाबसे 'कङ्डके स्थान पर 
भगिछाचा डालकर फशी जड दी. जाती है । यदि चढाव अत्यधिक 
“हो तो गिलावा निकाल लियां जाता और थोडा होनेसे लकडीके 
-धपिटनेले' ठोक कर सतहसमें लाया जाता है। उतारमें बैठनेसे थोडा 
"गिलावा अधिक देकर पुनः उस पर फशी जड़ दी जाती है। इस 
जुड़ाईमें फर्शीको सतहमें लानेक हेतु उसके नीचे पत्थर 
इत्यादि की चिष्पी ठोकना बुरा ह । इसी प्रकार गिलावेसें 
कङ्कड इत्यादि न होने चाहिये । उन्हे जुडाई करने पूव्वही 
“निकाल दिया जाता है । दरवाजेमें पल्लोंके नीचे कमसे 
कम आध इश्च लादीकी सतह रखी जाती है। यदि द्रवाजेमें 
"देहली न हो तो सतहका भाग थोडासा उठाकर दोनों ओर झुका 
'देते हैं ताकि, पले रुकने नहीं पाते। इन फरियोंके जोड़ आध इश्च 
'चौड़े विशेष उपयुक्त होते हें। इससे कम चौडाई होनेसे भीतर 
“गिलावा या सिमेण्ट नहीं भरा जा सकता । परिणाम यह होता है 
कि, बीचमें पोलापन रहकर उसमें चीटियाँ अपना निवासस्थान 
“बना लेती हें । 
जहाँ रुमाली फरशी करनी होती है वहाँ जिस नापके चौकोर 
पत्थर जड़ने होते हैं, उनमेंसे एक पत्थरको लेकर उसे चौकोर 
गढ़ लिया जाता तथा उसके कर्णेकी नाप इञ्चमें लेते हुए उसमें 
आधा इञ्च जोड़के लिये मिला देते हैं। पञ्चात्‌ गहराईकी ळस्वाई 
ओर चौडाइके इञ्च बनाकर उन्हें उनसे साग देते हैं। जो भागफल 
'निकलता है,-उतनी कलियाँ उस ओर बैठतीं तथा :जो रोष बचता 
“है उसकी आधी चौड़ाईकी तख्तियाँ दोनों ओरसे दो जड़ी जाती हैं । 
जोड़,-महीन बालू तथा सिमेण्टके समान सम्मिश्रणसे भर दिये 
जाते हं। सलईके जोड़ोंमें कतवार रह . जानेकी अत्यधिक गुञ्जा- 
इश रहती है। अतः समथल जोड़ही.विशेष उपयुक्त होते हैं। ऐसी 
!परिस्थितिमे. चौड़ाई वराबर रखनेसे सौन्दर्य. द्विणाणित .हो जाता 
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है। सलईकी रेखा एकही पत्थरके लिये न खींचकर गहराईके 
जक ओरले दूसरी ओरतक सीधी आँकी जाती है। 

जिन्हें अपने भवनके प्रीत्यर्थ एकही बार गीट्टीमें पेसा न फँसाना 
हो तो वह लादीकी जुडाई यथावकाश भी करवा सकते हैं । ऐसी 
दृशामं प्रथमतः सोरमकी जमीन बनवा कंर आगे पीछे उसे 
थोडासा खुरुचते हुए उसपर कांक्रीट बिछाया जाता और उसपर 
खादीकी जुडाई होती है । अथवा कांक्रीट बिछाकर उसकी गीली 
'दृशामेंही उसपर सूखा. सिमेण्ट तथा महीन बालू सम प्रमाण 
और मिश्चित रूपमे फैला वी जाती और सम्यक चोटाई की 
'जाती है। इस प्रकारकी जमीन भी सरलता पूव्वेक ५१० बरस 
तक भलीभाँति काम देती हे। | 











पॉलिश फशे अठकोणी तथा जिलोदार 
खपडोंकी जमीन 


DOG + 
यह सब जड्नेके पूर्वे सतहमें कांकीट बिछाया जाता है। 
पालिस फर न्यूनाधिक रूपसें मोटी हुआ करती हे । अतः 
इसके निमित्त गिलावा पतला तैयार किया जाता है। जिंलोदार 
खपडे प्रायः एकही मोटाईके होते हैं। इसलिए उनके प्रीत्यथे कांक्रीटके 
शिरोभागपर गिलावा फेलाते हुए ऊपर प्रायः एक दशमाँश इञ्च 
मोटी सतह सूखे सिमेण्टकी देकर .उसपर एक ओरसे खपडे 
बिछाते चले जाते हैं। पहिली पाक्ति व्यवास्थित रूपसे विछानेके 
उपरान्त उन विछाये हुए खपडों तथा विछाये जानेचाले खपडांपर 
एक रन्धा रखते डुएउसपर सतह-मापक-यन्त्र रख देनेसे जमीनके 
“उतार चढावका पूणे ज्ञान हो जाता है। खपडोंका कोई भी कोना 
चढ जाना अथवा चख जाना अच्छा नहीं होता । बिछे इए खपडों 
“पर पानी देकर पश्चात्‌ उनपर एक, लम्बी एवस्‌ समथल लकडीकी 
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तख्ती रखते हुए उसे हथीडीसे ठोका जाता और ऊपर आये हुए 
पतले सिमेण्टको छकडीका बाराक चुरादा डालकर उससे पोछः 
लिया जाता है। पञ्चात्‌ ५६ दिनतक उस कामकी भरपूर जल- 
तराई होती है। 

पॉलिश लादीकी जमीन पर शहावादी अथवा तान्दूरकी फर्श 
की तरह सन्धि रखनेसे काव्यमें भद्दापन आजाता है। अतः फर्श 
की जुड़ाई होतेही उसे रेतीसे रगड़कर उसके चारों कोने साफ कर 
लिये जाते हें। फर्शीकी जुड़ाई होनेके उपरान्त दोनों फर्शियाँका 
मध्यगत्‌ जोड़ एक षोडशाँस इञ्चसे अधिक न रहना चाहिये ।- 
पेशराज लोग मोटे जोड़ों अर्थात्‌ सन्धियोंको छिपानेके हेतु उनपर 
सिमेण्ट डाळ देते हें। इससे दोइरा घाटा होता है। एक तो यह 
कि, सन्धियाँ अधिक विस्तृत होनेसे पुनः फशी निकाल कर उनकी. 
दुरुस्ती नहीं हो सकती तथा दूसरे यह कि, आवश्यकतासे अधिक 
सिमेण्टको निकाल बाहर करनेके हेतु पुनः उसे पत्थरकी सहाय- 
तासे घोटना पड़ता हे । इसमें परिश्रम अत्यधिक होते तथा व्यर्थ 
ही मजदूरी देनी पड़ती है। 

पॉलिश फर्शीकी जुडाई होनेके पञ्चात्‌ उसके जोड तथा पृष्ट 
सागको अन्य किसी नरम पत्थरसे घोटकर चिकना बनाया जाता 
है। इस प्रकारकी फर्शीसँ किसी प्रकारका मळ नहीं चिपकता 
और यदाकदाचित्‌ चिपकभी जाय तो जलमें तर किये हुए चिथडेसे: 
उसे सरलता पूव्वंद निकाल लिया जा सकता है । 

ईटकी जमीन 

सतहमें मिट्टी कूटकर चूनेका कांक्रीट बिछाते हुए उस पर 
चुनिन्दा ईट जलमें भिंगा कर नीचे गिलावेकी गद्दी देकर जड़े जाते 
हें । ईरॉंके निव्वोचनके सम्बन्धमें “ साधन-साझु्री विमा- 
गमं विस्तृत विवेचन कर दिया है । अतः उसकी यहां पर एुनरा- 
वृत्ती करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इन ईटोंके किनारेकी 
सन्धियोम एक अष्टमांश इञ्चकी मोटाई तक चुनेका गिलावा देकर 


हिंदी सुलभ वास्तुशात्र २२५ 
उनकी फर्शी तैय्यार होती है।इस पद्धतीमें भी बगलमे सरल 
पट्टी जड़कर शेष ईडे तिछें ( रुसाळी पद्धतिसे ) जड्नेसे फाम 
विशेष सौन्दर्य आ जाता है । कोडी पर जड़नेसे जमीनकी मजबूती 
कुछ आधिक हो जाती है । शिरोसाग पर गिलावेका पलस्तर नहीं 
किया जाता । इसका कारण यह है कि, वह ईटोसे चिपकता नहीं 
और उसके नीचे विस्तृत दराजं रखनेका पेशराजको बिना मांगे 
अवसर मिल जाता है। 


कवडी की फशी 
CA NY 
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इस प्रकार विशेष फर्शकि भीत्यर्थ विशेषतः जिलोदार खपड़ोंके 
डुकड़ोंसे काम लिया जाता है। इन दुकड़ों का एक पेटा नितान्त 
रबुरद्रा होता हे । वाजारम ये डुकडे बजनके हिसावसे बेचते 
हैं। प्रसुखतया ये चार जगहके होते हैं । जापान, इग्लेण्ड 
बेल्जियम और जम्मेनी। जापानी खपडोंका रङ्ग कुछ कालयाप 
होनेपर फीका पड़ जाता और सुफेद होनेपर . उनमें 

पीलापन आ जाता है । इग्लेण्डके खपड़े अच्छे होते हे । 
किन्तु अत्यन्त मोटे और अत्यधिक मूल्यमे पाये जाते हैं। इस 
` इष्ठिसे विचार करनेपर बेल्जियम और जर्स्मनीके खपडे रङ्ग-ढङ्घ 
तडक- सड़क, टिकाऊपन और सूल्यमें विशेष सुलभ और अच्छे 
होते हें । ये सुफेद और पचरङ्गी दोनों प्रकारके पाये जाते हे । 
. रङ्गीन खपडोंके लिये प्रायः दूना दाम देना पडता है । ये टुकडे 
बाजारसे छाकर उन्हे कांटे जडनेकी हथोडीसे तोड कर भायः 
आधे इञ्चके डुकड कर लिये जाते हैं। इन दुकडोंका चमकदार 
साग चौडा तथा ऊबड-खाबड हिस्सा संकडा होना चाहिये । 
इसके विपरीत दृषावाले डुकडे इष्ठ कार्यके निमित्त निरुपयोगी 

हें। 


होते 
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इन दुकडोका संग्रह कर चुकनेके पश्चात्‌ फर्शियोंकी अन्य 
प्रणालीके अनुसार नीचे चूनेका कांक्रीट बिछाकर उसपर पायः 
आध इञ्च मोटाईकी गिळावेके सदृशा कफलात की जाती हे। 
यह कफात सव एकसाथ नहीं की जाती वरन अति 8 चण्टेमे 
जितना काम हो सकता है, उसीके अनुसार उतनीही की जाती 
है । उसपर एकद्शमाँद इञ्च मोटा, रखे सिमेण्टका स्तर चलनीसि 
चाकर बैठाया जाता तथा जिस आकार-प्रकार और रूप रंगके 
बेलबूंट जमीनपर अङ्कित करने हों उन्हें दफ्ती अथवा री ह- 
चद्दरों पर अङ्कित कर, उनका मानचित्र गिलावेपर खुरुचकर 
बनाया जाता है। इस कार्यमें छूलॉकी पज्ञडियाँ छोटी रखना चुरा 
है । रेखाओंपर विभिन्न रङ्गके दुकडे वाह्मगद कोरोंको जोड़कर 
जड़े जाते हैं। पश्चात्‌ सायङ्कालको कार्यकी समापिके समय कृत- 
कार्यपर थोडासा जल छिडककर उसपर पुनः सूखा सिमेण्ट 
छिडका जाता और ऊपर एक समथल लकड़ीकी तख्ती रखते हुए 
उसपर हृथौड़ी चलाकर समस्त दुकडोंको एक सतहमें छाया जाता 
है। ऊपर शेष रहा हुआ सिमेण्ट लकड़ीके बुरादेसे साफकर 
७५६ दिनतक कार्येकी जल तराई होती है। 


इस प्रकारकी फर्शी तेय्यार होनेपर वह जितनी सुन्दर मालूम 
होती है, उतना उसके विधानमें कौशल्य और कलाका काम नहीं 
होता । हां, काममें देर अवश्य लगती हे । कवडिया ( जिलोदार 
खपडोंके डुकडोंको ) को मिलाते समय उनकी सन्धियाँ अधिक 
चौडी रखनेसे कार्यमें भद्दापन आ जाता और स्थान-स्थानपर 
काले धब्बे उठे हुए मालूम होते हैं । 


वीवानखाने उफ चेठकखानेमें इस तरहकी फर्शबन्दी अधिकांश 
रूपसे व्यवहृत होती है । अन्य कमरोंमें,-उदाहरणार्थ रसोईघर, 
सोजनग्रृह इत्यादि स्थानोंमें इसका सुजन आरोग्यकी इष्टिसे 
हानिकर है । कारण, वहाँ एकत्रित होनेवाला कृटाकर्केट जडाऊ 
'काममें जम जाता हे । 
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खारी फरशी बन जानेपर उसे धोनेके लिये गन्धकके तेजाब 
९ Sulphuric 8८१ ) का प्रयोग किया जाता हे । इस तेजाबको 
चौगुने पानीमें मिलाकर चिथड़ा डुवा-डुबाकर सारी फशी पोछ- 


कर साफ कर लेते हे । किसी स्थानपर यह मिश्रित जल अधिक 


गिरनेसे वहांका सिसेण्ट खोलने छगता ओर जोड अधिक गहरे 
हो जाते हैं । फल यह होता है कि, वहां झूटाकर्कट जमनेकी 
युजाइश रह जाती हे । चिथड़ा घुमानेपर पुनः सादे पानीसे 


-सस्पूर्ण फर्शीको धो लिया जाता है। 





आस्फाल्ट अथात अलकतरेकी जमीन 











इस भकारकी जमीन अधिकाँश रूपसे छत या आंगन की 
'होती हे । इसका रङ्ग घना काला होता हे। अत्यधिक ऊष्णता 
याकर यह नरम होजाती और पेर जलाती रहती हे । इसकी नवी- 
नावस्थासँ इसले कई महिनोंतक अलकतरेकीसी इुगीन्ध निक- 
'छती रहती हे । गर्मी या शीतके कारण इसमें दरारें नहीं होतीं । 
जळके छिये यह अभेष्य हे । इसके न उखडनेका भय है न बार- 
बार बुरुस्ती करनेकी चिन्ता । आस्फाल्ट नामक पदार्थ वाजारमें 
बिकता है। यह अळकतरेहीका एक मकार है। इसकी प्रमुखतया 
दो जातियों होती हें। एक घन और दूसरी प्रवाही । घन जातिके' 
आस्फाल्टके डुकडेकर कढ़ाईमें डाळे जाते और उन्हे चूल्हेपर 
रखकर नीचे प्रबल अझिताप दिया जाता है। उनका दचीकरण 
होना आरम्भ होतेही उन्हे एकवार चलादिया जाता और पूर्ण 
खूपसे दवीभूत होनेपर उस दव पढार्थम १ साग सिमेण्ट और 
दो साग सूखी बालू मिला दी जाती है। पश्चात्‌ उस सम्मिश्रणको 
एक वार चलाकर दूसरा ताव देनेके पश्चात्‌ कढाईसह नीचे उतार 
लिया जाता है। तदुपरान्त कांकीट की हुई जमीनको साफ झाड- 
'पोंछकर उसपर वह खलती हुई दषामें उडेला जाता और करनीकी 
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सहायतासे फैलाकर एक सतहमें छाते हुए लकडीके ' पिटने! से 
तुरत पिटाई आरम्भ कर दी जाती है। घरू काममें यह स्तर 
आधे इससे पौन इञ्च तककी मोटाईका पय्याप्त होता है । 





A ही आ लक ५0] 











छप्पर ओर खपड़ेल 

वर्सात और जळवायुसे घर तथा उसमें रहनेवालोके संरक्षणार्थे 
सवनके ऊपर छप्परका रहना नितान्त आवश्यक है। इसमें निम्न 
लिखित विशेषताएं अवश्यमेव होनी चाहिये । 

१--वह कहींसे सी चुवे नही । २--ओऔष्मतापके कारण बहुत 
गर्म न हो । ३--आँधी या प्रबळ वायुसे उड न जॉय । ४-- ऐखनेसें 
सुन्दर मालूम हों। छप्परकी अच्छाई-चुराई पर सी भवनका 
अधिकाँश सौन्दर्य निर्भर करता हे। पानीकी निकासी और चूनेका 
प्रतिकार करनेके लिये उसे यथोचित रूपसे ढालुआँ बनाया जाता 
और उसका ऊपरी आच्छादन जलाभेद्य ( ४५४०7 ए7००† ) रखा 
जाता है। यह विशेषतः नितान्त सादा बनाया जाता हे । इसमें 
पानीकी निकासीके लिये जितनीही कम नाछियाँ ( ४०।।९5 ) 
हों उतनाही वह उपयोगी और उत्तम समझा जाता है। शोभा 
तथा अन्य किन्ही कारणोंवश यादे नाळियाँ रखनीही हों तो उन्हें 
दीवालपर लस्बी-लम्वी पंक्तियोंमि रखना योग्य नहीं । ऐसा कर 
नेसे यदि दीचालें कच्ची हों तो उनके भीतर पानी मरनेका अय 
रहता तथा पक्की अर्थात्‌ चूनेके गिलावेकी होनेसे उनमें दाग पड़ 
जाते हैं । इसके अतिरिक्त निरन्तर पानी चूते रदनेके कारण घरकी 
वायु नम हो जाती और आरोग्यके लिये भयानक बाधा प्रस्तुत हो 
जाती है । अनुअवी स्थापत्य शास्त्री भवनका मानचित्र तैय्यार 
करते समयही इन सब बातोंपर ध्यान रखते हुए छप्परकी योजना 
स्थिर करते हें। उनका विशेष ध्यान छप्परको नितान्त सादा 
और सुलभ चनानेकी ओर होता है। विरोषतया भवनका यह 
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अङ्ग दीवालके बाहर प्रायः १॥ फुट निकला रहता हे । जहाँ मूस- 
'लाधार और फुलझडीकासा पानी बरसता हो वहा यह प्रमाण २ 
फुटतक भी कर देते हे । किन्तु इससे घरमें किरि अन्धेरा हो 
जाता हे । 
छप्परके पायः १--एक-पाखी, २--दो-पाखी, ३-चौपाखी 
या चौ दोर, 8-सालवड़ी ( आधारयुक्त) और ५-छत, इस प्रकार 
पाँच प्रकार होते हें । 
णक पाखी छप्पर प्रायः आंगन या जानवरांके निवासस्थानपर 
व्यवहृत होता है । पहिले एक ओर दीवाल या दीवालोंमें लकडी 
अथवा पत्थरकी बाहे जड़कर उनपर एक लग्धी रख दी जाती 
और उसपरसे दूसरी और तांतें के सहारे छप्पर रख दिया जाता 
है । यादि दीवाळपर ही छप्पर रख दिया जाय तव तो कोई वात 
नहीं है। किन्तु यवि बह उक्त बाहोंपर रखा गया हो तब तो 
छप्परके ऊपरवाली दीवालोंके वाह्य पृष्टसागपर बर्खाती जलकी 
मार पडनेसे दीवाळ और छप्परके बीचकी दराजमेंसे पार्नाके 
चरमे प्रवेशा पानेकी सम्भावना होती डे । इसके प्रतिकारका उत्कृष्ट 
उपाय (जैसा कि आझङ्काति संख्या ५१ भें) यह हे-कि, उसकी 
वनावटमें परिवत्तेन कर 
दे और वह 'परिवत्तन 
छप्परके ऊपर इटे 
अथवा पत्यरकी कङ्गनी 
दीवालके बाहर निकाळ- 
नेके रूपमें किया जाता 
है। इस प्रकारकी व्यवस्था 
होनेसे सारा जल निस- 
भतया बहकर छप्परपर 
जा गिरता है । आँगनका- 
आझङ्कति नंबर ५१-५२ छप्पर चद्दरदार होनेसे 
जिस स्थानपर वह चद्दर पडती हों उस स्थानकी दीवालोंका 
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सुजन करते समय ईटोंका एक स्तर प्रायः १॥ इञ्च भीतर जडते 
हुए उसमे चददरें बैठायी जाती और ऊपर गिलावे और सिलेण्टका 
जोड-पलस्तर कर दिया जाता हे । 


आंगनके छप्परके लिये प्रत्येक खम्भेके ऊपर एकएक भसुख 
तरका (000९09) 7४.४० ) जड़कर उसपर बत्ते ( पाण ) 
बैठाते हुए उनपर छोटे-छोटे तरकोंकी जड़ाई होती है! किन्तु 
इस प्रकारकी व्यवस्थासे छप्परकी मोटाई बढ़कर व्यय अधिक 
हो जाता है । इसके बदले प्रसुख तरके और बत्तांको छोडकर 
केवळ तरकों ही को थोडी-थोडी दूरी पर जडनेसे भी काम निकल 
जाता है। किन्तु इस दशामें इन छप्परोंकी स्थापना करनेके पूव्ये 
एक बातका यह ध्यान रखना पड़ता हे कि, प्रति छः या सात फुटके 
पीछे जो तरका जडा जाय वह अन्यांकी अपेक्षा कुछ अधिक 
मोटा हो तथा (जैसा कि आक्कति संख्या ५२ में दिखलाया गया 
हैं) उनमें खांचे बनाकर लग्धियाँ जड दी जाँय। ऐसा न करनेसे 
छप्परके ऊपरी भारके कारण कुछ दिनमै खस्भे सीतरकी ओर 
झुक जाते हैं। उसके बजाय तीन सूत मोटाईकी लोहेकी तरती 
मोडकर उसमें छिद्र बनाते हुए खम्भे, लग्धी-तरके इत्यादिखे 
(3005) पंचकस द्वारा कस देते हें । आकृति संख्या ५२ में 
तरके के खांचेमें लग्घी जडकर उसके अतिरिक्त छोहेकी तख्ती 
भी पंचकस द्वारा जड दी गयी हे । 


(२) दो-पाखेका नितान्त सादा छप्पर दोनों ओरके तरकोंका 
आधार देकर उनपर रीफ इत्यादि जड़कर तैय्यार किया जाता है । 
कहीं-कहीं दो तरकॉके ऊपरी अग्रमागके आधारपर कैंची जडते 
है। यह तरके डेढ्-डेढ फुटपर होनेसे छप्पर १२ फुट तकके 
गालेतक सरलतापूद्वक तेय्यार हो सकता है। इसको बड़ा रखना 
हो तो उसमें किसी न किसी प्रकारकी केंची देनी पड़ती हे । 


(३) चौपाखी छप्परके हेतु चारों दीवालें एक चोघेरेमे लाकर 
उनके चारों कोनोंमेंसे चतुदिकस्थ सतह तथा दीवालसे ४५ अँशका 
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कोण बनाकर कोणयुक्त तरके मध्यवत्तीय चाणपर' जड दिये जातें 
हैं। कहीं-कहीं पारिभाषिक प्रयोगमें इन कोणयुक्त तरकोंको तीर 
सी कहा जाता है।इस प्रकारके छप्परोंकी योजना करनेसे 
चन्दइदार दीवालोंका सूजन करना बच जाता तथा तीरोंके बीचमें 
तरकोंके छोटे-छोटे डुकडे भी व्यवहारमें आजाते हें । किन्तु गाला 
बड़ा होनेसे तीरोंकी लम्बाई अत्यधिक बढ़ जाती और 
उसके अनुसार उनकी मोटाई भी बढ़ानी पडती है .! भवन: 
चौकोर होनेसे चारों तीर एक जगह सम्मिलित होते हैं और 
उनके लिये मध्यवर्तीय चाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती । 
ऐसे समय मध्यवर्तीय भागमें लकडीका एक मोठा कुन्दा जड़कर 
उसके खाँचोमें चतुर्दिकस्थ तीर जड़ दिये जाते हैं । उनका सम्पर्क 
प्रत्यक्ष दीवाळसे न कर उन्हे कोनेमें दीवालके ऊपर कणरेषासें 
एक लककड रखते हुए बगलकी दोनों दीवालस्थ तोडोपर 
कॉटोंले जड दिया जाता है । 

(४) आधारयुक्त या मालवदी छप्पर जहाँ बर्सातकी कमी 
तथा सर्दी-मर्म्मीकी अधिकता होती है, वहाँके लिये विशेष उपः 
योगी होता है। उसके प्रीत्यर्थ दीवालपर लग्धी रखकर उसपर 
घरन रखते हैं। छप्परके शिरोभागकों जितना ढाळ देना हो 
उसीके अल्लुसार धरनोंको ढाळ दिया जाता है। उसका प्रमाण 
साधारणतया आधे इञ्चसे पौन इच्वतक होता हे । धरनोंमें 
कड़ियाँ और कडियोंमें किलाचियाँ कॉटोके जरिये जड़ दीजाती 
हैं। किलचियोंका निचला भाग अलीसाँति रन्धकर उन्हें बेजोड़ 
रूपसे बैठा देते हैं। इनपर ६ से ८ इञ्चतककी मोटाईका शुञ्र एवम्‌ 
चिकनी मिट्ठीका स्तर देकर शिरोभागको आवझ्यकताडुसार ढाळ 
दे दिया जाता है। शोभा और संरक्षणकी इष्टिसे उसके चारों 
तरफ कटघरा खड़ा कर देते तथा उसकी सतहमें स्थान-स्थान- 
पर छिद्र रखते हुए बसीती जलकी निकासीके हेतु उनमें चीनी 
मिट्टी या लोह चद्दरकी नलिकां जोड़कर उन्हे प्रायः एक फुट” 
तक दीवाळके बाहर निकाल वेते हें। मालवदी छप्परोकी योजना 
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करनेसे गम्धीके दिनोंमें निवास स्थानसें ठण्हक रहती तथा यदि 
उक्त मिट्टी अच्छी हो तो बसोतमें जलका अँरसात्रशसी भीतर 
चूने नहीं पाता । फिरभी इस प्रकारके छप्परके शिरोभागपर १२ 
वषके अन्तरसे १।२ इञ्च मोटाईका मिट्ठीका स्तर देना पड़ता है । 


जहाँ बसोत अधिक होती है वहा इस प्रकारका छप्पर कास 
नहीं दे सकता। वैसी जगहके लिये नियोजित स्थानमें योग्य ढाळ 
देकर पनालीदार चद्दर जड़ते हुए उन्हें वेल रङ्गसे विलेपित कर 
उसपर ५६ इ्चकी मोटाईका मिट्टीका स्तर देना पड़ता हे । इस 
प्रकारको संशोधित व्यवस्था करनेसे लागतमें किफायत होते हुए 
अन्य सभी बातोंका भय दूर हो जाता है । 


(५) छतका उपयोग वसीत और गस्सीका प्रतिकार करनेक्ने 
प्रीत्यथ तो होताही है साथही साथ गर्य्सीके दिनोंमें रातको उसपर 
सोने तथा कपड़े इत्यादि सुखानेके प्रीत्यर्थ भी विशेषरूपसे होता 
है। भवनमें छोटा-मोटा छत होना अत्यन्त आवश्यक है । कारण 
इससे यथा प्रसंग बड़ा कास निकलता डे। इससे उक्त प्रकारके 
छप्परके अनुसार घरमें ठण्ढक नहीं रहती यह सत्य हे तथापि 
जिन्हें आज एकही मञ्चिलका भवन बनवाकर रुक जाना हो 
और आगे चलकर परिस्थिति और अवसरको देखते हुए दूसरा 
खडा करना हो, उनके लिये यह व्यवस्था विशेष छाभमजनक 
होती है। चूना-ईटे और पत्थर ऊष्णतावाही होनेके कारण इस 
प्रकारके छप्परोंके नीचे गम्भी अधिक रहती और आर्थिक व्ययकी 
दृष्टिसे विचार करनेपर १५ प्रतिशत लागत सी अधिक बेठती है । 
किन्तु फिर भी ऊपरी सञ्चिलकी योजना करने पर इस छतका 
ही शिरोसाग मञ्जिलकी जमीन नियुक्त करनेके काम आजाता 

कठघरा बढ़ाकर दीवालांका सृजन हो सकता है । 
इसकी विपरीत दृशामें सारा छप्पर निकालकर दीवालें बढ़ानेसे 
एकवार छगी हुई लागत पानीमें चली जाती हे । उसका २५ प्रति- 
शत माल भी दाथ नहीं लगता । 
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छतके खुजनका विचार होनेसे लकडीके तर्तापर २ ।३ इञ्चका 
मोटी बालू या सिट्टीका स्तर देकर उसपर कावा? करते हें । इससे 
ळकडीके संकोचन-प्रसरणका प्रत्यक्ष परिणाम छतक ।शरासाग- 
“तक नहीं होने पाता । 

छतसे जरू चूनेका प्रतिकार करनेके हेतु निखलिखित खतक्षता 
: रखी जाती हैः 


१. कांक्रीटमं सम्मिधित होनेवाला गिलावा महान पासा डुआ 
और जनखाधारण काँक्रीटके मिश्रण प्रमाणसे कुछ आधिक 
दाता हठ | 

२. जहाँतक होता है एकही दिनमें कांकोटका कार्य पूरा कर 


१७० ०००५ जेन) 


दिया जाता हे । उसमें जोड़ नहीं रहने देते । 


३. कांग्चीठके बिल्कुल निचले स्थरमें थोडा मोटा माळ व्यवहृत 
कर क-कसले ऊपरी स्तरमें सहीन माल प्रयागान्वत कया 
जाता और शिरोभागके अन्तिम स्तरमं सिम्ेण्ठ तथा बाराक 
बालू सम प्रमाणमें सम्मिश्रित कर उसका नितान्त पतला र्तर 
'दिया जाता हे । 


४. पेटेण्ट स्टोनके कायमें जेसा कि, पाहिले एक जगह लखा 
जा चुका स्पूण व्यवस्थाका अनुसरण किया जाता ह्‌ । 

५. काँकीटकी संकोचन क्रिया आरम्भ होनेके पूदव उसका 
'यथेष्ट कुटाइ होती है । 


६. शिरोभागपर गिलावेसें शहाबादी लादी जडकर जोड,-बडे 
अर्थात्‌ कमसे कम एक इञ्च चौडे रखनेसे विशेष सुविधा होती 
है। फशी की जुडाई होते ही उन्हें खुरूव कर साफ करते हुए 
उनमें सिमेण्ट ओर सहीन बाळूका सम सास्मभ्रण सर दया जाता 
है। ऐसा करनेसे यदि छत चूने भी छगे तो लादी जडी हुई होनेके 
कारण, वह बहुत ही हुआ तो उसके सन्धियांके सागसे चूने लगता 
है। वह भो सिमेण्टके भरे जानेकै कारण अधिकांश रूपसे चूता 
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ही नहीं और यदि चूने भी लगे तो वहाँसे सिमेण्टको निकाल कर 
आस्फाल्ट भरनेमें विशेष तरदूद नहीं होती । 


७, आजकल ' माल्थाइड ' नामक कृत्रिम मसाला बाजारमें 
मिलने लगा हे । इसमें जल जरा भी नहीं मरता। इसके प्रयोग 
एवम उपयोगके सम्बधम विशेष जानकारी विज्ञप्तिपन्न विक्रेताओं 
द्वारा प्राप्त होती हे । 

छतकी ओरके कठघरोंका स्थापन कार्य करते हुए भीतर ५६ 
फुटके अन्तर पर १॥-२ इञ्ची लोह नलिकाऑके १ फुट लम्बाईके 
ढुकडे उफ़्वंगत्‌ रूपमें खडेकर उन्हें इस तरह जडा जाता है ताकि 
वह कठघरेके शिरोसाग पर प्रायः ६ इञ्च तक आ जाय । ऐसा 
करनेसे उनमें आवश्यकतानुसार तरके इत्यादि जडते हुए: 
उठाऊ प्रकारका मण्डप खडा किया जा सकता है । 


छतकी दरारें 

_ छत पर यदि दरारे पड़ी हो तो उन्हें खुरुचकर थोड़ी विस्तृत 
आर स्पष्ट वनाली जाती हें । पश्चात्‌ निम्न लिखित सम्मिश्रणोंमेंसे: 
किसी एक प्रकारका सम्मिश्रण लेकर उसे करनीकी सहायतासे 
उनमें कूट-कूट कर भरते हुए ९३ इञ्च तक इधर-उधर फैला दिया 

वाळे ~~ ~ 

जाता है । ये सम्मिश्रण हवा और गर्मी पाकर आकुश्वित 
होने लगते हें । 

१. आल्फाट, ढोकेदार अलकतरा ( Pc) तथा महीन बालू. 
सम प्रमाणमें सम्मिश्रित करनेके पश्चात्‌ उसे पकाकर कायमें 
लाया जाता है । 

२. अलकतरा, राळ या रजनकी महीन चूणे कर उसे आगपर 


पकानके उपरान्त उसमें अलकतरा दिया जाता और पुनः एक: 
आंच दो जाती है। 
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३. पका हुआ तीसीका तेल ( B0iled Linseed 00) ९ सेर,. 

राछ २ सेर, ' वाथ ' ईंटा १ खेर । रालको पकाकर उसमें तीसीका 
तेल मिलाया जाता और अन्तमें ईटेका चूर्ण देकर घोटा जाता हे ।. 
[ ` चाथ? ईटा ( 3४00 Bri) अत्यन्त सुळायम ईंटा होता है 
जिसका चूर्ण साधारणतया पीतलके बत्तेन इत्यादि माँजने और 
उनमें चमक पैदा करनेके काममें आता है। ] 
_ 8. कपास अथोत्‌ रूई ५ तोळे, ताजे कङ्कडी चूनेका चूणे १० 
सेर तथा पका हुआ तीसीका तेळ ५ सेर । इन पदाथांको एकत्रित 
कर साधारण रूपसे तरल बना छिया जाता है। रुई तोडकर. 
चुनकर पिष्ठरूप बना ली जाती है। 


_ भा इाााइंअां आता 


छप्परका ढाल 


90 ९०-९0 टक 


जहाँ बसोतका मान ४० से ५० इञ्चतक हो वहाँ ढालका प्रमाण 
छत और मालवदी छप्पर ९४ फुटमें एकसे छेकर १६ फुट्म 
एकतकः-- ' 


१. संगरोली खपड़ेका छप्पर --- -« पति फुटमें ७ इश्च 
२, चिपटे कवेलुओंका छप्पर ... “० » >» ७ » 
३. नलिकाकार ,, Se A SN 
` 9, एनाळीदार चद्दरांका, ... = रु २ २से 8,, 
जहाँ आमतोरसे १५ इञ्चसे २५ इञ्चतक जळ चरसता हे वहाँ 
भी इसी प्रमाणमें ढाळ देना विशेष श्रेयस्कर है। कारण यद्यपि 
वहाँ औसत कम रहती है तथापि बरसनपर उसका प्रमाण अत्य- 
घिक हो जाता है। जहाँ १०० इच्च बसात होनेकी औसत हो वहाँ 
मंगरोली खपड़ेके छप्परोंमें ९ इश्वी ढाल देना चाहिये । जहाँ बरफ 
गिरती हो वहाँ 8५ अंशका अर्थात्‌ १ फुटमें १ फुट या उससे भी 
अधिक ढाल दिया जाता है । 
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छप्परके लिये १--वरके ( 880678 ), २ कोणयुक्त तरके या 
"तीर--(प 7०७७), ३--बत्ते (?पए४८॥४४8 ) ४--रीढ़ (४०१४७) 
“७--केंचियाँ ( 77५5६९६ ) इत्यादि साधन-सासुग्रीमें लकडी व्यव- 
-हृत होती है । 
१. तरके साधारणतया प्रति फुट लस्बाइसँ एक पषष्ठमाँशा इञ्च 
चौडे तथा एक त्रितियाँश इञ्च मोटे होते हे । चौड़ाइका प्रमाण 
"शा इञ्च तथा मोटाईका प्रमाण तीन इञ्चसे कम होना किसी भी 
-दृशामें अच्छा नहीं होता।. 
२. कोणयुक्त तरके या तीरों (Hi? 72९78) पर अधिकाँरा 
भार पड़ता हे । अतः उनके लिये उक्त नियम लागू नहीं होता । 
उनके लिये १ फुट छम्बाइके पीछे एक चतुथॉश इञ्च चौडाइ 
"तथा आधा इश्च मोटाई पकडी जाती है । यदि तीर अत्यन्त 
लम्बे होते हों तो उनके मध्य भागमें दीवाल या रूकडीके तीरोंका 
- सहारा देनेकी योजना की जाती हे। किसी कारणवश वह सम्भव 
न होनेसे एक स्तम्भी कैंची ( 7700 ?०४ T7०७४ ) का आधा 
हिस्सा काटकर उसका आधार तारको दे देते हे । इसले खुचिधा- 
जनक उपाय यह है कि, दीवाळके कोनेमें कणे रेषाके बीचमें एक 
आडा तरका रख दे तथा उसके ऊपर एक तीर खडाकर उसके 
शिरोभागपर पीढ़ा रखते इए उसका आधार तीरको देदे । 
३. वत्तोंको सुख तरको या केचियोके ऊपर या दीवार नजदीक- 
नजदीक रहनेसे उनपर रखा जाता है। वे दीचालॉंमें मजबूतीसे 
जडे जा सकते हैं। किन्तु तरकों या केचियोंपरसे उनका खलकना 
रोकनेके हेतु तरकोमें सिटकिनियाँ ठोककर उन्हें सहारा दिया 
जाता है। वत्तोकी मोटाइ दोनों कैाचियोंके अथवा प्रमुख तरकेके 
' मध्यवतीय अन्तरपर अवलम्बित रहती है । फिर सी उसका सव्ये 
साधारण प्रमाण: तीन इञ्चसे कम नहीं होता। सामान्यतः वह 
गालेके प्रति फुटके पीछे आधे इञ्चके प्रमाणमें रहती है। इसी 
'अकार उसको चौडाईका स्थूल मान गालेके प्रति फुटके. पीछे एक 
-त॒तियाँरा इञ्चतक रहता है । 
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४--रीढ दोनो ओरके तरकाक स्यसे चढती १२ | अतः उद 
चौडाई कम होनेले भी काम चळ जाता द । क्रिप्त उससे डवर 
छप्परका सार अत्यधिक हो जाता हं। अंतणच उल छुड़न बा 














इृटनेले वचानेके हेत उसकी दोडाई यथेष्ट रखनी पडला द! 
इसकी खोटाईका प्रमाण सायान्यतः दो दोवाळा था क 
येकि सभ्चवर्तीय अन्तरे दिख्ाबसे भति एुळके पीछे पाल इक 
होता हे । चौडाई प्रायः २ इछले कम नहीं रखी जाती । 

५ क्वेचियोंने ( अ) साधन कैंची (००७7 beam Gruss / 
( आ) एक स्तम्धी कैंची ( ०४ 9080 7058) (इ) 8 
कचरी ( Quesen—pos 5 7055) यासक तान सेद रि १ श्यः 
रण केंचियाँ साधारणतया < सो १२ फुछ तळ अन्हरय 
ज्ञाती हैं ! 

(अ) याला अत्यस्त बङा झनेसे रर्यो बीचउजेले झुक 
सस्भवतीच होनेके कारमा सबने गेरे एक आड 
देते हैं। (आकृति ५२ देळिचे ) इस कची को पारिसाषिळ 





शक्ति नं. ५३ नहीं: 


प्रदुत्ति दीवाडॉको चाहरकी ओर ककाकेनेयोा सर 
उस्का प्रातफार करनक [स्‌ मद रट्ट दा ` यङे ण्क 


डण्डे से जकड देते दं । जिस परेड पता भयर, त 
( Tic 90४४ ) कहा जाता है ( सा्ारणलया ९४ 


तक केवळ एक ही साधन सरूटीका अध्याया कलेश `सः 
नहीं रहती । उलल एक और केचीछी झाक अस्त घार देने 
१८ फुटके गाळे तकके लिये बेर । जमा रखती मे साडी का तान्का 


कार्य कंचीके पन्दींका फडनेसे शकल हुए. उन्ह भोतरकीा घोर 
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_ ४-रीढ़ दोनों ओरके तरकोंके मध्यंमें बैठती हे । अतः उसकी 
चाडाई कस होनेसे भी काम चछ जाता है। किन्तु इससे उसपर 
छप्परका सार अत्यधिक हो जाता है। अतएव उसे सुडने या 
दृटनेसे बचानेके हेत उसकी मोटाई यथेष्ट रखनी पडती है 
इसका सोटाईका प्रमाण सामान्यतः दो दीवारों या क्लोचि- 
योक सव्यवर्तीय अन्तरके हिलावसे पति फुटके पीछे पोन इञ्च 
हाता €। चोडाई भ्रायः २ इञ्चसे कम नहीं रखी जाती । 

५ केंचियोंमें (अ) साधन कैची ( collar bean truss ) - 
(आ) एक स्तम्भी कैंची ( £४ ०७ T7८६४) (इ) द्व्स्तम्भा ` 
कंची ( ५९९०-०४ 77५६४) नामक तीन भेद हैं। सळ साधा- 
रण कैँचियाँ साधारणतया ८ से १२ फुट तकके अन्तरपर जडी 
जाती हे । | 


(अ ) गाळा अत्यन्त बडा होनेले तरकोंका बीचमेंसे झुक जाना 
सस्भवनीय होनेके कारण उनके गर्भ एक आडा डण्डा जड 
देते ° ~ ~ RN २० # ७० २५७ - 
देते हे । ( आङ्कति ५३ देखिये ) इस कैंची को पारिभाषिक प्रयोगसें 


“ 


“साधन केची'कहते हे! आका- 
रमें यह पेशराजोके साधनीसे - 
या शानियासे साहश्य रखती 
है। इसके तरके बी चसे झुकते 
आकृति नं. ५३ नहीं अपितु उनके पेन्देकी 
प्रवृत्ति दीवालोंको चाहरकी ओर ढकळेनेकी तरफ रहती है। | 
उसका प्रातकार करनेके निमित्त यह दोनों पेन्दे क ओर आडे 
डण्डे स जकड देते हे । जिस पारिभाषिक प्रयोगसें केची की तान 
( Tie ७७४४ ) कहा जाता हे । साधारणतया १४ फुटके गाळे 
तक केवल एक ही साधन तख्तीका प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं रहती । उससे एक और केचीका तान संयुक्त कर देनेसे वह 
१८ फुटके गाळे तकके लिये बरती जा सकती है। कची की तानका 
कार्य केंचीके पेन्दोंको फटनेसे रोकते हुए उन्हें भीतरकी ओर: 
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'तानकर रखना है । इसलिये यदि लकडीके डण्डेकी जगह 
"एकाद छोहेका छड भी जड दिया जाय तो सी काम बन सकता 
'है। इस भकारकी लौह निस्मित केंचीकी तान जडकर तैय्यार की 
'हुई साधन कैची आकृति संख्या ५४ में दिखलायी गयी है । 
कहीं-कहीं खाधन तरुतीकी जगहपर दोनों ओर दो वोल्टोसे 
एक इऱ्वी पतली तस्तियाँ 
जड देते हें । किन्तु ऐसा 
करना योग्य नहीं । कारण 
ऐसा करनेसे सारा जोर उन 
आक्कात नं. ५४ बोल्टा ही पर पडकर तख्ति- 
योंके झुक जानेकी सम्भावना रहती है। 
साधन केचीमें मुख्य सुविधा यह है कि, उसका मध्यवत्तीय 
; डण्डा अत्यन्त ऊंचाई 
ON पर होनेके कारण 
4 व्र नीचे बहुत सा स्थान 
र्द्य N छूट जाता है। यह्‌ 
श्रे सविधा एक स्तम्भी 
| 52 या ह्विस्तम्भा केचीमें 
स्य ८& नहीं रहती । साधन 
आकृति नंबर ५५ केंचीमें एक और 
छुधारकर गालेकी वृद्धि की जा सकती है । उसीका एक कल्पना 
चित्र आक्वाति संख्या ५५ में दिया गया है। दीवालके दोनों ओर 
“टोडे' निकालकर उनपर दीवालसे सटकर खम्से खडेकर देते तथा 
'लकडीके 8५ डुकडे जोडकर एक अद्धंगोल साधन तख्ती तैय्यार 
'करते हुए वह स्थान-स्थान पर चोल्टोंके जरिये खस्भे और 
ऊपरके प्रसुख तरकेसे संयुक्त कर दी जाती है । प्रमुख तरकोंको 
अद्धेगोल डण्डोके मध्यवत्तीय भागमें लोहेकी चद्दर या लकडीकी 
'तख्ती में खांचे बनाकर बोल्टकी सहायतासे जड देते हैं । 








। १००: 
Me 
|. 
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(आ ) जहाँ गाला अधिक हो वहाँ एक स्तस्भी केंचीका आया- 
जन किया जाता है । यह ३० फुटके गाळे तकके लिये. व्यवहृत 
हो सकती हे । इसमें और 
साधन केचीमें भेद इतनाही 
है कि, 'साधन केंचीमें जो 
साधन तख्ती जोडी जाती 
हे उसकी जगह इसमें दो 

जाकृति नं. ५६. तीर तिछें जड देते हैं और 
केचीकी तानको सरल रखनेके हेतु उसे उठा रखनके विचारसे 
रीढ़के नीचे एक खड़ा डण्डा जड़ देते हैं । इस डण्डेके नीचे दो 
खाँचे बनाकर दोनों ओर उक्त कथित तीर जड देते और केंचीके 
ग्रसुख तरके भी इसी डण्डेके ऊपरी भागमें जड़ देते हैं। सन्धियोंके 
स्थानपर विशेष मजबूती छानेके विचारसे प्रायः दो से तीन सूत 
तक भोटी एवस डेढ़ इञ्च चोडी लोहेकी तख्तियाँ आवश्यक रूपसे 
आकारान्वित कर बोल्टोकी सहायतासे आक्कातिमे दिग्दशित 
अकाराज्ुसार जड़ दी जाती ह।' 


( इ) गाला यदि २० फुटसे अधिक बड़ा हो तो प्रमुख तरकेकी 
छस्बाइ अत्यधिक बढ़ जानेक कारण एक स्तस्भी केचीकी जगह द्वि- 
> केंची देते हुए 

उनके सध्यवत्तीय 
भागम आधार दिया 
सी जा सकता हे । इस 
आक्काते नं. ५७ प्रकारकी केचीके हेतु 

गाळेके बराबर लस्बाईकी बेजोड केंचीकी तान मिलना असम्भव 
है। अतः दो या तीन डुकडे जोडकर इसकी एति कर ली जाती हें । 
(आक्रति संख्या ५७) देखिये । उसको झुकनेसे रोकनेके हेतु उसे 
कैंचीके दोनों खम्भाँपर खाँच रखते हैं । कहीं-कहीं दो खम्भोके 
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बीचमें केंचीकी तानके शिरोसागपर एक और लकडी जड दीः 
जाती है। ( आक्कति संख्या ५७) 


उक्त वर्णित, किसी भी प्रकारकी केंचीकी लकड़ियामें तनाव 
तथा कुछमें दबाव आजाता है। दाच सहनेके लिये छकडीका 
पय्यांप्त रूपसे सोठी रहना 
आवश्यक हे । किन्ठु तनाव 
सहन करनेके हेत छकडीके' 
स्थानपर लोहेकी तख्ती: 
आकृति ने. ५८. या छड जड़नेसे वजन और 
आर्थिक इष्टिसे किफायत हो जाती है। इस प्रकारके आयोजनसें 
विभिन्न प्रकारकी कैचियाँ किस प्रकार निम्भोण हो सकती हें, यह 
क्रमशः आकृतिसंख्या ५४, ५८ और ५९ में दिग्दाशित किया गया छठे | 
जब गाला ३० फूटके ऊपर हो तब दो स्तम्थीय केंचीका 
AN व्यवहार होता है 
तथा वह ४८ फुट 
तकके गालेमें प्रयो- 
गान्वित हो सकती 
है। किन्तु आर्थिक 
आक्नति नं. ५९. इष्टिसे विचार 
करनेपर ४० फुटसे ऊपरवाले गालेमें लोह निम्मित केंचीही 
अधिक सस्ती पडता हे । 


समाज-ससूहके श्वासोश्वासके कारण दूषित एबम्‌ तप्त हुई 
वायु घरसे निकाल बाहर करनेके लिये रीढके दोनो ओरसे छप्प- 
रको कुछ विस्तृत कर ऊपर नीचेके पाखेमें कुछ अन्तर रखक्या 
जाता ऑर उसमसे पक्षियोंके आवागमनको रोकनेके विचारसे 
उसमें लौह निर्मित जाली जड दी जाती है। इस प्रकारके आयो- 
जनके दिह्वरोनाथे आकांत संख्या ५८ दिखलायी गयी है । 
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NANNIES 


उपरोक्त प्रकारके किसीशी छप्परके नीचे काचियाँ या प्रमुख 
तरके, उनपर पाखे, पाखोंपर पुनः तरके, तरकोंपर रीफ (B९5) 
| नि तथा उनपर कवेलुओंकी 
रचना करनी पडती है । 
इससे लागत अधिक 
बेठती तथा छप्परकी 
मोटाई अत्यधिक बढ़ 
जाती है। उसकी अपेक्षा 
प्रसुख तरकों, केचियों या 
दीवालॉपर केवल रीढ यो 
आक्काते नं. ६० पारवे रखते हुए, तरके न 
जोडकर केवळ पौन इञ्च मोटाइकी सागवानी तख्तियाँ ही जड 
दी जॉय या पनालीदार चद्दर जडकर उनपर काँटोंसे लकडीकी 
पतली-पतली रीफें जडते हुए मंगरौली खपडे बिछा दिये जाँय तो 
लागतमें किफायत होते हुए तरकोंकी बचत हो जाती, नीचेसे 
तख्तपोसी होनेके कारण कार्यकी शोभा बढ़ती तथा छप्पर 
नितान्त हल्का हो जाता है । 








छप्परके सम्बन्धमें सव्वे साधारण सूचनाएं 


हिस्सा 


१--वह जितना सादा हो उतनाही अच्छा होता है । 
३--नांलियाँ ( ४०/॥५७५४ ) जितनी कम हों उतनाही अच्छा । 
३--जहाँतक सम्भव हो नालिया दीवाल के उपर आडी न रखी 
जाँय। मूलयोजना में परिवत्तेन करनेसे छप्परके काममें फरक 
पडनेकी सम्भावना होती है । नालियोंके पेन्देमँ अखण्ड चद्दर 
जडकर उन्हे दोनों ओर कमसे कम ६ इञ्च झुकांते हुए बगलकी 
कैंचियोंके नीचे जड देना चाहिये तथा चूनेमे सिमेण्ट मिलाकर 
, १६ 
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उसकी दरजँ सरनी चाहिये । नालियोंमें प्रति फुटके हिसाचसे. 
कमसे कम १ इञ्च ढाल होना आवश्यक है । 

किसीभी प्रकारकी कैंची दीवालपर रखनेके पूवव उसके नीचे 
मठाऊ पत्थर या सिमेण्ट कांक्रीटका ६ इश्च सोटा ढोका रखा 
जाता है । ( आकृति ५३, ५४, ५५ और ५७ देखिये ) इससे केची- 
पर पडा हुआ सम्पूर्ण भार दीवालॉपर बॅट जाता हैं । 


छप्परके ऊपरका आच्छादन 


छप्परपर निम्नलिखित प्रकारामिंसे किसी एक प्रकारका आच्छा- 
दून दिया जाता हे-- 

१--घास-फूस ( दास, घास, सरई, गन्नेके पत्ते ), ९--नली- 
दार अथवा चिपटे कवेलू , ३-मङ्गरौली खपडे,--8 चद्दर ( जस्ते 
अथवा इटरनिटके पनालीदार चद्दर ), ५--सलेट अर्थात्‌ स्तरयुक्त 
पत्थर, ६ रुबेराईड । 

छप्परके प्रत्येक प्रकारका वजन एवम्‌ आकार सान न्यूनाधिक 
होनेके कारण छप्परके भीतरी तरकों, पाखों तथा रीफोर्मे थोडा 
बहुत फरक कर देना पडतां है । इनमेंसे प्रत्येकमें क्या-क्या 

०. च ह । ५ ~ =® 

शुणदोष हैं तथा उसक प्रीत्यर्थ क्या-क्या फरक किये जाते हे, 
इसका विस्तृत विवेचन नाच किया गया हे । 


१-घास-फूस :( T॥५६८९० ) का. छप्पर ` 


इस श्रेणीका छप्पर धूप और बसांतको बचानेकी इष्टिसे 
अत्यन्त उत्तम होता है। इस आच्छादनसे वायुमें जो ठण्ढक रहती 
है, वह छतसे भी नसीब नहीं हो सकती। इसे. अभिका भय विशेष 
रहता है। अधिक ढालकी आवश्यकता होनेसे अगल-बगलकी 
दीवाले ऊँची नहीं बनायी जा सकती । इस प्रकारका छप्पर दीवा; 
'लॉपर चढानेसे आंधी चळनेके समय उसके उड जानेकी सम्भा- 
'वना होती है । इसका कारण उसका हदकापन हे । दूसरा अवशुण 
जो इसमें. होता है वह यह है.कि, अनवरत बृष्टि होनेसे घास-इस 


| | ०» 
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सड जाता और उसमेले विषाक्त दुर्ग्न्धि निकलने लगती हे। नाली- 
'दार कवेलुओंकी बिछाई होनेले जो थोडी बहुत दराज रह जाती हें, 
'उनसेस विषाक्त वायु वाहर निकलनेमें पय्योप्त सहायता मिलती है; 
किन्तु इस प्रकारके आच्छादनमें यह सुविधा नहीं मिलती। इसमें 
पतरक्रे अवश्य थोडे और पतले लगते हैं। इस श्रेणी विशेष 
प्रकारके छप्परकी ऊँचाई कमसे कम ४५ अंश या गालेसे प्रायः 
आधी होना अनिवार्य है । 
९-नाळीदार अथवा चिपटे खपडोंके निव्वाचन सम्बन्धी सारी. 
व्यवस्था ' साधन-लाउुओी ” नामक विभागमें विस्तारपूव्वेक दी 
जायगी अतः यहांपर उसकी पुनरावृत्ती करनेकी कोई आवश्यकता 
'नहीं । छप्पर सम्बन्धी व्यवस्थासे यह खपडे एक दूसरेले सट- 
कर विछाये जाते तथा निचले खपडेपर ऊपरका खपडा कमसे 
कम २ इञ्च रह सके इस हिसाबले एक सरल रेषामें सारी बिछाई 
होती हे। रीढपर विशिष्ठ आकारके खपडोंकी गिळावेसे जुडाई होती 
है। नाळीदार खपडोंकी विछाईभें जोडोंके स्थानपर गिलावेका 
पलस्तर करनेकी परिपाटी है । इससे वायुसञ्चारके कारण वह 
इधर-उधर हिळते या घसकते नहीं । 


इस कार्यम जहाँतक सम्भव हो नीचेके तरके सरल होने चाहिये | 
चदि वह कहींसे टेढे-भेढे हाँ तो उस स्थानपर काँटेसे छकडीके 
ःडुकडे जडकर सम्पूर्ण पृष्ठ भागको एक सतहमें लाया जाता है 
ताकि छतसे पानी चूनेका सय न रहे । 
नाळीदार या चिपटे खपडोंको बिछानेके हेठ सागवानी लकडी के 
गोल तरके एक एक फुटके अन्तरपर जडे जाते हें । गाला अत्य- 
“चिक बडा होनेसे मध्यभागमें एक या दो पाख ( ?५८।/०8 ) देकर 
« उनपर तरकोंकी जडाइ होती है । इससे पाखोपर छोटे-छोटे तरके 
«६ इञ्चेके गळजोड देकर बैठानेमें सुविधा होती हे । इन तरकोंपर 
बाँस या बेंतकी फाडियां खुतली या खटिया को रस्सीसे बांधकर 
अथवा सागवानकी रीफ कीलकाटेसे जडकर उसपर खपडे 
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बिछाये जाते हैं । कहीं-कहीं खपडोंकी इस प्रकारकी दोहरी' 
बिछाई होती है । ताकि ऊपरके खपडैछसे चुआ हुआ पानी नीचे 
के खपडेलसे होता हुआ साफ बह जाय और उसका अँशमात्र थीं 
घरके शीतर न पहुंच सके । किन्तु इससे छप्पर का बोझा अधिक: 
होता और सभी लकडी मजबूत व्यवहृृत करनी पडती ह। 


मंगरोली खपडे 


खपडैलमें मंगरीली खपड़ोंकी योजना करनेसे अवनकी शोभा 
बृद्धिड़गत होती और खपड्रेलको बार-बार खोलना-बिछाना नहीं 
पड़ता। इस प्रकारका खपडैल नालीदार खपडांसे छदे इए खपडेलसे 
कहीं अधिक हल्का होता है । यही कारण है कि, इसके प्रीत्यर्थे 
उतनी आधिक मजबूत लकड़ी व्यवहृत नहीं करनी पड़ती । इसे 
अँदामात्र भी झुकाव बरदाइत नहीं होता। आरम्शमें इसके सजनसें 
थोडा अधिक व्यय हो जाता है।इस प्रकारके खपड़े वजनमें 
हल्के होते हैं। इनमें नाळीदार खपड़ोंकीसी वायु निकल जानेको 
शुञ्जाइरा न रहनेके कारण अन्धडमें इनसे आच्छादित छप्परके उड 
जानेका भय रहता है । छोटे-छोटे यामोंमें इन खपड़ोंकी निस्मिति 
न होनेके कारण इन्हें दूर देशोंसे मंगवाना पडता है। अन्घड़ के 
समय जोरसे बहनेंवाली वायु प्रथमतया दीवालले टकराकर 
अपनी दिशा बदलती हुई ऊपरको उठती और रीढके ऊपरी 
भागके खपड़े उडाकर नीचे फेंकनेका प्रयत्न करती है। सारे 
खपड़े एक दूसरेसे वन्धे होनेके कारण ऊपरके खपड़ोंका 
नीचे गिरना सम्भवनीय हो जाता है। इस सयको दूर करनेके 
निमित्त उनके नीचे तख्तपोशी करना उत्तम है। सारे छप्परपर 
तख्तंपोशी करना तो अधिक व्ययका काम है; किन्तु कमसे कम 
दीवालके वाहरवाळे छप्परके भागपर तख्तपोशी करनेसे भी काम 
बन जाता है। ep 
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लंगरोली खपडोंके लिये १॥ या दो फुटपर कटे हुए तरके जड़नेसे 
काम बन जाता है। दो फुटके अन्तरपर जड़नेसे उनपर १७१९१” 
'नापकी .रीफे अवश्य होनी चाहियें। नीचे तख्तपोशी होनेसे 
१०३” की रीफ चल सकतीं हे । अन्तिम अर्थात रीढके पासकी 
“रीफ कुछ अधिक मोटी होनी चाहिये ! 

रीढके पासवाळे खपडे सिमेण्द तथा बालूके १:४ प्रमाणके 
' सस्सिश्रणले अथवा कमसे कस चूना और सिमेण्ट ६:१ प्रमाणमें 
सिलाकर उसके सम्मिश्रणसे जोड देने चाहिये । केवल चूनेकी 
जुडाई होनेसे चूना अत्यन्त शीघ्र सूख जाता और खपडे भली- 
साती जुडने नहीं पाते । आगे चलकर वायुके कारण खपडोंके 
'ढीले होनेपर उनसे पानी चूने लगता है । सिमेण्ट या सिमेण्ट 
मिश्रित चूना यथाशीघत्र सूख जानेके कारण खपडे सजवूतीसे 
जम्न जाते हे । 


चदरके छप्पर 


OPO 


पनाळीदार चद्दरें ६ फुटसे लेकर १० फुट तकके लम्बाईकी 
-तथा २६” से ३९” तकके चौडाईकी पायी जाती हें। यह प्रायः 
१८ से लेकर २४ गेजतक की होती हें । १८ गेजकी भली- 
साति मोटी होती हैं । सवनके कार्यमें अधिकाँश रूपसे २२ 
-गेजके चद्दरोंका व्यवहार करना उचित है ! तथापि २४ के 
विरोषरूपसे व्यवहृत होते हैं । उनकी नापजोखका सम्पूर्ण विवरण 
“ साधन-सासुगी ? विसागके ' घातु-सासुयी › शीर्षक प्रकरणसे किया 
गया है । चद्दरदार छप्परका बोझा नितान्तही न्यून अथात्‌ प्रति- 
वर्ग फुटके हिसाबसे २३ पौण्डतक होता है तथा नालियोंके 
कारण उसमें विशेष मजबूती आजाती हे । इसमें लकडियाँ भी 
'पविशेष मजबूत लगानेकी आवश्यकता नहीं होती । दीवालपर 
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केाचियोाँ तंथा काचियोंपर बचे (20३ ) तथा उनपर चद्दरे 
जडी जाती हें । बत्तोंका अन्तर साधारणतया ३॥४ फुटतकका 
होता है। लम्बाई बढानेके हेतु एकपर एक कमसे कम ४ इञ्चका 
जोड देकर चौडाईके लिये एक नलीदार रूप दिया जाता है। 
चौडाईका जोड कम करनेसे  धुँआधार बृष्टिके समय चद्दरोपर 
पानी जमकर वह जोडोंसे भीतर चूने लगता है। चद्दरोले 'स्कू ” 
जडनेके लिये जो छेद बनाये जाते हैं वह नाळीके शिरोसागपर 
बनाये जाते हें,-गड़ढेमें नहीं । इसके विपरीत करलेले बर्खाती 
जल भीतर घुसे विना नहीं रहता । बढई लोग चद्दर जडते समय 
स्कूर को ठोक कर जडते हें । किन्तु यह प्रथा बुरी हे । 

चद्दरांको गिलावेकी सहायतासे दीवाछोंके भीतर जडना अच्छा 
नहीं । इससे दो नुक्सान होते हे । एक तो यह कि, चद्दरों 
पर बोझ पडनेसे वह झुक कर जोड खुळ जाते हैं । चूनेका 
पारेणाम्‌ चद्दरां पर होकर उनमें छिदादि होनेका अय रहता हे। 
अतः उनके किनारे ऊपर की ओर झुकाते हुण उन्हें जुडाऊ काम 
से पृथऋ्ू रखना चाहिये। समुद्री किंनारे पर क्षारयुक्त जल- 
वायुसे शी चद्दर निरुपयोगी हो जाती हैं। वैसी दशासें उन्हे 
व्यवहृत करनेके पूर्वे उनपर अछकतरे या किसी तैलरङ्गका 
पुट दे देना चाहिये । 

चद्दरदार छप्पर कमखच बालानशीन होते हुए वजन और 
मजदूरीकी दाडिसे विशेष सुलभ होता है । उससे पानी चूने का 
भय नहीं रहता । बन्द्रगाहवाळे शाहरोमे, केवल नाढीदार ही क्या 
अपितु मंगरोली खपडोके आच्छादन सी नुक्सानदारक होते हें ६ 
ऐसी वहाँ पर चद्दरके आच्छादन और भी अधिक महत्व पूर्ण हैं । 
किन्तु उसमें अवगुण यही हैं कि, ( १) वह यीष्मतापक्ते कारणः 
अत्यन्त गरम हो जाता है। (२) शीतकालमें अत्याधिकरूपसे 
ठण्डा हो जाता तथा (३) अन्धडके कारण उडनेका भय बनाः 
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रहता है। घीष्सताप का प्रतिकार करनेके हेतु निम्न लिखित कोई 
सी उपाय कास में लाया जा सकता है -- & 


१-उसके नीचे तख्तपोशी होना । इस प्रकारकी व्यवस्थाका 
आयोजन होनेले बत्तोके निचले भागमें ' स्क्रू की सहायतासे 
लकडीकी तख्तियाँ जड दी जाँय । इससे छप्पर की शोभा बढकर 
चद्दर तथा तख्तियांके बीचमें बत्तोंकी मोटाईके बरावर अर्थात्‌ 
३५ इञ्च तक की झोटाइका वायुयुक्त पोलापन रहता है तथा वायु 
ऊष्णता दाहक न होनेके कारण चद्दरोकी गर्मी नीचे तक नहीं 
पहुंचने पाती । | 

२--चद्दरोपर तीन-तीन फुटके अन्तर १।%१” आकारकी खडी 
रीफ जड़कर उनपर मंगरौली खपड़ोंके लिये १२१ इञ्चपर १५१” 
आकारकी आडी रीफे जड़ते हुए उनपर मंगरोली खपड़े विछा 
देने चाहिये । इससे छाभ यह निकलता है कि, मध्यवत्तीय वायुकी 
पोलाइईके कारण चद्दरें बहुतही न्यून प्रभाणमें तपती हें । 
उनपर भार गिरनेके कारण उनके उड़नेका भय नहीं रहता तथा 
एकाथ खपड़ेके छूट जानेपर चद्दराॉंकी नालियोंसे पानी बाहर 
निकल जाता हे । 

३--चद्दरोपर आड़ी और खड़ी छकडियाँ जड़कर उनपर 
यास-फूससे बनी हुई पतली टट्टी बिछानेसे अत्यन्त ठण्ढक रहती 
है। किम्तु इसमें दो सुक्सान हें । एक तो यह कि, चूहे घर बना- 
कर रहने लगते हैं तथा दूसरे बसोतर्म पानी तथा जाड़ेमें ओसके 
कारण वह निरन्तर सांगती रहनेके कारण २।३ वर्षामें खराव हो 
जाती और दूसरी वनानी पडती है। इस कार्यमें घास-फूसकी 
जगह बाँसकी फाडियोंसे भी काम निकाला जा सकता है। 
किन्तु उसे उड़नेसे बचानेके छिये उसपर ठकड्याँ बिछाना 
आवश्यक है । | 

४--चद्द्रोपर तेलयुक्त रंग देने चाहिये । काळे रंगके कारण 
चद्दरें अत्यन्त उत्तप्त हो उठती हें । उस इष्टिसे छुफेद रंग अच्छा 


२४८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्न, 





OA ANNONA NNN, or # नर, 





ज, 


होता है। किन्तु उसमें शीघ्रही पीलापन आ जाता है । उससे 
गोण रंग होता है,-हरा। किन्तु वह सी शीघही फीका पड 
जाता है । अतः खाकी (5।2४९) अथवा पीतवर्णीय या रक्तचन्दनी 
( ०९०।४९ ) रंग देना विशेष उपयुक्त हे । 


सुफेद चुना पानोमें मिलाकर उसमें १५% अलशीका तेल 
डालते हुए उस सम्मिश्रणके १-२ पुट चद्दरांपर चढ़ानेसे उनकी 
गर्मी बहुतही कम हो जाती हे । 


वायुसे चद्दरदार छप्परका संरक्षण करनेके हेतु निम्नलिखित 
उपार्योका अवलम्ब छिया जा सकता है !-- 


१--रीढकी सन्षिकटस्थ चद्दर को दीवालस्थ ळग्धियों (/2].- 
७० ) पर स्कूसे जड़ दिया जाता है। २--उक्त लग्धियोंके 
दोनों अग्रमाग तारसे कस कर नीचे दीवालमें जड़ी हुई लक- 
ड्रियांसे बान्ध देते हें । ३--दीवालोंसे वायुको घरञ्ं घुसने 
तथा सामनेसे बाहर निकल जानेके हेतु रीढके नीचे आगे 
की और पिछली दीबालांमें खुली खिडकियाँ होनी चाहिये । 
ताकि चद्द्रॉके अग्रसाग ऊपरको न उठ सके । चद्दरोके घीचे | 
आडी दिशासे बहनेवाली वायु घरमें जाकर विपरीत ढिशामे बनी 
हुई खिडकियोंके मार्गसे बाहर निकल जानेपर प्रायः छप्परके 
उडनेकी सम्भावना नहीं होती । 


जस्तेके चद्दरोंकी तरह आजकल बाजारमें सिमेण्ट और अँस्वे- 
स्टॉसके चद्दर ( £९7४ ४९९४४ ) मिलते हैं । शूपके कारण यह 
विशेष तपते नहीं, किन्तु महंगे अधिक होते हैं। रवेदार होने के 
कारण उनके टूटनेका भी भय रहता है । 
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५-स्लेटके पत्थर 


५ इस पत्थरकी १४॥२८१५॥” आकारकी सिल्धियाँ मिलती हें । 
संगरोली खपडोंके विधानकी तरह इसमेंरसे २॥ फुट तकके अन्तर- 


हट आओ 
६१, ६२, ६२, ६४ 





४८/१४/४४४१ ANNAN 





आकछ्काते नं. ६५ 

पर खडे तरके जडकर उनपर ९४ अन्तरपर १॥%<१” सागवानी 
रीफ जड़ी जाती हे । रीढकी सान्निकटस्थ रीफ ७॥ इञ्चपर जडी 
जाती हे । पश्चात्‌ रीढके पास १५॥४ लम्बे तथा उसकी आधी 
चोडाइके स्लेटके चौकोर डुकडे ( देखिये आकृति ६१ ) लेकर 
उन्हें उन रीफोपर एक सतहमें बिछा देते हें। पश्चात्‌ उनपर 
तिकोने खण्ड ( आकृति ६१ ) तथा उनपर कोण कटे इण स्लेटके 
चौकोर डुकडे । ( आक्वतिं ६३) की रुमाळी जडकर निचले कोवे- 
'लुओंके कोणस्थ छिद्र, तास्बेकी ( आकृति ६४ ) चकत्तीमें जडी 
हुई तार ऊपर खींचकर उसे झुकाते हुए उससे संलग्न कर दिये 
जाते हें। ( आकृति ३५) इस प्रकारका छप्पर अत्यन्त हल्का 
{टिकाऊ और अश्निकेसयसे राहित होता है । किन्तु यह घूपसे तपता 
अधिक है । एक ब्रासमे प्रायः ८२ स्लेटके डुकडे लगते हे । 
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कमान ( मेहराव ) 

प्रसुखतया कमान निस्माण करनेके दो उद्देश होते हें । पकः 
तो सोन्द्येकी वृद्धि करना । दूसरे धरन सद्दश ऊपरी भार ऊपर- | 
ही ऊपर तुला रखना । सोन्द्यंकी इष्टिसे उसमें समानता 
(४४१७७7) का होना आवश्यक है। कमानकी कोर यदि 
किसी स्थानसे चौथाई इश्च भी ऊपर चढ गयी या नीचे उतर 
गयी तो वह तत्क्षण आंखकों अखरती है। इसमें-१-किअ्विद्नोल 
( Segmental) २-अद्धंगोछ ( Semicircular) ३-समथरू 
( F]3४) ४-अण्डाक्कति ( Elli pt।००] ) ५-नोकदार ( Pointed) 
आदि प्रकार हें । 





इसका झुख्य तत्व यह हे कि, इसके शिरोशागपर जो भार 
पडनेवाला हो, वह इसके गभे अर्थात्‌ चाभीके पत्थर (Kcystone) 
पर दो भागोंमें विभक्त होकर दोनों ओर कमानके पहुसे शुनियामे 
आता और कमानकी सनरिकटस्थ दीवाळ अर्थात अन्त्यपादां 
( Abutmenऽ ) पर उध्वेरेषासे सरळ जा गिरता हे ! किन्तु यादे 
कमान किञ्चित्‌ गोल हो तो वह पूर्णरुपले खडा न गिरकर उसकी 
मत्त कमानकी ओरकी दीवाछोंको अर्थात कानके अन्त्यपावोको 
बाहरका ओर ढकेळनेकी रहती है । इसकी उडान ( R8९) 
जितनीही कम हो उतनाही वह उक्त दीचाळोंको अधिक ढकेळता 
है। अत्यन्त न्यून उडान ( Minimum Rise ) की कमान सम- 
थल ( 7१६ ) होती हे तथा अत्याधिक उडान (Maximum Rise) 
की अद्धेगोल। इन दो छोरोंकी मध्यचत्तीय दशा किञ्चित गोल 
कमानको होती है । उस दृशामें सारका कुछ भाग खडी तथा कुछ 
आडी दिशासे गिरता हे । अतः बगलकी दीवालें मजबूत न होनेसे 
अद्धगोछ कमानही श्रेयस्कर होती है । उससे किसी प्रकारका 
धोखा नहीं होने पाता । | 
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जस एक दूसरीसे सदी इई अनेक कमाने होती हैं तब बगलकीं: 
दोनों कमानोंका: गाला 
"न ८८८५३ और उडान एक समान 
होनेपर,-वह एक दूसरेको 
` तौल रखते हे । 
जज अध्यपाद्‌ ( ]./।९९ ) को 
- आकुति नं. ६६ दोनों, ओरसे छगनेवाले 
डे जोर परस्पर विरुद्ध दिशासे आनेके कारण यह फल निक- 


~ आळ 


छता है। देखिये आझाति ६६ । 






चाहे जिस प्रकारकी कमान हाँ, उनमें अत्यन्त महत्वके आग 
दो होते हैं । एक चाशी (०४ 8५००७) तथा दूसरा कटि-भस्तर- 
( Springer )। सवनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कायम इंटोकी सम्पूण 
कमान होनेपर भी इस भाग विशेष स्थानपर विशेषतया चाभीके 
छिये पत्थर या सिमेण्ठ कांक्रीटका ढोका (खण्ड) हीः 
व्यवहृत होता हे । 

समथल कमानें पत्थर या ईटोकी सी हो सकती हैं । पत्थरकी 
होनेले पाखेका प्रत्येक पत्थर नीचेकी ओरसे संकुचित तथा 
ऊपरकी ओरसे फैला हुआ गढकर वनाया जाता और व्यवद्दारमें 
लाया जाता है। नीचे आधार तख्तियाँ (८९५६९५४) देकर उनपर 
कमानकी रचना होती हे । 

पत्थरकी समथळ कमाने भारतीय प्राचीन शिल्पशास््रका एक 
चैशिप्य है। आजकल घरू काममें इंटोकीही समथल कमानें 
बनती हैं। उनके प्रीत्यथ गाळेके गर्भमें गुनिया लगाकर उसपर 
कहीं सी एक मध्यबिन्दुकी कल्पना करते इंए कमानकी रचना: 
इस प्रकार की जाती है कि, उसके सारे जोड उस मध्यविन्दुसे 
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'निकले'हुए किरणोंके समानान्तर होते हैं । ( आकृति ६७ ) सभ- 
थल कसानका गाळा तीन फुटके ऊपर होनेसे उसके पेन्देमें 
-थोडासा उभाड ( ८६०७९7 ) दे देना चाहिये । 


ईटोंकी समथल कमानें बनाना अत्यन्त सरल है। उनके पेन्देशे 


उतनाही तख्तीका आधार देनेसे काम चल जाता हे। जुडाइके ( 
गिलावेमें थोडासा (८ १ प्रमाणम ) सिमेण्ट मिला दिया जाता 
'है। जिससे वह जल्दी सूखकर विशेष मजबूत हो जाता है। कुछ 
लोग इन समथल कमानोंपर विश्वास नहीं करते और सम्पूण सार 
उनपर गिरने न देनेके विचारले उनके शिरोभागपर और भी. 
-सूगी-कमानें उठाते हे । ये कमाने इस प्रकार उठानी चाहिये कि, 
सम्पूर्ण समथल कमानें ( कमसे कम खिड़की और" दरवाजेका ' 


गाळा तो अवश्यही) सम्पूर्ण रूपसे शूंगी कमानके पेटेमें चला जाय। 
५ आङ्काति ६७ देखिये ) 


वडा गाळा होनेकी दशामें, उसपर अद्धेगोल कमानका सुजन 
करनेसे उसकी ऊंचाई अत्य- 
75 धिक रूपसे बढ जाती है।. 
किञ्चित्‌ गोल कमानको रचना 
उतनी सुशोसित नहीं मालूम 
होती । मध्यवरत्तीय सागको 
Nig आ रा 
दह मजबूत होनेकी आवश्यकता 

आकृति नं. ६७ होती है । ऐसी स्थितिमें 
अडाङ्कति कमानका आयोजन होता है। इसमें दो बिन्दुआंकी 
होती है । इसके सजनकी सर्व्व सुलभ प्रणाली 
यह हः 






____.*< 


SNH 


) 
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जहाँ कमान उठानी हो वहाँ लकड़ीका एक आड़ लहा रख 
दिया जाता तथा गालेके मध्यचिन्डुसे इच्छानुसार उडान (2:६९ ). 
॒ र उसपर लम्ब रेषामें रखी जाती है।. 
आक्काते संख्या ६८ में ' क” उडानका 

शिरोभाग है । इस 'क! नामक मध्यबिन्दु 
(०४7०७ ) से गालेकी आधी लम्बाई. 
त्रिज्या ( २३१०४) से लह्ठेपर अङ्कति . 
कर उसपर 'अ' और 'ब' नामक चिन्ह 
छ बना दिये जाते हें । पञ्चात्‌ उन चिन्हित 
आङ्काते नं. ६८ स्थानोंपर कटिया जड़कर ' अ? “ब? 
“और “क” नामक बिन्डुऑंको अपने पेटेमें रखनेलायक भरपूर . 
 छम्बाईंकी सुतली लेकर उसे तानते हुए उसके अन्तिम छोरमें 
` गाँठ लगायी जाती और इाथमें एक पेन्सिल सीधी पकड़कर - 








PTT RTT IS 





` , उससे अण्डाकृति गोळक अङ्कित किया जाता है। इस झुतलीमें 


मरोड न पड़नी चाहिये । नहीं तो आकृति भ्रष्ठ हो जाती है। . 


किंसीशी प्रकारकी कमानके लिये आधार अवश्य लगता है । 
यह आधार दो प्रकारके होते हें । एक लकडीका तथा दूसरा 
सिट्टीका । छकडीके आधारको पारिसाषिक प्रयोगमें (०९०४०7१०१) 
' पकड र ओर मिट्ठीके आधारको ` कलबूत ' कहते हे । सुडढ 
कमानके सूजन कार्येमें नीचे वालूसे भरे इए बोरे एकपर एक 
रखकर उनपर पत्थर या ईँटोके कलवूतकी जुडाई मिट्टीसे होती: 
है। साधारण कार्यमें लकडीके आधार- पकड सेही काम लिया 
जाता है। मिट्टीके कलदूत पर उसके शिरोभागमे गिलावेका एक 
इजी स्तर दे देते तथा उसपर इँटेका चूण छिडकते हुए, गिळाघेके 
कुछ जम जानेपर उसपर कमान उठाते हें । ५६ फुटसे अधिक 
गालेकी कमान होनेसेंही इतने परिश्रम करने पडते हें। खिडकि-- 
याँकी ऊपरी कमानोंके प्रीत्यर्थं यह स्तर देनेकी आवश्यकता नहीं 
होती । कमानें यदि भारी और महत्वपूर्ण हों तथा यादे बहुतसी - 
कमाने थोडेसे लकडीके आधारोंपर उठानी हों तो जोडके गिला- 
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“वेमे थोडासा सिमेण्ट मिला दिया जाता हे । ताकि पहिला आधार 
[a (४०७ “ 


“शीघ्र निकालकर दूसरी कमानोंको उठानेके कार्यमें वह भ्रयोगान्वित 


हो सके। खिडाकियो और दरवाजोकी ऊपरी कसानोंके आधार 
५9८ दिन पश्चात्‌ निकाल लिये जा सकते हैं । भारी कमान होनेसे 
उन्हे १५ दिन या उससे भी अधिक दिनतक ज्यों का त्यों रखा 
जाता है। बडी कमान होनेसे उन्हे धक्के पवस आघातसे चचा- 
नेके हेतु आधार निकालते समय बालूके बोरोले छिन्न कर देते 
' हैं। जिससे उनमेंसे अत्यन्त धीरे धीरे सारी वाळू निकलकर 
'नीचेका आधार अलग हो जाता है ! खिडकी तथा 
दरवाजोके ऊपरी कमानोंके कलबूतोंके निचले आधार दोहरे 
'पञ्चरापर रखे जाते हैं। ताकि बाहरसे पञ्चर ठोककर आधार निका- 
लना सुलभ हो जाय । आधार जितना अधिक हो उतनाही 
:दीवाळको ढकळेनेवाळा अगल-बगलका जोर भीमा हो जाता है । 
"किञ्चित्‌ गोल कप्तानके सम्बन्धमें निम्नलिखित सूचनाएं देखिये । 
|| 


उडान गाला | | १।१ | १।२ | १।४ | १।५ | २।९ 


-च्रिज्या(६2।०5)गालेके|गाला> ०-५. [०-५४ |०-६२५।०.७२५/१.३० 
` ऊपरी गोलाकार मेर द 
(470) की लम्बाई गाला १.५१ |१-२७ १-१६ |१-१० |१-०३६ 
बठेलाक्कतिका क्षेत्र उडान 
(4९85 of segment )|गाला>< |०-७८५।०-७३ |०-७० |०.६९ |5.६७ 
wr 000 
नोकदार कमान ( ?०।7४९१ 4८) ) निकालनेकी कुति यह है 
के, (आङ्काति ६९) भानिये ` अब’ 
नामक रेषापर “ क? ऊंचाई की नोक- 
दार कमान खडी करनी है । ऐसा 
दृशाम बक” के मध्य बिन्दुसे प' से 
प ____ लेकर वर्क के शुनियामें ' प र? नामक 
आङ्घाति नंबर ६९ रेषा तथा 'ब अः नामक रेषासे जहां 'र' 
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मिळता हो. वहां तक रेवा खीचे । पञ्चात्‌ “र! को मध्यविन्दु मान- 
कर र व! नामक बिज्यासे : कपन? नामक वतुल-खण्ड अङ्कित 
करे और उसी प्रकार ' कफअ ' चित्रित करे! बस, मोकदार कमान 
तेय्यार हे । ० इ 





“AEN 





सादा ओर पुनईंढीभूत काक्राट 


सिमेण्ट कांकीटमें, कूटी हुई गिट्टी, कङ्कड़ ( बारीक गिट्टी) जळ 
अवाह्वान्तर्गत रोडे, चजरीका चालन ( 672४९] ) बॉयलरका भीतरी 
कीट, चूना, वालुकाइम पत्थरका चूरा, जलभवाहकी वाळू, बॉँय- 
लरके शीतरकी खुरचन आद्-आदि पदार्थ तथा सिमेण्टकी 

आवश्यकता होती है । 

कांक्रीटकी मजबूती सव्वेथा उसके ठोसपन अर्थात्‌ अविरछता 
या पोलाई न रहनेपर निर्भर रहती है। किसी भी श्रेणीकी गिट्टी 
किसी एक विशिष्ट आकारकी रहनेसे पोलाईको अधिक 
शुञ्चाइरा सिल जाती है। कांक्रीटकी मजबूतीकी इष्टिसे आवश्यक 
यह है कि, उसमें सम्बिश्रित होनेवाळी बालू और छोटी-मोटी 
गिट्टीका प्रमाण इस तरह हो किं, बारीक कङ्कड अर्थात्‌ गिट्टी बड़ी 
गिट्टीकी पोलाईमें जम जाय तथा बालूकी पोलाईमे सिमेण्टका 
समावेश हो जाय । इस प्रकारसे सम्पूण सस्मिश्रणका एकसन्धी, 
बालानशीन और पुख्ता कांक्रीडका पत्थर तेय्यार होना चाहिये । 
इस तत्वके अनुसार छोटे-वड़े आकारके कङ्कड लेकर यदि वे 
२॥ इञ्चके छिद्रवाली चलनीसे चाले जा सकें, तो उनसे चना 
'हुआ कांक्रीट अत्यन्त मजबूत होता है। किन्तु इस भकारके कङ्कड 
कोने-कतरेमें भळी साति जमते नहीं । अतः कार्यको असा हुए उसके 
अनुसार छोटे बड़े कङ्कडांका व्यवहार करना उत्तम हे । उदाहर- 
णाथे नींव और मोटी दीवालोंके लिये बड़ें-बढ़ेसे रोडे अर्थात्‌ २॥ 


२५६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 








इसी कङ्कड, पुनडंढीभरूत काँक्रीटके लिये पौन इञ्चसे एक इञ्ची 
परिधिके कङ्कड, पतली पड़दियोंके लिये १ इञची, कमानके लिये १॥ 
इठची इस प्रकार आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य देखते हुए 
कङ्ड्टांका निव्वोचन होना चाहिये । 


090 


गोल गिट्टीके पेटेमें जो पोलापन रहता है उससे अधिक पोला- 
पन छूटी हुई और प्राकृतिक गिट्ठीमँ होता है। किन्तु फिर भी 
कूटी हुई गिट्ठीमें पत्थरका जो बारीक चूरा होता है उसके कारण 
कांकीटमें विशेष मजबूती आ जाती है। तथापि जहाँ जलपवाहमें 
पड़े हुए रोडे, बालूकी छाजन प्रभाते पदार्थ यथेष्ट और सस्ते 
मिलते हों वहाँ जानबूझकर बाहरसे कूदी हुई गिट्टी संगवाना 
अच्छा नहीं । 


कांकीटकी मजबूती तदालुषद्ि क सस्मित्रणपर विदोषरूपसे अब- 
लास्बित रहती है । कितनीही बार उसमें सम्मिश्रेत किये जानेवाले 
सिमेण्टसे विशेष लाभ नहीं होता । उदाहरणार्थ, यदि एक सस्मि- 
अणमे सिमेण्ट, बाळू आर गिट्ठीका प्रमाण १:२: ४ हो और उसमें 
मिली हुई गिट्टी एकही आकारकी हो तो दूसरे सम्मिश्रणमें, 
जिसमें उपरोक्त प्रमाण केवल १:३:६ रहे अर्थात सिमेण्टका प्रमाण 
पहिले की अपेक्षा न्यून रहे किन्तु गिट्टीका आकार छोटा-वडा 
सभा प्रकारका हो तो उस दशामें यह सम्मिश्रण अधिक उपयोगी 
सिद्ध होते;हुए मजबूतीकी दृष्टिसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है। 


विशेषतया जिस कांकीटसे जलका सम्बन्ध अधिक होता है 
उदाहरणाथ, छत, पानीके होज, नाले और नालियाँ प्रभृति, वहाँ 
काकार ठोस प्रकारसे छूटे जानेकी आवश्यकता हे । ऐसी 
स्थितिमें उस सम्मिश्रणमें ;सिमेण्टका प्रमाण अधिक कर- 
नेकी आवश्यकता है या उसके सहायक स्वरूप उसमें चूनेका 
; चण मिलाना आवश्यक है । सिमेण्टके कारण आवश्यक मजबूती 
आती ही है। किन्तु शेष पोलापन नष्ट करनेके विचारसे उसमें 
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चूनेके चूर्णका सम्मिश्रण करनाभी अवश्यम्भावी है; ताकि कांक्रीटसे 
निस्त होनेवाळे जलका प्रतिकार हो जाय । यह क्रिया व्ययकी 
हष्ठिसे सी अत्यन्त सन्तोषभ्रद सिद्ध होती है । पाठकोंके 
परिचयाथे विभिन्न कार्योको दृष्टिकोण में रखते हुए नीचे सिमेण्ट 
कांक्रीटके विभिन्न सस्मिश्रणों के प्रमाण दिये गये हैं-- 


















अकार सेव सिमेण्ट [बाद गिट्ठी से लेकर तक भेद | सिमेण्ट | बालू | गिट्टी | से लेकर तक 
दीवालकी चौडी १ |३ |६ | १ | ४ | ८ 
दीवाळे र १ २ (85 है २ | ५ 
दरवाजा ओर खिड 
कियोंपरके छाजन॑ १ |२ ४ |१ | २ | ९॥ 
पुनद्ढा भूत सि. का, १ |२ ।४ 
पे-स्टो.प्राथमिकस्तर| १ |२ | ५ 
» » ऊपरी स्तर १ |२॥ 
| खत अतत स्तर ९ ड र्ण 
ऊपरी स्तर २ १-२ | चूनेका $ 
जलका हौज 40 है 2 | 
पुनडंढीभूत सिमेण्ट १ |२ 
काँक्रिट खस्से शा | 8 १।२ १? 29 
तहखानेकी दीवालें १ ।२।|२३ | १ २ 
कंपाउण्डके खम्मे १ |२।|५ |१ | चूनेका | चूर्ण 
कंपाउण्डके माग १००० RN | | 2 0] 
चूनेका | चूण 
चोकीके ऊपरी पट द्‌ 
यामजिलकी कङ्गनी १ |श | ४॥ | 
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कांक्रीटका सम्मिश्रण 


कांक्रीटकी मजबूतीकी दृष्टिसे सिमेण्ट काँक्रीटका समुचित 
रूपसे सम्मिश्चित होना एक महत्वपूर्ण कार्य हे । इसके प्रीत्यर्थ 
प्रथमतः जमीनको समथल बनाते हुए उसपर शहावादी फशियाँ 
अथवा सिङगापुरी तख्तियाँ परस्परसे जोड़कर उसका एक चवू- 
तरा (7?06/07० ) सा तैय्यार कर लिया जाता है। उसकी 
दराजोंमें वाळू भरते हुए यदि थोड़े प्रमाणमें कॉक्रीट करना हो 
तो उसपर एक छोटेसे विना पेन्दीके चौकोर खाकेसे बीचमें लौह- 
छड देकर चालू बिछा देते हे । पश्चात्‌ उसपर समुचित प्रमाणमें 
इसी विधानानुसार छड देते हुए सिमेण्ट बिछाया जाता और 
एक दो वार नीचेसे ऊपरतक खुरचनीकी सहायतासे उळट- 
पुलट कर दिया जाता है। यह क्रिया उक्त व्वव्यके शुष्करूपमेंही 
होती है। पश्चात्‌ उसे सम्यऋरूपसे फेलाकर उसपर गिट्टी कङ्कड 
आदि यथेष्ट प्रमाण और उचित नापसे बिछाते हुए उनपर एक 
ओरसे एक-दो बार खुरचनी चलाकर अन्तसें पानी छिड़कते 
हुए सारे सम्श्रिणकी यथेष्ट उलट पुलट कर दी जाती है । इस 
विधानसे उत्पन्न हुआ काँक्रीट अत्युत्कृष्ट. तो अवश्य होता है । 
किन्तु उसमें समय भी अधिक चला जाता टे । 


दूसरे विधानमें बालू और सिमेण्ट उपरनिदिष्ठ प्रकारसेही मिला- 
कर बिछाते हें। किन्तु उसपर गिट्टी बिछानेके पश्चात्‌ उसकी शुष्क 
रूपमेही उलट-पुलळट न कर एक ओरसे पानी छिडका जाता 
और खुरचनीसे जलकी धाराके नीचे खुरुचकर दो तीन बार 
उसकी गोडाई होती हे । 
` यदि बडे प्रमाणमें कांक्रीट तेय्यार करना हो तो गिट्टीका एक 
फुट उँचा चौकोर चबूतरा तेय्यार करते हें । पश्चात्‌ उसपर ससु- 
चित प्रमाणम बालू बिछाकर उसपर उसी प्रकार सिमेण्ट बिछाया 
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जाता है। उदाहरणार्थ, ४:२:१ प्रमाण हो तो एक फुटके गिंट्ठीके 
चबूतरे पर ६ इञ्चका वालूका तथा ३ इञ्चका सिमेण्टका स्तर 
बिछाते हें । सिमेण्टके स्वरकी ऊँचाईका अन्दाज लेना कठिन हत 
अतः गिट्टीकी नाप घनफुटमें निकाल कर योग्य प्रमाणमें मोहोरः 
चन्द किये हुए सिमेण्टके बोरे खोलते और समान मोटाईका सिमेण्ट 
का स्तर बिछाया जाता हे । उदाहरणार्थ, एक ब्रास या १०० घन 
फुट गिट्टीका चवूतरा होनेसे ५० घनफुट वाळू तथा २५ घनफुट 
अर्थात्‌ २० बोरे लिमेण्ट 8:२:१ प्रमाणं सम्मिश्रण: करना हो तो 
आवश्यकताजुसार चबूतरा तेय्यार हो जानेपर एक ओरसे शुष्क 
दृशाहीमें उलट-पुरूट करनेके पश्चात्‌ जल छिडककर पुनः एक- 
दो बार उलट पुलट कर दी जाती है। छोटे-छोटे' कायोमें यह 
क्रिया ठीक नहीं स । इस प्रकारकी उलट पुलट अर्थात्‌ 
गोडाई' करनेके लिये छोटे छोटे अन्य उपकरण बाजारमें दो तीन 
सौ रुपयोंमें मिलते हैं । उनसे गोडाई अत्युत्कृष्ट होती हे । 


विछाई और कुटाई 


उपरोक्त पद्धतिसे तैय्यार किया हुआ कांक्रीट जहाँतक हो 
तेय्यार्राके पश्चात्‌ आघ घण्टेके भीतर विछाया जाता हे। आधिक 
देरतक ज्योंका त्यों पडा रहनेसे उलकी संकोचन क्रिया आरम्भ 
होती और गिट्टीसे सिमेण्टके पृथक्‌ हो जानेकी सम्भावना रहती 
है। कांक्रीट यदि गाढा बनाया गया हो तो उसकी लोहेके 'पीटने' 
से खूब कुटाई होती है। पतली दशामेंन वह तत्क्षण कूटा जा सकता 

और न उसे कूटनेकी आवश्यकताही रहती है। ऐसी स्थितिमें 
उसे धीरे-धीरे डाला जाता है। ताकि उसमे बाह्यवायु न रहने 
पाये । पतले कांक्रीटकी बिछाइ होनेके पञ्चात्‌ उसे. तत्क्षण किसी 
लकडी या फौलादके ` पीठने ' से स्थान-स्थानपर ऊध्वगत रूपसे 
“ पीटा? जाता है। ताकि उसमें वायुके कारण उठे हुण बुलबुले 
रहनेः नः पायें संयोगवश यदि तैय्यार किया हुआ: कांकरीट'आधे- 
पौन घण्डेकी अवधितक भरयोगान्वित न किया जासके तो उस 
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दृशामें उसकी बारबार उलट-पुलट: करते रहते हैं। ताकि उसेः 
(३९६) जम जानेको अवकाश न मिले । इस प्रकारसे उसे अपेक्षित 
समयतक ज्यों का त्यों रखा जासकता है। किन्तु इससे उसकी 
कुछ न कुछ तेजी मारीही जाती हे । 


कॉक्रीटपर वायुके ऊष्णतामानका परिणाम 


- गरम वायुमें काँक्रीट अतिशीघम्र जम जाता है। ठण्डी चायुमें 
ठीक इसके विपरीत दशा होती हे । ५० अंशके नीचे पःरा जानेसे 
वह ठीक तरहसे जमता नहीं। उस दषामें उसके प्रतिकारकाः 
उपाय उसपर गरम जल बान्ध देने या भाफ देने आदि प्रकारके: 
किसी उपायका अवलम्ब लेकर गर्मी बढाना है। यदि पानी जमनें 
लायक जाडा हो तो कॉक्रीटम॑ समावेशित हुआ पानी जमकर 
बरफ होजाता और बर्फी-भवनकी क्रियामँ उसकी प्रसरण शक्ति 
बढ जानेके कारण उसका संकोचन-स्वभाव पृथःकरणमें परिव- 
चित होजाता है । 


सिमेण्ट कांक्रीटके सम्बन्धमें कुछ उपयुक्त ज्ञान 


एक घन फुट सिमेण्ठमें बालू और गिट्टी निम्नलिखित प्रमाणमें. 


मिलानेसे निम्नलिखित परिमाणमें कांक्रीट तैय्यार होता हेः 
सिमेण्ट घ. फु. बालू घ.फु. गिट्टी घ. फु. घन फुट 
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काँक्रीटके फर्म्मे ( Forms ) 


कॉक्रीटके सजन कार्यमें जिन साँचों या आधार तस्तियोंकी 
"आवश्यकता होती है, उनकी लकडी जलवायुके प्रभावसे नितान्त 
'हीन होनी चाहिये। जलके संसगेसे उसका फूलना-झुकना या 
सुड़जाना अच्छा नहीं । आम कटहर इत्यादिकी लकडियां इस 
'कार्यके निमित्त सवेथा अयोग्य हें । छाल टीककी लकडी झुकती 
अधिक है । सागवान होता तो अच्छा हे । किन्तु महंगा अधिक 
होता है । कार्येका.प्रमाण यदि थोड़ा हो तो भलेही. सागवानकी 
तख्तियाँ व्यवहारमें लायी जा सकती हैँ,-किन्ठ इसमें भी बढईका 
खर्चे अधिक होता है । सागवानी लकडीके कुन्दे न्यूनाधिक 
मोटाई होते हें । साथही अपेक्षित चौड़ाइंके सस्ते सूल्यमें मिलते 
'नहीं । पाईन, देवदार या “ डीलबुड 'की लकड़ी पथ्योप्त रूपसे 
सस्ती होती हुई उसकी तख्तियां सरळ लम्बी और आवश्यकता- 
नुसार चौडी मिलती हें । किन्तु इन्हें झुकावसे रोकनेके हेतु इनके 
नीचे मजबूती लांनेके अभिप्रायले डण्डे जडने पडते हे । इन 
'छकाड़ियोंका यादे अधिकांश रूपसे व्यवहार करना हो तो उनके 
'भीतरी भागमें ' कूड-आयल? लगाया जाता है। इस तेलके कारण 
-छकडियां जल शोषण नहीं कर सकती । साथही साथ ठिकतीं 
सी अधिक हें। यों तो सामान्यरूपसे कांकीट चिपकने न पाये 
“इस विचारसे ' गोबरी” कर देनेसे भी काम चल जाता हे । 
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पुनहेढीभूत ( Reinforced ही सिमेण्ट कांक्रीट 
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आजकल पुनहेढीभूत सिमेण्ट कांक्रीटका व्यवहार अधिकाँश 


रूपसे होने छगा है और आशा की जाती है कि, उत्तरोत्तर इसकी: 
उपयुक्तता बढतीही जायगी । विशेष तो क्या !-इसने स्थापत्य- 


शास्त्रम मानों “कान्ति !सी मचा दी है । क्यों !-इसीलिये कि,--. 

१ इस पर आग, पानी, दीमक आदिका प्रभाव नहीं होता । 

२ सांचेके अनुसार इच्छित आकार दिया जा सकता और 
'नामसात्रके _व्ययमे चाहे जैसा कला कौराल्य उत्पन्न. किया 
जा सकता है । 

३ मजबूतीकी इष्टिसे आर्थिक व्यय नितान्त न्यून होता है । 

8 चाहे जिस स्थानपर सांचे तेय्यार हो सकनेके कारणः 
कायमें सुगमता होती है। बड़े भाग उठाकर रखनेंकी मेहनतः 
ओर परिश्रम बच जाते हे । 

सारा काम वेजोड़ और एक समान ( 7070/६} ) किया जा 
सकता है। 

२ छडॉकी नाप और जडाईका स्थान तथा दशा निश्चित हों 
जानेपर एक अनाडी भी सम्पूण कार्यको सरळताके साथ कर: 
सकता हे । इसके लिये पेशराज चढई आदि महङ्गे कारीगरांकीः 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७ कार्य अत्यन्त शीघ्र समाप्त होजाता हे। 

८ सुख्य पदार्थ सिमेण्ट होनेके कारण आरोग्यकी हष्ठिसे विशेष 
लाभप्रद होता हे । 

$ बार-बार दुरुस्ती नहीं करनी पडती । 


१० पुराना दोनेसे कमजोर न होकर उल्टे मजबूती वढतीः 
जाती हे । | 
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उपरोक्त छुगसताओंके कारण दिन प्राति दिन भवन निर्माणके 
कायेमें पुनहंढीभूत सिमेण्ट काँक्रीटका व्यवहार होने लगा हैं। 
याद अधिकार रूपसे इस प्रकार चेरिष्टचसे काम लिया जाय तो 
खिडाकियों और दरवाजों तथा उनके पलोसे जो कुछ लकडी-लोहे 
ओर कॉचका सामान लगे उसे छोडकर शेष सब काय्यामें, उदाह- 
रणाथे दीवालें, खस्भे, टोडे, 'घरन, छप्पर या छत इत्यादिके 
सम्पूण भाग इससे अच्छे सुडड और तुलनात्मक इष्टिसे विचार 
करनेपर सस्ते बनते हें । असेरिकाम भवनका प्रत्येक साग 
पुनहंढीभूत सिमेण्ट कॉकीटका तेय्यार मिलता हे । जिससे आव- 
श्यकतानुसार इच्छित भाग खरीदकर सिमेण्टसे उसकी जुडाई 
करनेसे ३४ दिनमें सम्पूणी भवन खडा किया जा सकता है । 

स्थापत्य-शास्त्रसे जिस मूल तत्वपर पुनहढीभूत कॉकीटकी 


he 


योजना प्रछुख रूपसे की जाती है, वह इस प्रकार हेः-- 


“ सिमेण्ट काँक्रीटमें दबाव सहन करनेकी शक्ति अडुत है। 
किन्तु तनाव सहन करनेके सम्बंन्धमं वह नितान्त असमथ 
साबित होता है। इस सम्बन्धमें नरम फोलाद्‌ या साइल्ड स्टील 
( वद्धेनीय लोहा ) अत्यन्त उत्तम होता है । लोहे या फौलादसँ 
दबाव सहन करमेकी शक्ति हे। किन्तु दोनोंही काय्योमें उसका 
उपयोग करनेसे व्यय अधिक होजाता है । इसके अतिरिक्त दोनों 
ही कार्याके प्रीत्यर्थ इसका उपयोग करना सुविधा जनक नहीं 
होता! गर्म्मीमे वह अत्यन्त उत्तप्त होता तथा जाडेमें बेहद रूपले 
ठण्डा होजाता हे । खुली वायुमें पड़ा रहनेसे उसपर शीघ्रातिशीघ्र 
जङ्ग चढ जाता हे । काँक्रीटपर इन सब बातोंका विशेष परिणाम 
नहीं होता । अतः इन पदाथाका यदि जोड़ लगा दिया जाय तो 
तनावका भार लोहा ले लेता तथा दबावको जिम्मेदारी काँक्रीट 
ले लेता है। निसर्गने इन पदार्थाने परस्पर स्नेह सम्बन्ध भी 
जोड दिया हे॥ कारण सिमेण्टमं लोहेको . जङ्गसे बचानेकी 
शक्ति हे तथा वंह उसके साथ चिपककर बैठ जाता है । 
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इन दोनोंके गुण परस्परके लिये पोषक होते तथा इष्ठ कायसे 
आशातीत सफलता प्राप्त करते हें। भवनके किसीसी भागमें 
जहाँ तनाव अधिक पडता है वहाँ लोहेका सहारा लेनेसे किफा- 
यत हाते हुए कार्यभी सुचारुरुपसे सम्पादन होता हे । सब 
जगह लोहेका प्रयोग करना लाभप्रद नहीं होता। धरन जातिके 
कार्यमें फिर चाहे वह धरन, कडी, पटाव और छाजन 
'कुछसी हो-उसपर भार पडनेसे वह झुक जाता और जिस- 
ओरसे अधिक दबाव पड़ता है उस ओर की त्वचा पर सबसे 
अधिक दबाव पड़कर वह एक निश्चित रेषातक उत्तरोत्तर न्यून 
होता हुआ उस रेषाके आगे धरन जातिके भागमें दवावके विप- 
रीत अर्थात्‌ तनावकी क्रिया आरम्भ कर देता है । यह 
किया उत्तरोत्तर बढ कर अन्तिम पृष्ट भागके सञ्चिकट 
सबसे अधिक असर पहुंचाती है । इस रेषाको पारिभाषिक 
भ्रयोगमें अविकृत अक्षांस (एप 4278 ) कहते हैं । अतः यदि 
'तनाव सहन करनेका सम्पूर्ण भार लोहे पर लादना हो तो ऐसी 
पारोस्थितिमें घरनके जिस पृष्ठभाग पर वह जा गिरता है, उसके 
'विसद्ध पृष्ठ भागके सञ्चिकट उस लोहेको रखते हैं। उसे नितान्त 
'बाहरकी ओर रखनेसे उसमें जङ्ग लगनेकी सम्भावना होनेके 
कारण उसको पृष्ठभागके प्रायः पौन इञ्चसे एक इञ्च भीतर घुसेड 
कर रखते हैं । प्रायः सम्पूर्ण धरनोंके ऊपरी आगमे दबाव 
तथा निचले भागमें तनाव रहता हे । अतः अधिकाँशरूपसे 
निचलेही भागमें लोहा देते हैं। किन्तु फिर भी घरनोंके कुछ. 
भागविशेषमें इसके प्रतिकूल क्रिया की जाती है । उदाहरणार्थ, 
दो से अधिक खम्भो पर एक अघर धरन या लग्घी (पकड) हो तो 
अन्तिम दो छोर की, दो खम्भोंको छोडकर शेष खम्भांकी ऊपरी 
लग्धियोंके भागमें नीचे दबाव और ऊपर तनाब रहता है । अर्थात्‌ 
यह परिस्थिति उपरानिददिष्ठ सिद्धान्त से नितान्त प्रतिकूल 
रहती है। इसका कारण यह है कि, उक्त लग्घियोको उनके नीचेके 
खम्भे नीचेसे ढकेलते रहते हैं । जिसके कारण उतने भाग विशेष 
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'यर धरन उल्डी हो जाती है। यही कारण हे कि, लग्घियोंके इस 
भाग विरोषमें प्रसुखतया ऊपर लोहा दिया जाता है। नीचे भी 
थोडासा देते. हैं । किन्तु चह नासमात्रके लिये। इसी प्रकार कहीं 
'कहीं घरनोंका एक छोर दीवालोंमें दवाकर जड दिया जाता और 
दूसरा अधरमें छोड एवया जाता है। (उदाहरणार्थ गेलरी, 
'छज्जोकी धरनें इत्यादि) इस प्रकारकी धरनोंपर ऊपरसे भार 
पडचेसे निचले साग पर दबाव और ऊपरी भागपर तनाव पडता 
“है। अतः इस दशामें लोहेकी स्थापना उनके ऊपरी प्रष्ठ भागके 
सज्निकट ही होनी चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि, यह विषय 
: शास्त्रीय है और स्थापत्यशासत्रकी कुछ न कुछ जानकारी हुए 
चिना दबाव और तनावकी ससुचित परिस्थिति का ज्ञान होना 
असम्भव है । इसीलिये तत्‌ सम्वन्धमें स्थापत्यशास्त्रीकी सलाह 
'छेनाही उचित और उत्तम है। उन्हीसँ छडोंकी नाप, प्रमाण और 
“पारिस्थितिका भी ज्ञान हो सकता है। 
सिमेण्ट, गिट्टी और बालूके सम्बन्धमें हम ऊपर लिखही चुके 
'हैं। गिट्टी जहां तक हो पौन इञ्चसे अधिक बडी न होनी चाहिये। 
बडी गिट्टी लोहेको भळीभांति पकड रखनेमें समर्थं नहीं होती। - 
लोह 
स्थापत्य शास्त्रियोंने विभिन्न प्रयोग कर यह निश्चित किया है 
- कि, अत्यन्त कठोर फौलाद भी पुनहेढीभूत कांक्रीटके निमित्त 
उपयुक्त नहीं होता । इसमें जो छड व्यवहृत किये जानेवाले हों, 
-उनका प्रयोगयुक्त निव्योचन करना भी सब्वै साधारण समाजके 
- लिये सरल सम्भव नहीं है । इन प्रयोगोंकों करनेके जो साधन 
होते हैं चे अत्यन्त व्ययके होते हैं । सामान्यतः जो छड पोन इञ्च 
या उससे कम मोटाईका होता है, उसे उसकी दूनी मोटाईके 
छडसे अण्डा देनेपर उसका आकार अद्धेधरी,-“ की तरह हो जाता 
“है और चटकता नहीं, वह छड इष्ट कायके निमित्त अच्छा समझा 
जाता है । यदि छडकी मोटाई पौन इश्वसे अधिक हो तो 
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उसे उसके तिगुने मोटाइके छडसे अण्डा देनेपर यदि वह तडके 
नहीं, तो वह इष्ट कार्यके लिये उपयुक्त समझा जाता है । 

कांक्रीटके कार्यमें प्रायः गोल छडही व्यवहृत होते हे । क्चित्‌ 
प्रसङ्ग पर कार्यको देखते हुए चौकोर छडोंका भी आयोजन 
होता हे । तथापि सब्व साधारण इष्टिसे विचार करने पर गोळ 
छडही अच्छे होते हैं । कांक्रीटसे सम्बद्ध होनेवाला पुष्चमाग 
गोल छडोंके कारण जैसा मिल जाता हे वैसा अन्य किसी भी 
आकारके छडोंसे नहीं मिळता । छोहेकी चिपटी तख्तियां तो इस 
कार्यके निमित्त नितान्त बेकार होती हे । उन्हें कांक्रीटके कार्यम 
व्यवहारान्वित करनेपर तनाव पडतेही सारा कांक्रीट उनसे पुथऋ 
हो जाता ओर चे खुली पड जाती हैं। 


इस सम्वन्धमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस कार्यमें 
अधिक मोटाई के थोडे छड प्रयोगान्वित करनेकी अपेक्षा यादि उल 
कषेत्रफलके हिसाचसे कुछ पतले किन्तु संख्यामें अधिक छड़ व्यव- 
हारमें लाये जॉय तो कांक्रीटकी मजबूती अधिक बढती है । पुन-- 
इंढीमूत कांक्रीटकी सुदृढता उससे सम्बद्ध हुए लोइेके पृष्ठभागके 
क्षेत्र फलपर अवलम्बित रहती है। इसलिये जितनेही अधिक छड 
व्यवहारमं लाथे जॉय उतनाही पृष्टमागका क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो जाता है। उदाहरणार्थः- 


(१) पौन इञ्ची ४ छडोंके च्छेदका क्षेत्रफल १-७६७२ वर्ग इञ्च 
होता है । उसका घेरा अथोत्‌ पाराधे ९:४२४९ इञ्च लम्बी 
होती हैं । ' 

(२) टे इञ्ची १६ छडोंके च्छेदोका क्षेत्रफल १७६६४ वर्गे 
इञ्च अर्थात प्रायः उपरनिद्दिष्ट प्रमाणके बराबरही होता है। किन्तु 
उनकी परिधि १८-८४९६ अथात्‌ ठीक दूनी हो जाती हे) इस से 
स्पष्ट हो जाता है कि, इस प्रकारके कांक्रीटको पहिलेकी अपेक्षा 
दूनी पकड मिलती हे। | | 


७ ७० जक Cd ला हि ति मम हह ह. . ८“ 
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Np “७७ २, चे 
डाका पाउना आर ढचर वनाना 

पुनदंढीभूत कांक्रीटमें बेठाये जानेवाले छड़ कहाँ-कहाँ मोडे 
जाते हैं इस सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन छाजन, धरन, 
पाटन, पिलर इत्यादिके वर्णन किया गया हे । पुनहंढीभूत 
कांक्रीटकी सारी इढता सिमेण्ट, कांक्रीट और लौहके सहकार्यपरः 
अवलाम्बित होती है। अतः उसमें प्रयोगान्वित होनेवाले छड़ोंके: 
अग्रभागोंको मोडकर उन्हें कुन्देकी आकृति दी जाती हे । कांक्रीट 
या लोहके एक दूसरेसे पृथक होतेही पुनहेंढीभूत कांक्रीटसे बना 
हुआ सम्पूर्ण कार्ये नष्ठ-अ्रष्ट हो जाता हे! अतः उक्त छडोंके 
छोरोंकों मोडकर कुन्देकी आक्काते देनेसे वे कांक्रीटको विशेष- 






खूपसे पकड रखनेम समर्थे होते हें । 
चाहे जिल स्थानसे छडोंकों मोडनेके निमित्त एक विशिष्ट 
न _____ भ्रकारके यन्त्र 
उनका प्रयोग 
वडे कायोमे 
आक्कति नंबर ७० किया जाता है: 


घरू काममें इस प्रकारका काय्य अत्यन्त थोडा रहनेके कारण 
निम्न लिखित उपायकी शरण ली जाती है । 

एक छ-सात फुट लम्बी तथा४।५इः्च चौडी एवम्‌ उतनीही मोटी 
छकडी लेकर उसके एक छोरके पास प्रायः पांच इञ्च लम्बाईके दो 
चिपरे कांटे लेकर उन्हें प्रायः इञ्च सवा इञ्च ऊपरको रखते हुए इस 
प्रकार जड़ दिया जाता है ताकि, उनके मध्यम प्रायः पोन इञ्चका 
अन्तर रहे । ( देखिये आक्राति ७०) पश्चात्‌ पीछेकी ओर प्रायः 
३।४ इञ्चके अन्तर पर इसी प्रकार दो और कोटे जड़ दिये जाते हें। 
इन दोनों काँटेकि बी चम छड़को आड़ा रखकर (जैसा कि आङ्कतिमें 
दिखलाया गया है ) एक ओर खींचा जाता है। इस प्रकार सहज 
हीमें छड इष्ट रूपसे सड जाता और कार्योपयोगी निकल आता. 
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'है। उसे जहाँसे मोडना हो वहाँ खडिया मिट्टीसे चिन्हकर देते 
हैं। आवश्यकतानुसार लकड़ीपर और भी एक दो काँटे जड लिये 
जाते हैं। थोडीसी मेहनत और अनुभवके पश्चात्‌ यह कार्य सर- 
:छता पूव्वयेके एक साधारण मजदूरभी कर सकता है। इसके 
'पूव्वेही छडके छोरको कुन्देकी आकृति दे दी जाती है । कारण 
चसा करते समय सम्पूर्ण छड़ पर्य्याप्त दूरीतक घुसाना पड़ता है 
'और यादे पहिलेहीसे ओर कहीं सुड़ा हो तो उसे घुमानेमें दिक्कत 
'पडती है । कभी-कभी छडके एक छोरको पीछेसे कुन्देकी आकृति 
देना श्रेयस्कर होता है। क्‍योंकि पाहिलेले यह निश्चित नहीं किया 
"जा सकता कि, कार्यमें कितना लम्बा छड प्रयोगान्धित होगा । 
'ऐसी दशामें छड़को आवश्यकतानुसार मोड चुकनेके पश्चात्‌ उसे 
'तोडकर किसी आधे या पोन इञ्ची लोह नलिकासे इच्छित प्रमा- 
णानुसार उसका छोर डालते हुए काँटांके रिकजेमें दिया जाता है 
और उतनाही छोर -नलिकाकी सहायतासे घुमाकर सरलता 
*यूव्वेक इष्ट आक्रात दी जाती है। 
लम्बी लकडीमें काँटे जडनेकी अपेक्षा यदि वह किसी ( लहे ) 
-लकडीके छुन्देमें जडे जाय अथवा सिमेण्ट काँक्रीटका एक ठोका 
"बनाकर उसके ढालते समयही उसमें बोल्ट या काटे खडे किये 
जाय तोभी ठीक, उत्तम ओर विशेष लाभजनक होता है । 
कितनीही वार आवश्यक लम्बाईके छड प्राप्त नहीं होते । ऐसी 
स्थातिम उन्हें लोहारसे वर्धित करानेकी अपेक्षा यादि उनके छोर 
प्रायः एक फुटतक दूसरे पर चढाकर उन्हें तारकी सहायतासे 
'दो जगह बन्द दे दिये जॉय तो वह विशेष उपयुक्त और 
अयस्कर होता हे । तनावकी जगह छडोंके दोनों कुन्दोंको 
परस्पर में बझा देनेसेही काम चल जाता हे । किन्तु यह 
पंकिया दचावकी जगह कारगर नहीं हो सकती । तनाव और दबाव 
की निश्चित जानकारी अनुभवहीन -मनुष्योंको होना नितान्त 
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कठिन हे । अतः ऐसी परिस्थितिमें उक्त जोडकी शरण लेनाही 
विशेष सुविधा जनक है । वह तनाव और दबाव दोनोंहीके लिये 
ससान पसे उपयोगी होता है । 

सिमेण्ट काँक्रीट ढाळनेके पूव्यं खतहसे जितनी ऊँचाईपरः 
छडोंका ह्वर रखना हो, उसी मोटाईतक ककङ्कड छूटकर 
उनपर ढःवर रखते हुए ऊपरसे कक्राट ढाला जाता है। कॉकी- 
टकी छुटाई या बिछाईके समय इन कङ्कडोंको हिलने न देनेकीः 
आर विशेष ध्यान दिया जाता हे । 


फम ( Forms ) 

आजतक यदि कहीं पुनहेढीभूत कांक्रीटका काम नष्ट-अष् 
होनेकी घात सुनी गयी है तो वह उसको फम्मेंमें डालते समयही ४ 

१--वजनके कारण फस्मोंको दबनेसे बचानेके निमित्त यदिः 
उनके नीचेकी तख्तियां एक इश्ची हों तो २-२॥ फुटके अन्तरपर 
तथा १॥ इः्ची होनेसे ३ फूटके अन्तरपर डण्डे जड दिये जाते हें।: 

२--इसी कारणवश उनके नीचे जो लहे देने हों उनके पेन्देमें. 
लादी अथवा समथल तख्ती रख दी जाती हे (देखिये चित्रसंख्या 
७१) ऊपरी अधिष्ठान अर्थात्‌ चौकीके छिद्रसे नोक निकालकर 
उससे लहाका संलझ कर दिया जाता है। यदि मिट्टी पोली हो तो 
इन लहोंपर घन चलाकर उन्हें जमीनमें गाडी जाता और ऊपर. 
अधिष्ठान अर्थात्‌ पीठेकी स्थापना करते हें। 

३. फम्मोंकों खोलनेमें छविधा करने तथा झटकेसे बचानेके 
निमित्त छठोकि नीचे दोहरा पञ्चर दिया जाता हे । तख्तियोंके- 
भीतरी सागमें ' कूड आईल पोता जाता या गाढे-गाढे गोबरको- 
गोबरी कर वेते हें । 
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४--फस्माँके लिये देवदार “डील” या ' किण्डर 'की लकडी 

सिमेण्ट कांक्रीट उत्तम होती है । फस्मो 

| लौह की जडाई हो चुकनेपर 

लोह उनमें छिद्दाद़ि रहने देना 

अच्छा नहा । उन्हें 

अघि- तत्क्षण गाढे गाळेसे सून्द 

छान दिया जाया है । उसी 

आधार प्रकार भीतरी पृष्ठभाग 

एक सतहस छ या नहा, 

उसमे आवश्यक स्थान 

लहे पर उभारतो है ! जहां 

गोलची या चाँपकी आव- 

आकृति नंबर ७१ इयकता है वहाँ उस 

-आकारके दुकडे जडे हैं या नहीं इत्यादि बातोंकी सम्पूर्ण रूपसे 
जाँच करली: जाती हे. । 


'पुनेहढीभूत कांक्रीटकी भवन सम्बन्धी उपयोगिता 


षो) 














१-छाजन-( छावनी ) 

'द्रवाजे या खिडकियॉपर जो छावनः रहती हे, वह. भी एक 
प्रकारकीः धरनही होती हे । केवल. भेद. इतनाही है कि; उसका 
-गाला ( 5080 ) छोटा होता हे । वह धरन दोनों ओर दीवालोंपरः 
'अवलम्ब लेती हे तथा उसके शिरोभागपर दीवालका भार पडता है। 
' इस. भारके कारण उसकी प्रवृत्ति नीचे झुकनेकी ओर होनेके कारण 
उसके ऊपरी भागमें अविकृत अक्षांस ( 'ए०प४०४ 855. )से दबाव 
*रहता तथा निचले भागमें तनाव रहता है । तनाव सहन छ 
लिये पेन्देमें लोहेके छड देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार 
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येन्देसे प्रायः १ इश्चपर इस प्रकारके छड आडे बेठाये जाते हैं । 
किन्तु अधिकाशरूपसे ऐसा होता हे कि, इस छाचनके दोनों छोर 
'नितान्त स्वतन्त्र नहीं रहते बल्कि उनपर ऊपरी दीवालका कुछ 
दबाव पड़ जाता है। यहि वह बिल्कुलही खुळी होती तो छावनके 
सुडनेपर दोनों छोर निसगतयाही थोडेसे, ऊपर उठ गये होते। 
किन्लु उनपर जो दीवालका दबाव पडता हे उसके कारण उन्हं 
:उठनेको कोइ गुञ्जाइशही नहीं रहती । इस दबावका पारिणाम 
अरनके सुडावपर कैला होता हे यह आक्नति ७२ में दिलाया 
गया है। धरनके छोर खुळे होनेसे वह उठाये जाकर आकृति 
खेख्या ७३ के अनुसार बीचमें एकही झुकाव पेदा होजाता है । 
"किन्तु छोरोंपर गिरनेवाले दीचालके कबावके कारण मध्यवतीय 
झुकावके अतिरिक्त दीवाळके चगलमें, दोनों ओरसे धरनको 
और झुकाव आजाता दे। ( देखिये आक्कति संख्या ७२ ) यह 
| झुकाव उल्टा होता हे. । 
अर्थात्‌ इन दो झुकावोंके . 
स्थानपर धरनके ऊपरी 
आ. नं, ७२ आ. नं: ७४५ भागमें तनाव ओर निचले 
-भागमें दबाव आजाता हे । किसी समय ऊपरी तनाव काँक्रीटकी 
शक्तिके बाहर जानेसे वहाँ दराज पैदा होकर छावन या धरन 
इटनेकी सम्भावना होती है। अतः इस परिस्थितिमे तनावको 
सहन करनेके लिये वहाँभी थोडे बहुत लोहेका रहना आवश्यक 
है! इसी विचारसे उपरनिर्दिष्ट छड नीचे पेन्देहीमे न रखते हुए 
उस छोरके बगलमे झुकाकर आकृति ७४ के अनुसार दोनों ओर 
ऊपरी भागके वगलमें 
SD) लोहेको लाते हें । इस. 


(CR ॒ ~ _:ढके 
| (CR प्रकार छावनमेही नहीं: 
(कि (७० क्र ड स 0) ड्‌ ) ) अपितु, पाटन-घरनः 
१ इत्यादि स्थानोमे जहा 


आक्कति नं. ७४, ७५ . जहाँ छोरोंपर ऊपरसे': 
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दबाव आकर उनकी हलचलका प्रतिकार करनेकी परिस्थिति 
पेदाकर देता है, वहाँ वहाँ-इस प्रकारकी व्यवस्था करनी पडती 

। कहीं-कहीं आक्काते संख्या ७५ में ' ड? नामक स्थानपर' 
द्ग्दाशित प्रक्रियाको अनुसार एक छडको छोडकर दूसरा छङ' 
मध्य भागमें झुकाते प ऊपरी सागके चगलमें उसका कुछ अश 
लानेका प्रयत्न करते हें । किन्तु छावनकीसी सादी घरमके लिये 
चैसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । 


स्तम्भ ( Pillar ) 
स्तस्भपर जो जोर गिरता है, वह प्रायः दृबावहीके स्वरूपका 
होता है। किन्तु कितनीही बार वह स्तम्भके गर्भमें न गिरकर 
थोडासा बगलमें गिरनेकी सम्भावना होती है। ऐसी दशामें उस- 
पर थोडासा तनाव भी आजाता है। यही कारण है कि, स्तम्भे 
लोहा देनेकी आवश्यकता होती है। यह लोहा प्रायः चाहरकी 
, ओर देनेकी परिपाटी है। यदि स्तम्भ पर उसके तोळके मानसे 
अधिक बोझा पड जाय तो उसके भीतरके छड सुडकर बाहरकी 
ओर फैल जाते और काँक़ीटसे पृथक्‌ होने लगते हैं। इसीलिये 
खंड छडाको चारों ओरसे तारां या लोहेकी पतली पड्ियाँसे 
जकड दिया जाता है। तारकी मोटाई किसीसी तरह चौथाई 
इञ्चसे कम नहीं होती तथा उसकी कमसे कम एक गिरह तो 
अवश्यही देते तथा दोनों छोरोको मिलाकर ' पंचकस'की तरह 
मरोड देते हें । - 
स्तम्सका आकार चौकोर या गोल रखा जाता है । चौकोर- 
आकारकी योजना करनेसे उनके चारों कोनोंके स्थानपर चाप 
(Champier) आनेके लिये साँचेके कोनेमें जरादीसे एक त्रिकोणा- 
कृति तख्ती जड देते हें। फम्मेंकी हृष्टिसे चौकोर स्तम्भकी अपेक्षा 
गोल स्तम्भही विशेष सुविधा जनक होता हे। साथही साथ इससे 
शोभाभी आती हे । इस प्रकारके स्तम्भके निर्म्माणके हेतु एक लौह 
निम्मित चद्दरका दुकडा लेकर उसके भीतरी पृष्ठमागमें ' कूड 
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आयल. चुपड देते तथा उसकी नलिकासी बनाकर एक-एक 
'फुटंपर उसके दोनों छोर जोडते हुए उसमें तार पिरोने लायक 
बारीक छिद्र बना देते हें । चद्दर नितान्त समथल एवस चिकनी 
व्यवहृत होती है। जहाँ स्तम्भ खड़ा करना हो वहाँ छडोंका, 
तारोंसे कसा हुआ ढ्वर शुनियेमें खडाकर उसके ऊपर तकियेकी 
खोलीके सहश उक्त नालिका उसी प्रकार युनियेमें खड़ी कर देते 
हैं। अथोंत्द्दी इस व्यचस्थासे ढःचरका सम्पूर्ण भाग नलिकाके पेटेमें 
चला जाता है । पश्चात्‌ उसे ज्योंकी त्यां शुनियेमें खड़ी रखनेके 
लिये अगल-वगलकी छकाड़ियों या तरकोंका आधार दिया जाता 
हे । चद्दरके पेन्देसे सिमेण्ट बह न जाय इस विचारसे उसके 
चाहरी सागमें मिट्ठीके गालेकी जुडाई की जाती है। इसका अधिक 
मोटा कवच बनानेसे नलिकाको शुनियेमं रखनेमें विशेष सहायता 
मिळती है।इन सब प्रारम्भिक क्रियाओसे निपट चुकनेपर कांक्रीट- 
का खस्मिश्रण तैय्यार कर उस ऊपरखे थोड़ा-थोडा छोडा दिया: 
जाता है। यह मिश्रण थोडा पतला होना अच्छा हे। क्योंकि एक 
तो योंही नलिकाके भीतर कांक्ीटकी सराई होनेसे उसकी कुटाई 
आंखले दिखायी नहीं देती । दूसरे यदि वह गाढ़ा हो तो उसके 
पोळाई रहना सम्भव हो जाता हे । स्तम्भके लिये तेय्यार किये 
छुए सम्मिश्रणमें सिमेण्डका प्रमाण थोडा अधिक होता है। कांक्रीट 
डाळनेके लिये स्तस्सकी ऊँचाईके बराबर लकडी या बॉस का 
पीढ़ा वानघ वेते और उसपर चढकर उक्त विधानानुसार नलिकामें 
'काँळीटकी भराई होती है। इसकी कुटाई लम्बे बांससे की जाती है 
और जहांतक हो सके बांस कांक्रीटसे ऊपर नहीं उठने द्या 
जाता । इस कुटाईका उद्देश कांक्रीट छोड़नेके कारण नछिकामें 
जो वायु बन्द हो गयी हो, उसे बाहर निकालना है। सम्पूर्ण 
कांद्वीटकी भराई हो चुकनेपर एक बार शुनिया लगाकर देखते हैं 
और यदि कांक्रीटकी भराई या कुटाईके समय नलिका हिल 
गयी हो तो उसे पुनः व्यवास्थितरूपसे युनियेमें ला धरते हैं। यह 

१८ 
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कार्य कांक्रीटके सूखने या संकुचित हो जानेपर नहीं हो सकता । 
तीसरे दिन नलिका या चद्दर निकालनेपर 8-८ दिन तक तेय्यारी 
खम्भेपर गीला टाट लपेटकर रखते ओर उसको बारबार जल- 
तराई करते हैं । तडुपरान्त गिलावा करते समय नीचे सोडा और 
ऊपर क्रमशः कम करते कुछ संझाचत आकार दिया जाता हे । 
ऊपरी छोर ओर निचले छोरमे आधे इञ्चका भी फक होनेसे 
यथेष्ठ शोभा आ जाता है । 


आँगनके स्तम्भोंमें कठधरा जडनेके हेतु या ऊपरी सागके 
सन्निकट भिलमिलीदार पछे जडनेके हेतु स्तस्भोसे खांचे या छिद्र 
रखने हाँ तो उस आकारकी लकडियां या खूंटियां कांक्रीट भरने- 
के पूठवेही तेल लगाकर अंटका दी जाती और कांकीटके सूख 
जानेपर उन्हे निकाल लिया जाता हे । 


स्तस्भमे लोहेके ढच्चरके चारांतरफ कमसे कम १ से १॥ इश्वतककी 
मोटाईका कॉक्रीट होना चाहिये । अत्यन्त छोटे कामके लिये 2 
इऱ्वी छड भी पर्याप्त हो सकते हे । किन्तु सामान्यतः आध इस्री 
छडोंको व्यवहारभं लाना चुरा हे । यादि अधिक मजबूती की आव- 
इ्यकता हो तो आधिक छड प्रयोगान्वित न कर काँक्रीटक सम्मि- 
अणमें सिमेण्टका प्रमाण आधिक कर दना चाहिये । देखिये 
आकृति संख्या ७६ से ७८। इनमें दो मञ्ञिली इमारतके स्तम्भकी 
रचना किस प्रकार की जाती हे, यह दिखलाया गया है । उसके 
भीतर कहापर ओर कितने छड दिये गये हैं, यह आकृति संख्या 
७६-७८ में इग्गोचर होता हे । 


ढचरके चारों ओर जो तार छपेटी जाती हें उन्हें यथा स्थान 
जमे रहने देनेके विचारसे खडे छडसे उन्हें बारीक तारद्वारा जकड 
दिया जाता है। इनके दो वेष्टनांके बीचका अन्तर स्तम्भके व्यासके 
चतुथाशसे अधिक नहीं रहता। उदाहरणार्थ, स्तम्भकी मोटाई १२ 
इञ्च हो तो उसमें तीन-तीन इञ्च पर वेष्टन होना आवश्यक है । .. 
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` स्तस्भकी ऊँचाई उसकी भोटाईकी अपेक्षा पन्द्रह गुनीसे 
आ. आधिक नहीं होनी चाहिये । 
७६ आकृति संख्या ७६-७८ में 
निचले मनिळका एक १५ इची 
व्यासका गोल स्तम्भ दिखलाया 
गया है। उसमें नीचे आघ 
इञ्ची ६ छड देकर उन्हे 
निचले मञ्जिलके शिरोभाग 
तक चत॒थाश इञ्च मोदी तारसे 
तीन-तीन इञ्चपर जकड दिया 
गया है । ऊपरी मञ्जिलके 
लिये स्तम्मका व्यास ११ इञ्च 
रखकर उसमें टे इञ्ची ६ 
७७ छड २॥ इञ्चकी दूरीपर उक्त 
मोटाईकी तारसे परिवेशित 
किये गये हैं। आकृति संख्या 
७६-७८ में 'अअ? तथा “बब! 
नामक रेषाओंके ऊपरवाले 
७८ स्तम्भोंके च्छेद दिखलाये 
गये हैं । 
धरन 
अबतक दबाव और तनावके जो दो पृथकपृथक्‌ जोर कहे 
रू गये हें उनसे नितान्त पुथक्र प्रकारका 


बं एक और जोर रहता है जिसे (३९०7) 
. आकृति नंबर ७९ यह जोर दबाव और तनावके साथ 








rad LLL 
४, / ४ 








छेदन उर्फ कतरनका जोर कहते हैं। 
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थोडे बहुत प्रमाणमें आता रहता हे । उदाहरणार्थ आकृति संख्या 
७९ में ' अ और व” नामक लोहेकी तर्तियोके बीचसँ एक 
(१८०८; ) पकडलुमा कील जड दीगयी है । ऐसी दशामें यदि 
ये दो तख्तियाँ परस्पर विरुद्ध दिशाओंमें तानकर खींचीं जाय 
तो उसका परिणाम इस ( 6४७६) कीलपर होकर तनाव अधिक 
होनेसे बिन्दुरेघामे दिद्वारित स्थानसे वह कट जायगी । कतरनका 
यह जोर दबाव ओर तनाचके जोरसे नितान्त एथळ रहता हे । 
हम आरम्भमे यह लिखही चुके हें कि, दो दीवालॉपर घरनके 
भीतरी तन्तु ताने जाते हैं। इस प्रकारके अनेक तन्तु स्वतन्त्र न 
रहकर एक दूसरेले चिपके रहते हें। उनके ताने जानेपर ऊपर 
जो दो लोहेकी तख्तियोका उदाहरण दिया गया है, उत्तभ जो 
क्रिया होती हे उसी प्रकारकी क्रिया धरनके ताने जानेवाले 
तन्तुओंमें होती हे । उक्त उदाहरणमें ( १९४९४) कोल हे । धरनके 
पेटेमें इस कीलके स्थानपर वही कार्ये करनेवाली असंख्य तन्हुओं 
को बझाकर रखनेवाळी शक्ति होती है । 

पुनहढीभूत कॉकीट की धरनपर शास्त्रज्ञाने अपार भार डाल- 
कर देखा हे । जिससे यह सिद्ध हो चुका है कि, धरनमें कतराव 
नामक जोर के' कारण जो दरारें पैदा होती हें, वे विशेषतया 
दीवालके सन्चिकटही होती हें । उनका भध्यभागमें वास्तव्य न होते 
हुए वे वहाँसे मध्यसागकी ओर टेढ़ी होकर महीन होती-होती 
आविकृत अक्षांसकी ओर जा पहुँचती हैं । ठक यही बात गाणि- 
तसे भी सिद्ध हो चुकी हे कि, कतर का जोर मध्यभागकी अपेक्षा 
दीवाल या आधारके सन्निकटही अधिक होता हे । काँकीट जिस- 
प्रकार तनाव सहन करनेमें असमर्थ हे उसीप्रकार वह कतराव कों 
भी सहन करनेमें नितान्त पछ्नु है । यही कारण है कि, जिसप्रकार 
तनाव सहन करने के निमित्त उसमें लोह देना पडता है उसी 
प्रकार कतर को बरदाइत करने के निमित्त भी उसकी थोडी 
बहुत व्यवस्था करनी पडती है। स्तम्समें कतर बिल्कुल नहीं आती। 
छावनमें अत्यन्त अल्प प्रमाणमें आती है और उतनी को सिमेण्ट 
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काक्राट झेललेता है। किन्तु बडी धरनोंमें उसका प्रमाण विशेष 
हो जाता हे। अतः उसके निवारणार्थ निम्न आकृतिमें वतलाये हुए 
विधानानुसार लौह 
निसत तसख्तियाँ या 
ल्य छ छड मोड्कर उन्हं 
आकृति नंबर ८० सतहगत्‌ छडों से 
तारकी सहायता से सम्बद्ध कर देते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहिले 
अकारम सतहगत आडे छड एक दूसरे के पीछे ४५ अंशके 
कोणमें दोनों ओर झुकाकर उनके सुडे हुए अग्रमाग ऊपर 
को उठाते ई। ( आकृति ८० देखिये ) दूसरी प्रथामें आकृति संख्या 
८१ ओर ८२ में बतलाये हुए विधानानुसार तार या तख्तियाँके 
वेष्टन दे देते हें। ये छोरोकी ओर नजदीक नजदीक तथा मध्यमें 
अधिक अन्तरपर देते हैं। गर्भके कुछ हिस्सेम तो इनका अंशामात्र 
भी नहीं रहता । ( आक्कति ८२ देखिये ) वे किस प्रमाणमें ओर 
ठीक किस अन्तरपर दिया जाना चाहिये इत्यादि वातें धरनकी 
लम्बाई, दो दीवालोंके बीचके गाळे तथा धरनपर गिरनेवाले भारपर 
अवलस्वत रहती हैं । इस सम्बन्धके विस्तृत विवेचनके लिये 
स्थापत्य-शास्ज-विषयक गणित विभागमे प्रवेश करना होगा । 
जो प्रस्तुत पुस्तकके परे विषय है । 
यदि केवळ दोही खम्भों या दीवालोंपर धरन रखनी हो तो 
उसके लिये पुनहढीमूत 
काँक्रीट की धरन बनाना , 
विशेष कठिन नहीं है । 
इसके प्रीत्यर्थ आवश्यकता- 
| शि नुसार नीचे २२ या अधिक 
-  आक्कृति नं. ८१, ८२ छड़ और कतरावका जोर 
सहन करनेके लिये उनके चारों ओर खड़ी तांख्तयाँ या छड़ोंका 
वेन अथवा छडॉकोही दोनों ओरसे मोडकर उनके अग्रभाग 
ऊपरकी ओर तिछे घुमानेसे सरलता पूढ्वेक काम निकल जाता 
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है। किन्तु कहीं कहीं तीन या अधिक खम्भोंपर एकही विशाल 
घ्रन दी जाती है। उस दशामें केवळ नीचे छड देनेसे काम नहीं चल 
सकता । दोसे आधिक सम्भोंपर की रूग्घी इसी श्रेणीकी 
धरन होती है। उसे नीचेसे जहाँ जहाँसे आधार मिलता है; 
वहाँ वहाँ वह आधार उस धरनको नीचेसे ढकेळता रहता है। 
पारेणाम यह होता है कि, उसभाग अर्थात्‌ खम्भोपर तथा उनके 
दोनों ओर कुछ अन्तर तक वह धरन उल्टी हो जाती है। अर्थाळ 
उसके निचले भागमें दबाव और ऊपरी भागमें तनाव पेड़ हो जाता 
है। यही कारण है कि, इस जगह नीचे और ऊपर दोनों ओर 
लोहा दिया जाता हे । ( आक्रृति ८३ देखिये) 


et BEB SSW $ ह+ सळ धि ०३००) 
न छ्या खम्वा सधी खम्बा | ट्क 
यी. आक्कृतिनंबरद३ ६ 


जिस समय स्तस्सोंपर पुनइंीसूत कांक्ीटकी धरन रखी जाती 
है तथा स्तम्भभी पुनहंदीभूत कांक्रीटके ही बने होते हैं, उस 
समय आक्कतिमे वाशित प्रमाणके अनुसार स्तम्भके शिरोभागके 
बगलमें कुछ छड्‌ कणेरेषामें मोडकर उन्हें घरनके भीतरी दच्चरमें 
. तारसें बान्धकर समावोशेत कर दिया जाता है। 

_ धरनके नीचेकी ओर दस फुटमें चौथाई इञ्च उभार (C७०7) 
देनेकी परिपाटी है। घरनकी सतह सतहगत्‌ न रखते हुए बीचमें 
से वह ऊपरकी ओर गयी हुई तथा बगलमे नीचे उतरी हुई 
बनाते हैं। | 

फम्मोंके अगल-बगलकी तख्तियाँ तीसरे दिन तथा सतहगतः 
तस्तियां दसवें दिन निकाल ली जाती हैं । ड; 
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धरनके फस्मांके भीतर सरा जानेवाळा सिमेण्ट कांक्रीट एक- 
वारगी भरा जाता है। उसमें सन्धि या जोड नहीं रहने देते। इसके 
अतिरिक्त धरनकी कोरोंमें चांप उठनके असिप्रायसे फस्मा बनाते 
ससयही कोनेम एक तिकोनी तख्ती कांटोंसे जड़ दी जाती है। 








पाटन, 


< टना 


सव्वेसाधारण समाजको यदि कहीं पुनहंढीभूत कांक्रीटसे 
लाभ होता हे तो वह दरवाजे, खिडकीयां, उनके ऊपरी छाजन 
तथा पाटनके कार्यमें होता है । हम यह आरम्भमेंही लिख चुके हैं 
कि, इसके निमाण के सस्वन्धसे किसी न किसी अनुभवी की 
सलाह लेना आवश्यक हे । उसके अनुसार पाटनकी रचनामें 
कितने मोटाईके कितने छड किस प्रकार और कहांपर झुकाने 
चाहिये इत्यादि बाते अछुभवीसे सलाह लिये बिना नहीं जानी 
जा सकतीं ! फिर भी उक्त समस्याओंके कारणके सम्बन्धमें थोडी 
बहुत जानकारी होनेसे थोडासा आत्मविश्वास पैदा होकर कार्यमें 
विशेष सरलता आजाती है । यही कारण हे कि, हम इस 
सम्बन्धके मूलतत्वोंका संक्षिप्त किन्तु ठोस विवेचन नीचे दे देते देः 

पुनहंढीभूत कॉक्कीट की पाटन तीन प्रकारसे की जाती है। 
१-सध्यभागमे धरन. इत्यादि कुछ न देते हुए नीचेसे तख्तपोशीके 
सडदा समथल सतह दिखलायी दे इसप्रकारकी रचना करना। 
२-नीचे स्थान स्थानपर लोदेकी धरन ( ७:74९75 ) देकर उसपर 
बेजोड़ पाटन खड़ी करना। ३-नीचे स्थान-स्थानपर पुनडेढीभूत 
कौँक्रीटकी धरन तथा उनसे सम्बद्ध पुनडढीभूत काँक्रीटकी पाटन 
चेय्यार करना । इस रचनाको पारिभाषिक प्रयोगमें ' टी ” पाटन 
कहते हैं । कारण यह है कि, नीच की धरन तथा दोनों ओरकी 
पाटन इन दोनोंका संयुक्ति करण कुछ कुछ अंग्रेजीके ' 7 ' अक्षरसे' 
साह्य रखता है । 
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इनमेंसे पहिले अकारम पुनः दो भेद हैं। ( अ) एकसे केवल 
गालेकी लम्बाईका विचार किया जाता है तथा ढच्चरकी मोटाई, 
वजन इत्यादि निश्चित करते हुए गालेकी लम्बाइके सम्बन्धले एक 
'फूटकाही विचार कर अर्थात्‌ एक फुटपर कितना भार पड़ सकता 
तथा उसके कारण किस. भागपर कैसे कैसे जोर पड़ सकते हें 
यह निश्चित कर उसके अनुसार गालेके समानान्तर बैठाये जाने- 
वाले छडोंका आयोजन करते हैं । ( ब ) दूसरे प्रकारमें यह विचार 
'नितान्त प्रथक्र तत्वपर किया जाता है। वह तत्व यह है कि, पाटन- 
का या पाटन तथा उसपर गिरनेचाळे बोझका भार केवल गाळेकी 
ही दीवालें सहन नहीं करती अपितु वह कमरे की चारों दोवालो पर 
भी (कुछ न कुछ) प्रमाणसें बँड जाता है। यह सिद्धान्त एक फ्रेंच- 
स्थपतिनं प्रयोगसे सिद्ध किया है। उसका कथन है कि, एकचोकोर 
कमरेकी पाटनपर सारा भार समप्रमाणमें बाँट देने तथा उसे पाटन 
के नष्ट भ्रष्ट होने की स्थितितक बढानेसे आक्कातिसंख्या ८४ में 
| दिखिलाये हुए विधानानुसार कुछ असें कर्ण 
रेषा पर दरार पड़कर मध्यवर्त्तीय भाग कुछ धस 
जाता तथा चारों दीवालॉपर स्थित पाठनके 
किनारे कुछ उठ जाते हैं । तात्पर्य यह कि, 
प्रत्येक दीवाल अपने हिस्सेका भार सहन करती 
आक्कांत ८४ है। यदि कमरा ठीक चौकोर हो तो दोनों कर्णे- 
रेषापं अर्थात्‌ ही बिन्दुमे जा मिलती हैं और चारों दीवा सम्यक्‌ 
भार ग्रहण करती हैं। 
इस तत्वके अनुसार कमरेकी चौड़ाई से लम्बाईका प्रमाण 
जितना सन्निकट हो उतनी ही पाठनमें सजबूती आजाती है। इस 
सिद्धान्तका लाभ पुनट्टेढीभूत कांक्रीटकी क्रियाम पूणरूपसे 
उठाया जा सकता है। वह इस तरह कि, चारों दीवालें भार 
सहन करनेके लिये समर्थ बनानेके हेतु लोहेके छड़ गालेके समा- 
नान्तर न जड़ते हुए, उनके अतिरिक्त थोडेसे छड़ उनके गुनि- 
येमें देकर उन्हें दूसरी दो दीवालॉपर देते हुए उनका ढःचर तैय्यार 


श्रे 
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करते हैं। इससे लाभ यही होता है कि, पूर्ण चौकोर पाटनमें 
'गालेकी दीवाळें ही सम्पूर्ण भार तौल लेती हैं, यह समझकर जितने 
वजनके छड़ आवश्यक होंगे उस हिसाबसे दो तृतियांश वजनके 
छड़ उक्त प्रकार संख्या दो अर्थात्‌ 'व' के अनुसार खडे ओर आड़े 
'जइ दिये जाते हैं। इससे एक तिहाई लोहे की बचत हो जाती है। 
इसके लिये कमरे जहाँतक हो चौड़े बनाये जाते तथा मध्यभाग 
से लोहे की धरन दी जाती है । उदाहरणार्थ, यदि एक कमरा 
'१२५८२५' नापका हो तो उसके मध्यमें एक लोहेकी धरन देनेसे 
१९०८१ ९॥” नापका एक एक खण्ड तैय्यार हो जाता है । उसी 
प्रकार ११५३०' के कमरे में दो घरन देनेसे १११९१० के तीन चौक 
अर्थात्‌ प्रायः ३ चौकोर हिस्से तैय्यार हो जाते हैं। 

पाटनका अर्थ ही एक प्रकारकी अधिक चौडाई तथा उसके 
'हिसाबसे कम सोठाईकी छावन है। आरम्भ में जसा कि, हम 


~~ 


-छाचन के. सम्बन्घमें लिखते हुए आक्कति ७३ में दिखला चुके हें, 
उस प्रकार पाटनके बगलके छोर दीवालॉपर लस्वाईतक पहुंचा 
कर उनपर ऊपरी मञ्जिलकी दीवार उठाते हुए या अन्य किसी 
प्रकारले भार डालकर उन्हें यदि उठने न देंनेकी व्यवस्था की 
जाय तो पाटन अत्यन्त मजबूत हो जाती है । किन्तु इस स्थितिस 
'ऊपरी भाग के सन्निकट लोहेकी और आवश्यकता होती हे । 
आकुति संख्या ८६ में लतहगत छड़ों को मोड़कर उन्हें किस प्रकार 
शिराभागपर दिया जाता है; यह दिखळाया गया है । आक्काति 
संख्या ८७ में इसके अतिरिक्त अलग स्वतन्त्र छड़ शिरोमाग 
यर देकर नीचेके छड़ोंकों तारसे बान्ध दिया गया है ॥ लि 
उक्त प्रकारोंसे पहिछे प्रकारके अनुसार अथोत्‌ जिसमें नीचेकी 
ओर समथल छत दिखायी देती है उसके अनुसार पाटन बनानी 
'हो तो पाटनका अचेतन भार प्रति घन फुटके हिसावले १५० पोण्ड 
तथा ऊपर मनुष्योंके भीडका भार अधिकले अधिक त्त 
'फुटमें ७५ पौण्ड पकडकर कितने बडे गालेमें किस 0 
थाटन उठानी पडती है तथा उसमें किस अन्तरपर कितनी मोटाई- 
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के छड देने पडते हैं इस सम्बन्धमे सम्यकू ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये निम्न सारिणी दी गयी हेः | 
पुन€हीभूत सिमेण्ट कांक्रीटकी पाटन 


पाटनकी लौह 
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उदाहरणाथ, १४ फूट गालेमें पुनरेढीभूत कांक्रीटकी पाटन 
उठानेकी हे । अतः उक्त सारिणीसे यह स्पष्ट होता हे कि, इसकी 
| मोटाई ८ इञ्च होगी, अन्दर ०.६४ वर्ग इञ्चके लोहेके छड देना 
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पडेगा । वे आध इञ्च भोटाईके हो तो ३॥ इश्च अन्तरपर देने पडेगे 
चै इश्च मोटाईके छड़ ५॥ इञ्चप्र या पौण इञ्च मोटाईके, ८ इञ्च 
अन्तरपर देनेको आवश्यकता होती । 


आक्काति संख्या ८५ से ८७ तक उक्त प्रकार ( अ) के अनुसार 
ह] किस प्रकार ढञ्चर तेय्यार 

का किया जाताहे यह १२ 

| | जगको जर गति 
जि वर्ग फुटके हिसाबसे 
ई मन १५० पौण्ड वजन मान- 

कर एक उदाहरणमें 

दिखाया गया हे । 
आङ्कातिमें दीवालसे १२ 
फुटके अन्तरपर “* गग? 
नामक १०%५५३०पोण्ड 
की फौळादी धरन रखकर 
उसपर पाटन की गयी: 
है । उक्त सारिणीके 
अनुसार आध इद्ची 
मोटाइईके लम्बे छड़ 
गालेकी एक दीवालपरसे 
दूसरी दीवाळपर ५७५ 
इञ्चके अन्तरपर रखते 
हुए ६ इञ्च सोटाइकी 
पाटन तैय्यार की गयी 
आकृति नं ८५, ८६, है। इन छडोको समान 


अन्तरपर रखनेके लिये .उनके शिरोमागपर चौथाई इश्च भोटाईके 
त्यक ` 
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बारीक छड .वन्दके रूपमे ( 0९५) आडे रखते छुए भत 
जोडमें महीन तारसे कस विये गये हें न्‍ 
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आकृति संख्या ८६ में दीवालके शिरोभागपर ' अ अ ? नामक 
“स्थानका आडाच्छेद ( ८:०५ ७९०४।०० ) दिखलाया गया है । 
“उसमे “ अ अ? नामके आध इञ्ची प्रमुख छड ५॥ इऱ्वके अन्तर- 
पर हें । तथा ब' नामक चौथाई इञ्चका छड़ ऊपर कस दिया 
गया है । दीवालके बगरूमें जो ऊपरी भागपर तनाव पड़ता है, उसे 
सहन करनेके निमित्त 'क क' नामके ओर तीन अष्टमा इची 
-मोटाईके स्वतन्त्र छड़ शिरोगत्‌ भागके नीचे, आधे इञ्चपर बन्धेहें। 
आक्कतिसंख्या ८७ में “बब”? नामक रेषाके ऊपर धरनका 
ऊपरी भाग पर का एक आडाच्छेद दिखलाया गया हे । 
'उसमें भी सतहगत्‌ प्रमुख छड तथा चौथाई इञ्चका ऊपरी बन्द 
दिखलायी देता है। पाटन का पेन्दा धरन के ऊपरी भागके नीचे 
प्रायः १॥ इञ्चके करीब रखा गया है। इस धरनके कारण पाटनके 
'ऊपरी भागके पास जो तनाव होगा उसे सहन करनेके निमित्त तीन 
अष्टमांश इञ्चके स्वतन्त्र छड एक एक फुटके अन्तरपर बन्धे हैं । 
'आक्रतिमें ` ड? नामक एक छड दिखलायी देता है । 
धरनके खुले भागपर तेल रङ्ग के दो पुट देने से काम चल जाता 
'है तथापि यदि उसपर सिमेण्ट काँक्रीट का गिलावा कर दिया 
'जाय तो जद्दका प्रतिकार होने के अतिरिक्त उसमें विशेष मजबूती 
आजाती है। चैसा करनेके पूर्वव काँक्रीट छोडने के पहिले गर्डरके 
'ऊपरी भाग पर लौह निर्मित तारोंकी जाली ( टेनिस कोर्टकी 
जाली के सश ) बिछाते हैं । उसके दोनों छोर घरनंके निचले 
'पटाव ( £३०४९ ) तक पहुँचा कर उन्हें तारों से जोड देते हें । 
__ आक्कतिसंख्या ८७ में “ जज? नामक जाली दिखलायी गयी 
हं। पाटनके बन चुकने पर आधार तस्तियों की निकासी होनेके 
पञ्चात्‌ घरनके दोनों ओर की छूटमें सिमेण्ट काँकीट या ईटे के 
डुकडे सि ण्टमें जडकर उनपर दोनों ओरसे जाळी फेलायी 
जाती और उसे नीचेसे जोडते हुए ऊपर सिमेण्टके गिळावेका 
'पलस्तर कर वेते हें। सौन्दर्यके विचारसे आकृतिमें विद्वशित प्रथाके 
'अनुसार सतहगत कोरोंमें (५१०९7) चाँप जड़ दिया जाता है । 
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आकृति सँख्या ८८ से ९० तक प्रकार (ब) के अनुसार उसी 
नापके गालेपर दीवालसे 
१२ फुटकी दूरी रखते हुए. 
१०"७” आकारकी धरन 
रखकर उसका १२%८१२' 
सं) आकारका खण्ड बनाते हुए . 
irri eH म पाटनका प्रकार दिलाया. 
ff) गया है। गालेकी दीवालूपर 
FH) जिस तरह तीन अहा 
47222: मगि सस) इश्वी सुदीघ छड़ ६॥ इञ्च 
॥ अन्तरपर जडे गये हैं उसी 
प्रकार उसी सोटाईके छड 
बगळकी दीवाछ और धरन 
पर उसी अन्तरपर रखते 
हु ऊपरी छडोंका द्र 
वान्धकर तेव्यार किया 
गया है । 
आकृति संख्या ८९ में 
दीवालपरका 'अ अ” नामक 
च्छेद दिखलाया गया है। 
बक i उसमें तीन अष्टमा इञ्ची 
आकृति नंबर ८८,८९९० ` अ अ? नामक आडे 
और खडे च्छेद दिखलायी देते हैं । दीवाळके सनिकटस्थ शिरो ' 
भागके बगलका तनाव सहन करनेके लिये आडे छडोंको मोड़कर ' 
उन्हें उसके सन्निकट प्रायः १! फुटके अन्तर तक लाया जाता हवे 
आकृतिमें ` ब? नामक ऐेसाही एक छड़ दिखलायी देता है । 
आक्कति संख्या ९० में 'ब व? नामक रेषाके ऊपरकी, घरनके 
ऊपरी भागका च्छेद दिखलाया गया है। उसमें १॥ इञ्चके अन्तर 
पर रहनेवाले तीन अष्टमाँश इञ्ची मोटे छड च्छेदके रूपमें दृष्टिगोचर: 
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होते तथा एक आड़ा छड भी दिखलायी देता है। धरनके आधारके 
-कारण पैदा होनेवाले रिरोभागके; तनावको सहन करनेके लिये 
आडे छडोंमेंस एकको छोड़कर दूसरा छड मोडते इए पाटनके 
बगलमे घरनपर लाते हें। आकृतिसे “क? नामक छड उसीका 
'निदर्दक है। 

दोनों प्रकारकी पाटन डेढ़ फुट मोटाईकी दीवाळमें प्रायः डेढ़ 
"फुट भीतर घुसाकेर ऊपर जुडाऊ ( चन्धाऊ ) काम किया जाता हे। 

तीसरे प्रकारकी पाटनमें धरन तथा उसके ऊपरकी पाटन दोनों 
को एक साथ मिलाकर नीचे आधार तर्तियां देते हुए दोनोंहीमें 
एक साथ सिमेण्ट कांक्रीट सर देते हें । इस घकारकी पाट- 


` २ व्ह रव्या स्ट क चळे ० 
\ च > रत ८ ज 
"०.८८ २. 
रं जन्य ग 
f.. . 
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तक आङुति नंबर ९१ 
नम किस मोटाईके और कितने अन्तर पर छड दिये जाने चाहिये, 
इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्थापत्य शास्त्रके गणितमें 
प्रवेश करना होगा जो कि, प्रस्तुत पुस्तककी शक्तिके बाहरका 


र टे 


काय दै । यही कारण है कि, आकृति संख्या ९१ में उसका विद्न- 


“डन मात्र कराया गया हे । 





जीना 


डु पुनटढीभृत सिमेण्ट कांक्रीटके जीने तीन प्रकारसे तैय्यार होते 
30: पहिले मकारमें गलथे (9४7०४९7५) और सीढी दोर्नेमि 
अलग अलग छौह देकर फर्म्मेमें ढाला जाता और प्रथ पृथक्‌ 
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भाग तेय्यार किये जाते हैं। दूसरे प्रकारम बगलमें एँगल आयर्न 
या लछोहेकी धरनोंके आधार देकर उन्हें तीन जगह चोल्टोंसे कसते 
डुए समान अन्तरपर रहने योग्य बनाया जाता तथा उनके पेन्देमें 
अन्धेरियोंके लिये बगळमें तख्तयांका आधार देते हुए तात्कालिक 
रूपसे पेटेमे लोह देकर एक सन्धी जीना तेय्यार किया जाता है। 
तीसरे प्रकारम आधार और टप्पेके छडोंसे चान्धकर उनका ढञ्चर 
फस्ममें देते हुए कांकीट ढाला जाता हे । न 

` पहिले प्रकारमं और भी एक भेद है। उसमें आधार बिल्कुल 
न देते हुए प्रत्येक सीढीमें योग्य स्थान और योग्य प्रमाणमें लोह 
देकर सीढियोंका एक छोर दीवालॉमें बझाया जाता तथा दूसरा 
झूलता हुआ रखा जाता है। 

(१) पहिले प्रकारका जीना आकृति संख्या ९२ ओर ९३ में 
दिलाया गया है । आक्काति संख्या ९२ में जीनेकी ओर झुँह कर- 
नेसे दाहिनी ओर का एक आधार दिखलाया गया है । उसमें 
सीढियोंको आधार देनेके हेतु भीतरी सागमें प्रायः १॥ इञ्चेका 
टप्पा छोड दिया गया है । इसी प्रकारका एक दूसरा आधार 
| बायीं ओर देकर 
उसका टप्पा भी- 
तरी सागकी ओर 
ले जते हें । इस 
पर आक्कात संख्या 
९३ में दिखलायी 


. हुई भथालुसार 
स्वतन्त्र  रूपसे 
आक्काते नेवर ९२,९३ तैय्यार किये खुले 

उप्पे एक दूसरे पर चढाते हैं। प्रत्येक टप्पेके नीचेका ओर तीन 
अष्ठमांश इञ्च मोटाईके ३-३ छड च्छेदके रूपमें दिखलाये गये हें। 
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प्रत्यक निचले टप्पेके ऊपरकी पिछली कोर तथा ऊपरी टणप्पेक्षे 
नीचेवाली सन्सुखस्थ कोर, इन दोनोंको फम्मेंहीमें ऐसा आकार 
दिया गया है ताकि वे एक दूसरीपर पूर्णतया बैठ सके । आधार 
के पेन्देमें आकृति संख्या में ९९ दिनरात प्रथालुसार नीचे दो 
तथा उध्वेगत भागके पास एक इस प्रकार आधे इञ्चके तीन छड 
देकर उन्हें जैसा कि, इटी हुई रेषाओंसे दिल्वाशित किया गया है, 
“ बन्दसे जकडकर बान्ध दिया गया हे । | 
दोनों चढाव उफ आधार तथा समस्त टप्पोंको एक साथ 
जोडनेके पञ्चात्‌ सिमेण्ट और महीन वालूका पतला सम्मिश्रण 
तेय्यारकर उसे दराजोंमें भर देते हे । चढाव बनाते समय उसके 
दोनों छोर तथा गर्भमें तीन तीन छिद्र रखकर उनमें मोटे बोल्ट 
और वॉशर जडना विशेष हितास्पद समझा जाता है । 


इस प्रकारके सूकष्मभेदमें पूव्यं वर्णित पत्थरके जीनोके 'विधाना- 
बुसार एक छोर दीवाळमें बझाते तथा दूसरा खुळा छोडते 
हुए जीनेका सुजन किया जाता है। उक्त आकृति संख्या ९२ में 
दिहृशित एथाचुसार यदि सीढीको सम्यक आकार ल्या गया हो 
और वह आधारपर पूर्णरूपसे बेठनेके अनुकूल हो गयी हो तो 
ऐसी दृशामें गलथेकेबिना भी सीढियां एक दूसरे पर जडी जा 
सकती हैं । किन्छु उस दशामें प्रत्येक सीढीक नीचे जैसे तीन अष्ट- 
सांगा इञ्ची छड जडे गये हें उसी प्रकारके दो छड रिरोगत 
भागपर भी जडना आवश्यक है । इस दशामें यादि सतहगत 
सागमें एकाध छड कम कर दिया जाय तो भी चल सकता है 
क्योंकि इस पद्धतिमें शिरोगत सागके सञ्चिकटही तनावका 
जोर पडता है। 

२ दूसरे प्रकारके जीने,-दोनों ओर एङ्कल आयर्नके चढाव 
जीनेकी चोडाईके बराबर बोल्डले सम्बद्ध करते हुए तथा मध्य- 
सागमें दो खडे तथा ३४ आडे छड देकर उनका ढञ्चर स्थान- 
स्थानएर फम्मेकी तस्तियोंसे जकडकर उनमें कांक्रीट ढाळते हुए 
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तैय्यार किये जाते हे । यह प्रकार पूद्चं वर्णित आक्काति संख्या ३४ 
के जीनेले ही एक प्रकारसे साहश्य रखता है । भेद केवल इतनाही 
है कि, उनके मध्यभागमंही आयर्न दिया जाता है और इनमें केवल 
पुनहेंढीभूत सिमेण्ट कांक्रीटकी व्यवस्था होती है । | 

३. तीसरे प्रकारमें, जेसा कि, आकूति संख्या ९४स ९६ में दिख- 
लाया गया हे, जीनेको उतनीही चौड़ाईकी धरन कल्पितकर इष्ठ 
सोटाईके छड़ोंका ढञ्चर तैय्यार किया ' जाता है। उक्त आक्कातिमें 
दिग्दशित जीना ३ फुटकी चोड़ाइका है । इसमें पांच अष्टमांश 
इञ्ची६ छड़ उध्वंगत्‌ रूपमें दिये गये हें तथा उन्हें ॥॥फुट लम्बे तीन 
अष्टमांश इञ्ची छडोंसे आडे. रूपमें वानध कर ढःचर तेय्यार किया 
गया है। यह समस्त छड नीचेकी ओर जड़े गये हें । तथापि उनमेंसे 
दो छड जहां पाटनपर सम्पूण जीना अवलम्ब लेता है वहाँ ऊपरी 
सागके सञ्चिकट लाकर पाटनके ढञ्चरमें तारकी सदायतासे वान्ध 
दिये गये ह। FE 

पेतानेकी कोरं सम्य रखनेके निमित्त कॉकीटकी भराइ होनके 
पूव्वेही कोरके स्थानपर एक जस्तेकी नलिकाका डुकड़ा छिद्रा- 
न्वित करते हुए बोल्ट या मोटी तारसे जकड़ दिया जाता है। 
देखिये आक्कति ९४। | 





आङ्कृति नं. ९४, ९५, ९६ 
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इस आझ्कतिमें ऊपरी सीदीसे पेर फिसळने न पाये इस विचारे 
इंलाऊं पीतल या लोहेका अद्धेगोछ डुकडा बोल्टकी सहायता 
से जड दिया गया है। यह कार्य जैसा कि, निचली सीदीमें 
दिखलाया गया है, उष्ट्रेगत भांगपर राद्दावादी फर्श जड़ने तथा 
उसके आगिंके भागम गोलचीं करदेनेसे भी हो सकता हे! 


पानीका होज 
AON 

पानीके हौजके लिये लोहेका ढञ्चर बनानेकी अपेक्षा फौलादी 
तारकी जालिया व्यवहृत करना विशेष . सुविधाजनक होता है । 
यदि किसी कारणवश लोहेके छड़ॉसेही काम निकालना आव- 
इयक हो तो ऐसी दशामें उन छंड्रोंको होजकी ऊँचाईके बराबर 
उध्वेगत्‌ रूपंसें खडेकर उनमें सथान-स्थांनपर छंडोंसे बनी हुई 
कड्या (९।728) बान्ध दी जाती हें। अधोगत्‌ सागमें यह कंडियाँ 
थोडे-थोडे अन्तरपर बन्धी रहतीं तथा ज्यों-ज्यां ऊपर चढते 
जाते हैं त्यों-त्यों उनका वह अन्तर अधिक किया जाता है। कार्य 
करते हुए कमसे कम एक फुटके अन्तर पर जोड़ होता है तथा 
उनके छोर कांटेकी तरह मुडे रहते हें। कहीं-कहीं इन आडी 
कडियाको व्यवहारमें लानेके निमित्त काँटेदार तारकी योजना 
होती है।इस तारमें जो गाँठे होती हैं, वे काँक्रीटको पकड़ 
रखनेमें विशेष समर्थ होती हैं । ऐसे काँक्रीटमें सिमेण्ट- 
बालू तथा गिट्टीका प्रमाण १:२:४ रहता तथा जलसे अभेद्य बनाने, 
के विचारे उसमें आधा भाग चूनेका सत्त ( Cream of Lime) 
मिला दिया जाता है। घरूकाम अर्थात्‌ १४ फुट व्यासके गोल 
अथवा चौकोर हौज बनानेके लिये यदि थोड़ा विशेष ध्यान रख- 
कर तथा फौलादी जालीकां आश्चय लेते हुए, मिश्रणमें थोड़ा जल 
'देनेसे आधार तस्तियोंके बिना भी गिलावेकी तरह कॉक्रीटका 
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पळस्तर देनेसेही सझुचितं रूपले कार्य हों संकता है। किन्तु इसं 
दशामे गिट्ठीके स्थानपर वालळूकी चालनका व्यंवहार किया जाता 
सथा उससे सिमेण्डकां प्रमाण कुछ अधिक कर भीतरी भागमें 
पुनः सिमेण्ट तथा संहीन चालू १:२ प्रमाणम सम्मिश्रित करते हुए 
उससे आध इश्वी मोटा पछंस्तर किया जाता है। इसे जंलांभेय 


जेनानेके लिये फिटकिरी आरं साबुनका पानी पूवव कथनालुसार 
ययोगे छाले हैं । 


जंछोत्संजेकँ ( ॥।०६३।४ ) सण्डासाके होजोंकें लिये पुन 
डीशूत कांकौटका पेन्दा बंनाकंर उसमें ईटॉकी ४॥ इञ्ची मोटाईकी 
पड़दियां चुनेकी जुडाईसे खडी करने तथा भीतर सिमेण्ट 
काँकीटका एक इञ्च सोटाईका गिलावा करनेसे व्यये ओर परि” 
श्रमकी इष्टिसे विशेष सुविधा हो जाती है। 


पाँच फुट व्यास तथा पांच फुट गहराइके पुनडंढीभूत कांक्रीटके 
हौज वनानेके निमित्त चौथाइ इञ्च भोटाईके छडकी कडियां नीचे 
छः छः इश्च तथा ऊपर क्रमशः ९ इञ्चक अन्तरतक बढ़ाकर रसतं 
हुए १। फुटके अंन्तरपर उन्हे रखकर तीन अंष्टमांश इश्वी मोटे 
छडोंको उध्वंगत रूपमें खडे करते हुए तारमें वान्या जाता आर 
ढचर तेंय्यार किया जाता है। इस प्रकारके होजकों 8 इञ्च 
` कांकीटकी मोटाइ पर्याप्त हो जाती है 


मकानकी छुवाई (रङ्गलेप) 


[ श ० यप 
| संतेल-रडूग्लेप ( Paints ) 


रङ्गलेप कई प्रकारके होते हैं । प्रमुखरूपसे इनका व्यवहार 
लकड़ी; लोहा तथा ऐसी ही ऐसी सवननिम्सोण कार्य्योपंयोगी 
साधन सांसुग्रियोंपर होनेवाले जलवायु एवम्‌ रासांयानेक परि- 
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णामोंको बचानेके निमित्त एवस उनके सौन्दर्यको वृद्धिज्षत करने- 
के निमित्त होता है । 
स्थपतिवग जिन. रङ्गलेपाोका व्यवहार अधिकाँश झूपसे' 
करता हे, वहं सब किसी न.किसी जमीन पर बनते हे तथा 
त्रशशसे ( 970४7 ) .इष्ट साधन-सासुग्री पर विलेपित किये: 
जाते हें। इस जमीनके 'सूळनें किसी न किसी धातु विशेषका 
प्राणवायु संयोजक” ( 074९ ०: 77०७ ) तथाः कुछ तेल पदाथः 
जो “वाहक” कहलाता है, स्थित रहता है। घसङ्गवशात कहीं-कहीं 
रइलेपकी क्रिया विशेषरूपले- सरल बनानेके निमित्त किसी द्राव. 
( $०४९० ) का सम्मिश्रण भी आवश्यक होजाता है और वाहक 
'पदार्थे ( ४०४०० ) को शीघ्रतया सुखानेके निति किसी. 
'खुखानेवाले पदाथकें मिश्रणकी शरण लेनी पडती हे । याड 
अन्तिम इच्छित रङ्ग जंमीनसे पार्थक्य प्रमाणित करे तो ऐसी 
पारस्थातेम वस्तुत छटा दिखलानेके निमित्त उसमें अतिरिक्तः 
इच्छित रङ्गके मिश्रणकी व्यवस्था करनी पड़ती है । 
रङ्गलेपमें जो पदार्थ सब्बे साधारण रूपसे प्रयोगान्वित होतें 
हें वे ये हें 
१ जमीन अथात स्थिर द्रव्य--सफेदा, सिन्दूर, लोहका प्राण- 
वायु सयाजक, ( 0४१९ ०£ 7०० ) जस्तेका प्राणवायु संयोजक; . 
हचक ( Oxide of Zinc) 
२ वाहक--तासी, अलसी अर्थात्‌ बरका तेल 
३ पवेद्रावक--ताडपान अर्थात्‌ बिरोजेका तेल 
४ अवरोधक--( .६५०८४९ ) सुरदारसङ्क तथा सिन्दूर 
५ रज्ञेत्पादक द्रव्य--( Colouring pigments) हिरमिजी या 
पाला हरताल, नील, नीलाथीथा, दियेका काजल, बबूरके कोयले- 
का कपड्छन चूणे इत्यादि । 
स्थिर ब्रव्य--रङ्गलेपमें स्थिरता उत्पन्न करनेके लिये जो द्रव्यः 
व्यवहृत होते हैं, उनमें प्रमुखतया ( छ ।९३0) झीसेका कब्बः 
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र्‍या सफेदा तथा ( ॥९१ ।९११, 700, 0; ) शीसेंके प्राणवायु संयोजक 
( Oxide ०: ।९३१, ६९५ ।९६१ ) या सिन्दूरका व्यवहार अधिकाँश 
रूपसे होता है। लिन्दूरयुक्त रकलेप विशेषतः लोहेके सामानपर ही 
सस्यक्खपसे बैठता है । खुरदारसंग ( ]/६०८४९, 0 0) यह भी 
"एक प्रकारका शीसेका प्राणवायुसंयोजक ( 0१९ ०: ]९१4 ) 
ही है। किन्तु इसमें और सिन्दूरमे भेद इतनाही है कि, यह पदार्थ 
सिन्दूरकी पहिली अथोत घारम्भिक दशा है। इसी पदार्थ विशे- 
चको और अशिताप देनेसे सिन्दूर वनता हे । सफेदेसे वनाये हुए 
रक्लेप दीघेजीवी होते हें । इन्हें गन्धकका घूँआ,-विशेष तो क्या 
उसकी गन्धतक विकृत कर डालती है । उसके सम्पकमात्रसे 
सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका मूल स्वरूप बदलकर काला होजाता 
है तथा कुळही दिनांके उपरान्त उसकी चमक-दमक जाती रहती 
'है। चाजारमें तीसीके तेलमें सफेश मिश्रित तैय्यारी रइलेप 

१०, १४, २० तथा २८ पौण्डके डिव्वॉसे मिलता हे । चूणके 
रूपमै जो सफेदा मिळता है, उसमें सुफेद चूने इत्यादि पदाथोंका 
संस्मिश्रण रहता हे । अतःयदि वह लेनेका विचार छुआ तो उसमें 
नत्राम्छ (४0५० ४०0) डालकर परीक्षा कर लेनी चाहिये । नत्रा- 
'स्लके संयोगसे विशुद्ध सफेदा - घुल जायगा-तथा मिश्रित द्रव्य 
ज्यों का त्यां बना रहेगा। 

' इस पदार्थ विशषसे बना हुआ रङ्गलेप यद्यपि लोहेपर अत्यन्त 
उपयुक्त रूपसे बैठता हे तथापि भवनस्थ सूकम एवस्‌ कलाकी हाल 
युक्त कायोमें इसका प्रयोग. अच्छा नहीं। ऐसी दशामें उसके 
स्थानपर जस्तेके प्राणवायु संयोजक पदार्थ ( 02ide ०६ Zinc) 
का व्यवहार करना पडता है । इस पदार्थ विशेषपर धूँण्का कोई 
प्रभाव नहीं होता और यदि अँशात्मक प्रमाणमें कुछ हुआ भी तो 
-साबुनके पानीले साफ घुल जाता है । रसोंईघर-स्नानागार 
इत्यादि कमरोकी दिवालोॉपर इसका ळेप कहीं अधिक उपयोगी 
सिद्ध होता है। किन्तु साथहीसाथ इसमें एक असुविधा यह 
रहती है कि, यह मिश्रणविदोष रङ्गलेप अधिक कालतक टिकता 





२९४ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र . 


De re स क क क चक 





यी ती NS SD SANS sr या छ अन्म 


नहीं न वह अत्यन्त सूक्ष्म स्तरमें ,विलापित ही होता हे । गाढा स्तर 
देनेसे उसकी पपडियाँ गिरने लगती हैं। सफेदी और चसक-दसक 
सें यह नितान्त उत्कृष्ट प्रमाणित होता हे । किन्तु साथहीसाथ 
सफेदेकी अपेक्षा महँगा भी होता है। आजकल चाजारसें ` हचक? 
नामक एक स्थिर द्रव्य चला हे । जो कारखानेके नाझरे सव्वे 
साधारण समाजमें पहिचाना जाता है। यह अत्यन्त महँगा द्रव्य है 


सिन्दूरके सस्वन्धमे हम अँशात्मकरूपसे ऊपर एक जगह 
लिखही आये हैं। इसके सम्मिश्रणसे वना हुआ रइुळेप चिरस्थायी 
ओर रूप-रङ्गमें अपरिवत्तनशील हे। किन्तु उसका सम्बन्ध शीसा- 
जनित अथवा शीसायुक्त अन्य किसी पदाथ बिशेषसे होनेपर 
उसकी यह शक्ति स्थिर नहीं रहती और वह नष्ठरूप हो जाता 
है। अझुद्ध वायु भी उसे काला बना देती है। अधिकाँशरूपसे 
यह पदाथ स्थिर द्रव्यकी तरह प्रयोगान्वित न होकर अवरोधकके 
स्वरूपमे व्यवहृत होता है । सुफेदा मिश्रित स्थिरदव्यमें 
इसका सूक्ष्म सास्मश्रण रङ्गलेपको शीघ्र खुखानेसे अच्छा 
उपयोगी होता है। कभी-कभी: लोग इसे तीसीके तेलमें मिलाकर 
इसका व्यवहार स्थिर द्रव्यका तरह लोहेपर रङ्गलेप करने तथा 
जलावरोधक जोडोंके स्थानोंको विलेपित करनेमें सी करते हैं। 
एसा द्शाम उसमें सफेदेका सी सूक्ष्म अँश सम्मिलित कर दिया 
जाता है । लकड़ी आदिके कामोंपर प्रारम्भिक पुट देते समय भी 
इसका कभी कदाचित्‌ व्यवहार होता हे । 


दाहक प्राणवायुसंयोजक पदार्थका उपयोग भी कभी-कभी 
स्थिर व्रव्यके रूपम लोहेके सामानोपर .होता है। इसका कारण 
यह माना जाता हे.कि, शीसे अथवा ज़स्तेसे बने इए -रङ्गलेपोंके 
अवरोध्रक्र कार्यके कारण लोहा गलकर नष्ट हो ज्ञाता हे और 
उसका प्रतिबन्ध करनेके लिये यह पदाथ विशेष उपयुक्त है ।.इस 


थविशेषसे सम्मिश्रित रइलेपोपर समुद्री जळवायुका ,क्रोई 
प्रभाव नहा. पडता । 
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` उपरोक्त मूल स्थिरद्रव्य सफेदा और जस्तेके प्राणवायुसंयोजक 
पदार्थाके सम्चन्धसे,-जिनका व्यवहार अधिकौँशरूपसे होता है,- 
तुलनात्मक विवेचन करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि, उन दोनोंही 
पदार्थासें गुण और दोष दोनों सरे पडे हें । उपरानिविष्ठ सफेदेके 
दोषोंके अतिरिक्त एक दोष उसमें यह भी होता है कि, वह 
अत्यन्त विषाक्त द्रव्य है । जिसका परिणाम उत्पादक एवस 
प्रयोगी दोनोंहीके स्वास्थ्यपर बुरा होता है। अतः आवश्यकता 
इस बातकी है कि, इन दोनों द्ृत्योंके गुण विशेषको देखते इए, 
उनसे सम्यक लाभ उठाया जा सके एवम्‌ आर्थिक व्ययकी दृष्टिसे 
भी कम लागत बेठे । इसविचारसे रङ्गछेपका. आरस्सिक_ पुट. 
सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका तथा दूसरा और तीसरा पुट जस्तेके 
ऊँचे रङ्गका ऊँचा तेल मिलाकर देना विशेष हितावह हे । इसके 
कारण लोहे अथवा छकडीके सामान पर पडे हुए प्रकृत दाग लेपके 
नीचे छिप जाते और बह सुडढ॒रूपसे उसपर बैठ-जाता है। हबक 
नासके स्थिर दृब्यके सिश्रणका अन्तिम पुट देनेखे उस सामानमें 
चसक-दमक उत्पन्न होकर वह चिरस्थायी वनी रहती तथा 
उसपर ग्रन्घकमय घूँए अथवा वायुका दुष्परिणाम होकर वद काला 
नहीं पड़ने पाता । 
वाहक दव्यमें.तीसीके तेलका व्यवहार अधिकाँश रूपसे होता 
हे । तथापि प्रसङ्गवशात्‌ कार्य और परिस्थितिको देखते हुए गरी, 
तिल्ली, पोस्ता, खसखस तथा बदासके तेल भी व्यवहृत किये 
जाते हैं । खसखस तथा बवामके तेलका उपयोग भायः सूकम.तथा 
-कळा-कौशल्यके कामो व्यवहृत होता है । तीलीका तेल अन्य 
तेलोंकी अपेक्षा शीघ्र सूखने वाला एबस दढरूपसे जमने वाला होता 
है। रङ्गळेपमें व्यवद्धत हाने वाळे इस पदाथेविशेषके तेल दो भकारके 
होते हैं ।.एक पक्का.(.0।।९4 ० ) तथा दूसरा कञ्चा।,कञ्चा तेल 
पक्के तेलकी अपेक्षा पतला और कुछ नम तीसीको घानीमें डाल- 
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कर निकाला ज्ञाता है । उत्कष्ट कोटिका तेल जलकी तरह निम्मेळ 
और चमकवार,होता:है तथा उसमें ,एक .प्रकारको मधुर झुगन्ि 


क 


२९६ हिंदी सुलम वास्तुशास्र 


TR कई युकी 











रहता हे । बाजारसँ मिलनेवाले तेल सभी अच्छे होते हैं, सो बात 
नहीं है। जो तेल गन्दा दिखलायी देता है तथा जिसमें खट्टी बू 
आती है वह व्यवहारोपयोगी नहीं है । कच्चा तेल उबालकर उसके 
पकाते समय प्रति इस गेलनके पीछे उसमें प्रायः १॥ पौण्ड 
( Litharge ) सुवारसङ्घ डाला जाता और उसे पुनः दो एक बार 
उबाल छिया जाता हे । इस क्रियासे तेलमें कुछ गाढापन आकर 
वह लाल हो जाता हे । इस प्रकारके तेलको व्यवहारम लाते समय 
उसमे प्रति गैलनके पीछे प्रायः १॥ चम्मच सुदोरसक्न डाला जाता 
है ताकि वह शीघ्र रूख जाय । उत्कृष्ट प्रकारका पक्का तेल सूखी 
वायुमें प्रायः २४ से लेकर २६ घण्टोंमें सूखता है । 

विकुत और पुराने तेलमें थोडासा गन्धकका तेजाब ( 507ए- 
"० 8०१९ ) डालकर उसमें जल मिलाकर घो डालनेसे उसका 
संशोधन हो जाता और वह स्वच्छ होता है । बाजारम सिलनेवाले.. 
तेलोमें व्छण्डेल कं. का तेल उत्कृष्ट होता है । 

अवरोधक द्रव्य वे हे, जिनके सम्मिश्रणसे तेल शीघ्र सूखते 
हैं। इनमें मुदोरसङ्घ ( 7./६५६४९ ) प्रधान हे । शीसेका दवीकरण 
करनेसे उसके पृष्टमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जम - जाता 
है, उसे निकालकर तपानेसे जो एक पीतवर्ण पदार्थविशेषकी 
उत्पत्ति होती हैं, उसे ( 7.४५८४९ ) सुदारसङ्ग कहते हें । 


विद्वावक दव्योंमें ताड़पीन अर्थात्‌ बिरोजेके तेळकी गणना 
प्रमुख रूपसे होती है। अधिकाँश लोगोंकी यह घारणा है कि, इस 
तेलके व्यवहारस रङ्गलेप बहुत शीघ्र सूखते हें । किन्तु उनका यह 
सोचना नितान्त निम्सूंल और निरर्थक हे.। बिरोजेका तेल शीघ्र 
उड जाता है। इस कारण रङ्गलेप सूखनेमें थोडे-बहुत  अँरामें 
सहायता भलेही मिलती हो किन्तु वह अत्यन्त थोडे प्रमाणमें। 
उल्टे ताडपीनके व्यवहारसे रङ्गलेपॉमें पतलापन आ जाता हे। वह 
रङ्गलेपोमें उत्कृष्ट रूपसे सम्मिश्रित होता तथा केशयुक्त “ब्रश ' के 
साथ ( B7०) ) सम्यङ्‌ रूपसे काथ करनेमें सहायक स्वरूप 
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'होता है । रङ्गेपोंमिं उत्पन्न होनेवाळे कालेपन अथवा फीकेपनका 
म्रतिकार करनेमें इसकी थोडेबहुत अँशॉमे सहायता होती हे । 
"किन्तु साथहीसाथ यदि उसका प्रमाण आवश्यकतासे आधिक 
'छुआ तो रङ्गलेप नितान्त पतले होकर सामान पर बैठनेमें असमर्थ 
होजाते हे । ताडपीनके तेळमें रङ्गलेपोको इढीभूत करनेकी शक्ति 








नहीं दे तथा उससे युक्त रङ्गछेपॉपर वंषों एवम्‌ प्रखर. ऊष्णताका 7 । 


~ 


हु परिणाम होता हे । जिसके कारण रङ्गखेप नद्टशरष्ठ होजाते 
हैं। अतः बुद्धिमानी इसीमें है कि, इस तेळका प्रयोग रङ्गछेपके 
कार्यमें यथासम्भव कम करना चाहिये । यदि ऐसीही आवश्यकता 
(हुई तो सामानके जिस भाग विशेषपर तीनचार पुट देने हों उस- 
पर उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेळका व्यव- 
हार करना चाहिये। पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर पुनः एक बार 
असली पक्के तेळका पुट देना चाहिये । इस तेलके असली न 
'होनेसे रङ्गलेपमें चसक-दमक नहीं रहने पाती । 
_ रङ्गोत्पादक दव्या ( Colouring Pigments) में अधिकतया 
'ललाईके लिये काव, गेरु, हिरमिजी या पीला हरताल 
जिससे कालापन छिया हुआ रङ्ग, जिसे रक्त चन्दनी रङ्ग 
:( Choc०।at९ ) कह सकते हैं तथा हिँशुर (Sulphate of 
Mer००ष7) व्यवहृत होता है। हिंणुर अन्य द्वव्यांकी अपेक्षा 
अधिक महंगा बिकता है। हरी छटा छानेके लिये नीलं तथा 
'पिवडी मिट्डीका सम्मिश्रण, हीराकस ( G७९ ४६7०! ); जङ्गला, 
“नीला थोथा प्रभृति साखुग्रीका व्यवहार होता है। पीली छटा 
\दिेखलानेके लिये अलुकमसे हरताळ, तथा पिवड़ी मिट्टी, नीलीके 
लिये नील, कालेके लिये काजल, बबूरकें कोयलेका कपडछन 
चूर्ण शीसेके रङ्गसे साद्दश्य मिलानेके लिये सफेदा, नील तथा 
काजलका सम्मिश्रण उपयोगी होता है । व 
आजकल बाजारमें तरल रङ्गोंकी जो थेलियाँ (7५९३) मिलती 
हैं; उनके रंग 'हबक'में मिलाकर आवश्यकतानुसार रंग तैय्यारकर 
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लिये जाते हें | थेलियोंके रंग शीघ्र नष्ट नहीं होते तथापि 
आर्थिक व्ययकी दृष्टिसे अधिक महँगे पडते हैं। इनपर जलवायुका 
सी कोई दुष्परिणाम नहीं होता । अतः यदि इन्हें व्यवहारमें छाना 
ही हो तो वे ऐसी जगह व्यवहृत करे जहाँ जळवासुका विशेष 
सम्बन्ध आता हो । 


सवन निम्माणकी लौह-लकडी इत्यादि साधन साझुय्रियोंपर 
रङ्गलेप करनेका सूल कारण हम आरस्भमें बतलाही चुके हैं। अतः. 
उसकी पुनरावृत्ति करना यहां व्यर्थ है। इन साधन साझुद्रियोंपर 
रंगलेपकी क्रिया करनेके पूव्वे उन्हे पू्णेरूपसे स्वच्छ कर लिया 
जाता है। उदाहरणार्थ लकडीपर रंगलेप विलेपित करनेके पूढ्ये 
उसका पुष्ठसाग बालुकामय कागजसे रगडकर नितान्त स्वच्छ 
समथल एवम्‌ चिकना बनाना पडता हे। यदि उसमें कहीं छेद 
अथवा सन्धि-हो तो उसे भरनेके लिये एक प्रकारकी लादी 
बनाई जाती है । यह लादी तीसीके तेळमें खडिया मिट्ठीका 
चूर्ण तथा थोडी सफेदी मिलाकर लुगदीके रूपें बनती हे। 
.छोहेके सामानपर- रंगलेप . विळे/पेत करनेके पूव्ये एक खुरदरे 
'छौह खण्ड अथवा लोहेकी तख्तीसे उसका पृष्ठभाग अली 
भांति खुरूचकर उसपर जमा हुआ सम्पूर्ण जंग-कीट निकालना 
। पडता है। यादे प्रसंगवशात्‌ उसका प्रमाण अधिक एवस सुहढ 
हो तो खुरुचनेके पूब्ये उस सामानको मिट्ठीके तेलसे तरकर पश्चात्‌ 
उसे खुरूचा जाता है। तदुपरान्त सारा सामान नितान्त रूपसे 
स्वच्छ हो जानेपर उसपर पाहिला पुट तीसीके पक्के तेलमें( ०९१ 
| Linseed ०] ) सफेदा मिलाकर उस मिश्रित दव्यक्का दिया जाता 
' एवम्‌ उसे १३ दिनतक सम्पूर्ण रूपले सूखने दिया ज्ञाता हे । 
| पञ्चात्‌ जिस रङ्गक्री छटा दिखालानी हो वह रङ्ग तीसीके तेलमें 
मिलाकर उसका रंगळेप विळेपित किया जाता है । 


. योजित रंगको तीसीके. तेलमें सम्मिश्चित करनेके पूव्वे उसे 
खरलमें डालकर खूब घोठते हैं। पञ्चात्‌ उसमें कुछ तेल डालकर 
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उसे घोटते हुए पकजी किया जाता है । तदुपरान्त उस रंगीन 
द्रावको व्यवहारमें छाये जानेवाळे सम्पूर्ण तीसीके तेलमें सम्यकू 
पसे सिलाकर झिरझिरे कपड़ेकी सहायतास सम्पूर्ण द्वव्योंको 
किसी पानसे छान लिया जाता हे । 

आरम्भ रक्रळेपका पाहिला पुट देते समय केरायुक्त “ब्रश 'का 
पाहिछा हाथ आड़ा तथा तत्क्षण उसपर दूसरा हाथ खड़ा . 
चछया जाता है । पश्चात्‌ दो तीन दिनके उपरान्त उस पुटके || 
स्रूखनेपर पक्के तेलमें सफेदा घोटकर उसमें आवश्यक रङ्ग एवम्‌... 
शोडाखा ताडपीनका तेल मिलाते इए उक्त विधानाडुसार छान | 
लिया जाता और दूसरे-तीसरे घुटके समय उक्त भ्रणाळीके | 
अनुसार विलेपित किया जाता हे । रङ्गकी अधिकता दूर! 
करनेके लिये “ब्रश को प्रत्येक बार रङ्ग पात्रके किनारेपर। 
दवाकर निचोड़ लिया जाता है। रङ्गछेप पतला होनेपर बिलेपित| 
स्थानपर लकीरेसे उठती हैं। जिन्हें देखते हुए मिश्रणमें माहिपनका| 
प्रमाण निर्धारित किया जाता है । एक पुट जबतक पूर्णरूपसे सूख! 
न जाय तबतक दूसरा पुट नहीं दिया जाता । | 


काष्टळेप ( Varnish ) | 


लकडीकी सौन्दर्यवृद्धि करने एवम्‌ उसे ज़लवायुके प्रभावसे 
संरक्षित करनेके लिये जिस विशिष्ट प्रकारके लेपका व्यवहार 
होता है, उसे काष्ठलेप कहते हें । इसका व्यवहार करनेके पूर्व 
छकडीका पष्टभाग वालुकामय कागजसे रगड़कर नितान्त स्वच्छ 
एवम्‌ चिकना बनाते हुए तथा उसमें यदि कोई सन्धि अथवा 
छिद्र हो तो उसमें मोम भरनेके उपरान्त उसपर काष्टलेपका विले- 
पन होता है । इस लेप विशेषकी:विधान प्रणाली यह हैः | 


(१) एक.पौण्ड मोममें ५ तोळे रालका चूण, मिलाकर उसे अझ्ि- 
ताप.द्वारा खौला छिया ज्ञाता एवम्‌ इच्छित रङ्ग; मिला. बिया जाता 
है। पश्चात्‌ उसके ठण्डा हो जानेपर उसमें आवश्यकतानुरूप:ताड- 
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'यानका तेल मिश्रित कर इच्छानुंसार न्यूनाधिक रूपसे. तरल रखा 
' जाता है। व्यवहारके समय एक स्वच्छ चिथड़ा उस मिश्रणमें 
'डुवा-ड्वाकर ' इष्ट: सामानका एष्टभाग विलेपित कर देते हैं । 

इस विलेपन क्रियासे उस सामानमें चिकनाहट आर जाती 
'है। तढुपरान्त एक बोतळभर स्पिरिटमें एक पौण्ड चपडा-ळाह 
"(कच्ची लाह ) तथा आधा गैलन पक्का तेल मिलाकर उस निशि 
णका एक पुट दिया जाता है। (२) चन्द्रस १ भाग, ताडपीनका 
तेल २ भाग, तथा पक्का तेल २ भाग, एकमें मिळाकर उसका लेप 
देते हें। (३) तीसरा मिश्रण जो इस क्रियामें व्यवद्दत होता है वह 
यह है कि, एक भाग राकम एक साग पक्का तेळ मिलाकर उसमे 
"एक साग ताडपीनका तेल मिला देते हैं। अलकतरेको तपाकर उससे 
“उससे दूना मिट्टीका तेल मिश्रित करनेके उपरान्त उसे पुनः 
'कडकानेके पश्चात्‌ उसमें अलकतरेसे तिशुना पक्का तेल डालकर 
'छकड़ीके सामानपर लगानेसे उसका रूपरंग शीसमकी ठकडाके 
“समान हो जाता एवम्‌ उसपर जलवायुका दुष्परिणास नहीं होने 
' पाता । उपरोक्त पदार्थ कड़काते समय उनमें ज्वाळा उठानेका 
अय होता है । अतः वह खुले मभैदानमें अत्यन्त सतर्कतापूरयक 
“कडकाने चाहिये । | कप 

फ्रेश्च जिलो--( French Polish ) 


लकड़ीपर फेञ्च जिलो देनेके लिये एक विवक्षित्‌ प्रकार 
एवम्‌ पढाथोसे मिश्रण बनाया जाता है । . जिसे आजकल 
सव्वसाघारण समाज. फ्रेंच पॉलिशके नामसे पहिचानता. हे! 
उपरोक्त काष्ठळेपकी . अपेक्षा इस मिञ्रणका पुट लकडीपर 
अत्यन्त सकम स्तरके रूपमें बैठता है तथा पारदर्शी होनेके 
कारण लकडीकी नस-नस दिखलायी देती है । उक्त काष्ट 
लेपका स्तर मोटा दोनेके कारण उसके निकर जानेका भय रहता 
' है । तथा इस दूसरे प्रकारके मिश्रणसे वह भय नहीं रहता । किन्तु 


:उसकी जगह एक भय यह रहता है कि; यह वर्षाके- कारण शीघ्र 
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न्ट होजाता है। सवनके अन्तर्गत भागोंमें. व्यवहृत लकडीके" 
साभानपर भलेही इसका उपयोग किया जा सकता है किन्तु 
बाह्मगत सामानपर तो कदापि नहीं । इस श्रेणीविशोष मिश्रणका 
पुढ चढ़ानेकी क्रियाकी अपेक्षा, जिसपर वह चढ़ाया जानेवालाहोः 
उद्षवस्तुको घिसने एवम्‌ उसे नितान्त स्वच्छ बनानेकी ओर 
विशेष ध्यान रखना पडता तथा परिश्रम करने पडते हैं । 


इसको विधान प्रणाली यह है कि, पहिळे थोडासा मोम: 
पिघलाकर उसमें तीसी अथवा ताडपीनका तेल तथा इच्छित 
रंग डालकर एकबार कडका लिया जाता है। पश्चात्‌ एक स्तर 
देकर उसके सूखनेपर बालू-बिलोपित ( ??०४४॥ P2९ ) काग-- 
जसे पूरी तरह रगडकर चिकना बना .लिया जाता है । तदुपरान्त' 
एक स्वच्छ कपडा लेकर उसका पृष्टसाग सम्यळ्रूपसे पोछनेके 
उपरान्त निम्न लिखित भिश्रणका स्तर-चढाया जाता है। 


सोथिळेटेड स्पिरिट 8 बोतल, कच्ची चपडा लाह आधा पौण्ड,. 
चन्द्रस ५ तोळे, रेवाचीनीका सत ५ तोळे, इच्छित रंग १ तोला 
लेकर स्पिरिटमें चपडेको द्रवीसूत करनेके उपरान्त शेष द्रव्य 
सम्मिश्रित कर दिये जाते हें और चिथडेकी सहायतासे ऊपर 
लिखे हुए विधानानुसार लकडीके सामानपर इस मिअणका लेपः 
चढाया जाता है। पांच मिनिटके उपरान्त एक स्तरकें सूख जाने 
पर जिळोकें कागजसे सामानका पृष्ठभाग हटके हाथसे रगडकर 
स्वच्छ कपडेसे पोंछते हुए दूसरा एवम्‌ इसी तरह तीसरा चौथा,. 
जितने पुट देने हों, चढा दिये जाते हँ । पुटोकी अधिकतासे स्तरः . 
स्थूल होता एवम्‌ उसमें चमक आ जाती है। गस्भीके दिनोंमें 
किये हुए पालिशमें चमक अधिक रहती है । दूसरे और तीसरे 
पुटके समय प्रारम्भिक पुटको रगडनेमें काम आये हुए जिलोदार 
कांगजके दुकडोंका व्यवहार करना चाहिये । इस काममें व्यवहृतः 
होनेवाले रंगके कङ्कड बाजारमें डेढ दो आने तोळे मिलते हें ॥ 
कहीं कहीं मोम और तीसीके तेलके पहिले पुटके ऐवजमें प्लास्टर 
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आफ पेरिस जलमें द्रवीमूतंकर उसका पुट चढाया जाता है और 
उसके सूखने पर उक्त कांगजसे भलीसांति घिसाई की जाती 
'है। घिसाई अच्छी दोनेसे अन्तिम मिश्रणकाही पाहिला एुट देनेसे 
शी पालिश अर्थोत्‌ लेपं अच्छा चढता है। 


छुवाई 


जलळमें विद्रावित होनेवाले रंगोंको चार प्रकारके इब्योंकी 
आवश्यकता होती है । १ वाहकः-जल, २ स्थिरता उत्पादकः- 
चूना या खडियाका चूर्ण, रे रंगः-जरूमें दवीभूत होनेवांले, 
.8 लासाः-सरेस, गोन्द, चावलकी माडी इत्यादि । 

भवनके -कार्यमें रंग देने अथवा भवनकी छुआइके निमित्त 
'सींपोंकों भूनकर तैय्यार किया हुआ चूना सव्वे श्रेष्ठ होता है। यह 
:तीक्ण जातिका चूना है तथा यदि यह तांजी अवस्थाभें हो तो 
उसके रंगीन सम्मिश्रणमें किसी प्रकारका लांसा देनेकी आवझ्य- 
“कता नहीं होती। यह चूना. दीवालों इत्यादिपर मजबूतीके सांथ 
बैठता तथा पुतेहुए भागपर शरीर स्परे होनेसे देहमें किसी प्रका- 
रका दाग नहीं लगता । छुआइके कार्यम सुफेदीका पाहिला स्तर 
सादी चूनेकी कलियोँको बुझाकर उसे कपडेसे छाननेके पश्चात्‌ . 
उस छने हुएं पानीसे देते हें । तत्पश्चात्‌ दूसरा अस्तर चावलकी 
माड़ी या गोन्द मिले हुए चूनेके पानीका दिया जाता है । पंहिले 
अस्तरकी छुआई उध्वेगत रूपमें होनेसे दूसरा स्तर आडे रूपमे. 
तथा इसके प्रतिकूल कम होनेसे उसी प्रकार परिवत्तंन कर देते हैं । 

कही-कदीं उक्त चूनेकी जगह चायना व्हायटिङ्गकां चूण 
-जळमें विद्रावित कर “उससे यह कार्य किया जाता दै! 
“किन्तु इसमें लागत अधिक पडती हे । हां, चमककी दष्टिसे इसमें 
-अवश्यमेव विशेषताकाः समावेश रहता हे / यही कारण हे कि? 
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जहाँ हरे शुळावी उ ऊँचे रंज्ञांसे छुआईका काम होता हैं, 
ववहाँ उसके ले जोड़में इसीका आयोजन होता हे । 

पिवंड़ी या मूल्तानी मिडी बाजारमे अत्यन्त सस्ती अर्थात्‌ 
-ङुपयेकी १०।१२ सेर मिलती है । उसे जलम डालकर यदि उसके 
'तिंशुंने चोशुने चूनेके पानीसँ सिंळाते हुए, कपडेसे छानकरं 
'व्यवहारमें लाया जाय तो अत्यन्त थोडे खर्चम उत्कृष्ट रूपसे घरकी 
"रडा होती है । 2 

र यदि खाकी रङ्गमँ घरकी छुआई करनी हों तो एक कपडेंमे 
थोडासा काजळे बान्धकर उसे उक्त चूनेमें घोटंकर मिला दिया 
जांता और अन्तमें थोडासा नील छोड दिया जाता हे । 

बकरीकी लेण्डियाँ पीसकर उन्हें चूनेके जलूमें विद्रावित 
करनेंसे एक प्रकारका हरियाली युक्त खाकी ( 5५) रंग 
तेय्यार होता हे । क | 

नीम या अन्य किसीभी प्रकारके वृक्षकी पत्तियां पक दिन 
श्युखाकर उसें जलाते हुए उसकी राख चूनेके जलमें सम्यळूरूपसे 
सम्मिभ्रित करनेसे एक प्रकारका नितान्तं अच्छा रंग तेय्यार 
होता है । 

इसके अतिरिक्त बाजारमें अनेक कम्पनियांके डिस्टेम्पर रंग 
"पाये जाते हैं । जो सफेदा, सरेस या गोन्द तथा किसी एक प्रको 
रके रंगका नितान्त महीन सम्मिश्रित रूप है । यह अत्यन्त महगें 
होते हैं। किन्तु आवश्यक छटाके आप्त होते हैं, यही उनमें 
विशेषता हे । | 


शोचकूप अथात्‌ सण्डास | 


मनुष्यको अपने वास्तव्यस्थानमें जिस प्रकार कुछ प्रमुख 
'कॉर्योको करनेके लिये कुछ विशिष्ट कमरोंकी आवश्यकता होती 
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है उसी प्रकार उसे अपने उद्रस्थ मलत्यागके लिये एक और 
विशिष्ट कमरेकी आवश्यकता होती हे । उसी कमरेको जन साधा: 
रण भाषामें शौचकूप, सण्डास, पाखाना आदि कहते हें । यह 
शौचकूप साधारणतया तीन प्रकारके होते हैं और उन्हें . भत्येकके 
गुणंवैरिष्टयके अनुसार तीन पृथक अेणियोमें विभाजित 
किया जाता हैः - 

१. खाद उत्पादक शौचकूपः-इस अ्रणीके शोचळूप प्रायः उन 
स्थानोंमें पाये जाते हें जहाँ म्यनिसिपेलिटियां अथवा याम पंचायतें 
न हां । ऐसे स्थानोंमें जो घर होते हैं, उनके चतुर्दिक घेरेमें प्यास. 
भूमि खाली छोड दी जाती है और मूल भवनसे यथोचित दूरीपर 
मळत्यागके लिये जो एक.विशिष्ठ प्रकारका कमरा बनाया जाता हे, 
उसे खाद उत्पादक शौचकूप कहते हें । इस प्रकारके शोचकूपार्म 
विशेषता यह है कि, वहाँ त्याग किया हुआ मल एक सन्दूकचुमा 
स्थानमें जमा होता जाता है और उसकी खाद बनती जातो है। 

२, नित्य शोधक शौचकूपः--इस श्रेणीके शौचकूप उन बड़े 
शहरोम पाये जाते हें, जहाँ मलकी निकासी करने एवस स्वच्छता 
रखनेके लिये भङ्गियांकी नियुक्ति की रहती है और उन्हींकी सहा- 
यतासे नित्यही उन शौचकूपांमें जमा इए मलकी निकासी होती 
रहती और स्वच्छता रखी जाती है। इसी शुणवैशिष्ट्यको. 
दृष्टिसे इस श्रेणीके शौचकूपांको नित्यशोधक शौचकूप 
कहा जाता है । खनक, 

३. जिन स्थानॉमें सार्वजनिक सड़कोंके नीचे बडे-बडे नाळे 
( 86७९७७ मोरियां ) बने रहते हें और उनके भीतरसे अन्यजल 
प्रवाहके साथ 'मलमयजल'के ( 36७४४७) निकल जानेकी व्यवस्था 
की रहती है, उन स्थानोंमें जो शौचकूप बनाये जाते हें, उनकी 
विशिष्टताको देखते हुए उन्हें जलोत्सजेक ( 7]ए४7४०४ ) शौचकूप 
कहा जाता हे। | न्‍ 

अब देखना यह है कि, उपरोक्त तीन श्रेणीके शौचकळूपोंकी 
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विशिष्ट रचना क्या हे ओर वह किन-किन ध्येयोको सन्मुख रखते 
हुए अपनी विशेषता स्थायी रखे हुण हें । इसका” विचार हम 
अथात्‌ ही उक्त क्रमसे अर्थात्‌ श्रेणी संख्या १ से करेंगे । 





१. खादु--उत्पादक शौचकूप इस श्रेणीके शोचकूपांकी यदि 
यथोचतरूपसे रक्षा की जाय. तो यह अत्यन्त सन्तोषप्रदरूपसे 
काम देते हें । इतनाही नहीं वरन्‌, यदि इन्हें स्वच्छ रखनेमें विशेष- 
रूपले सतके रहा जाय तो इनसे न किसी प्रकारकी दुर्गन्धिही 
फेळ सकती है ओर न इन्हें वास्तव्यस्थानके सञ्चिकट स्थापन 
करनेमें कोई प्रतिबन्धही रह सकता है तथापि सर्व्व साधारण 
इष्टिसे विचार करनेपर इनका वास्तव्यस्थानसे कुछ दूरीपर 
निस्साँण होनाही विशेष उपयुक्त ह ।. 


अंग्रेज लोग मल-मूत्र त्याग करनेके पश्चात्‌ स्वच्छताके लिये 
जलका ( आबद्स्त ) उपयोग नहीं करते, उनके देशकी जल वायु 
एक तो अत्यन्त ठण्ढी है जिसके कारण उन्हें वारम्वार जलकी 
शरण लेना अत्यन्त कष्टकर मालूम होता है, दूसरे उस शीत 
अधान जळ-वायुमें किसी भी पदार्थके इतने शीघ्र सडने अथवा 
दुर्गेन्धिमय होनेकी सम्भावना नहीं रहती । परिणाम यह होता है . 
कि, इस चैसार्गक नियमके अनुसार वहाँ की जलवायुमें अधिकतयां 
मल शुष्क रहता है और उसकी इशोन्धि नष्ट करनेके 
विशेष प्रयास नहीं करने पडते । किन्तु हमारे भारतवर्षकी प्रकृत- 
दशा विलायतसे नितान्त विपरीत है ! यहाँ की जलवायु एक तों 
विलायतकी अपेक्षा अत्यन्त ऊष्ण' है जिसके कारण यहाँ कोई भी 
पदार्थ अत्यन्त शीघ्र सडः जाता और इुगोन्धिमय हो जाता हे; 
दूसरे हम अपने यहाँ स्वच्छताके विचारसे जलकी शरण.लिये 

२० 


३०६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


"क सकी यश चक 


बिना एक क्षणसी कळ नहीं छे सकते । जलका प्रयोग करनसे 
मलका कुण्ड विशेष रूपसे सुविस्तृत बनानेकी आवश्यकता प्रति- 
भासित होती है और जलका अँश सुखानेके लिये पयोप्त दुगन्धि 
नाशक द्रव्यों,-जैस सुखी मिट्टी-राख इत्यादिकी यथेष्ठ भ्रमाणमें 
चरण लेनी पड़ती ह । अथात्‌ पाश्चात्य एवम्‌ पौवोत्य देशांकी 
जल वायु परस्पर प्रतिकूल होनेके कारण निसगनें इस कार्यको 
थोडेसे स्थानमँ सुचारुरूपसे सम्पादन करनेकी जो सुगमता 
पाश्चात्य देशीयोको प्राप्त करा दी है, वह हमें नहीं । जलके सम्सि- 
अणसे मळका परिमाण बढता है; हमारे यहाँ की जलवायु ऊष्ण 
'होनेके कारण मलमें दुगेन्धि पैदा हो जाती है और शरीरारोग्यकी 
इष्टिसे उसे बाह्य वातावरणमें सम्मिश्चित होनेसे रोकना हमारा 
आद्य कर्त्तव्य हो जाता है । हम उस दुर्गन्धिका नारा करनेके लिये 
उपरोक्त दुर्गेन्धिनाशक द्रव्योंकी शरण लेनेको वाध्य हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ हमें दुगेन्धि नाश करने और मळमेंसे जलका अँश सुखा- 
नेके लिये एक और सम्मिश्रण करना पडता है। इससे वास्तावेक 
सल जितनी जगह ले सकता है उसकी अपेक्षा कमसेकम तिशुनी- 
चौंगुनी जगह तो अवश्य ही हमारे यहाँके उपरोक्त श्रेणीके शोच- 
कूपके मलकुण्डमें होनी चाहिये । जो कि सूभिके महत्वकी इष्टिसे 
अत्यन्त अयोग्य और त्रासयुक्त बोध होता है । 











तथापि यदि उक्त असुविघाआंको दृष्टि कोणमें रखते इप इस 
ओणीके शोचकूपोंमें हमारे यहां कुछ परिवत्तेन एवम्‌ सुधार किया 
जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि, हम इस प्रकारके शौचकूपोंकी 
-उपयोगिताका पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे और उनके निम्माणमें 
में उतनी भूमि भी नहीं देनी पडेगी जितनी हमें उनकी निर्माण 
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भणालीम बिना आवश्यक सुधार और पविर्चनके देना अनिवाये 
हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्यकी इष्टिसे भी हम 
इन छुघारों एवम्‌ परिवत्तेनोंक कारण यथेष्ट रूपसे निश्चिन्त 
हो सकते हैं। 

_उहमरि यहा यदि आरस्भमंही इस श्रेणीके शौचकूप निम्मांण 
करते हुए उनकी रचनामें देशकी रूढी और नैसर्गिक नियमोंका 
व्यानं रखकरें आर्वेश्यक परिवर्तन तंथा संशोधन कर दिया जाय 
तो निःलंन्देह स्यास्थ्य,;भूमि, और उपयुक्तां इन तीनोंही इष्ठिसे 
उक्त श्रेणीके शोचळूपॉका महत्व बढ़ जायगा और हम इस 
कार्यको अपने देशके अनुकूल 2 बना सकेंगे, यदि हम इस 
श्रेणीके शौच्चक्रप निस्मांण करते समय आरम्भमें ही अपनी 
आवश्यकताओंका समुचित रूपसे सम्पादन करनेके लिये 
उनका आकार कुछ बड़ा कर दे और जहाँ तक हो सके वहाँ 
काप्रमें छाया जानेवाळा पानी, मलसे पृथक्‌ रखनेकी व्यवस्था 
करें तो सम्भव हे कि, हमारे अभीष्टका अधिकाँश भाग भली भाँति 
सिद्ध हो सकता है। इस प्रकारके शौचकूपोसे -जो मलत्याग हो 
चह ठीक मलकुण्डमेंही हो तथा पानी ( आवद्स्त ) लेनेके लिये 
केनिम ऐसी जगह बनी रहे जिससे वहाँ गिरनेवाला पानी मलंसे 
पृथक रहकर सीधा नालीके मागंसे बाहर निकल जाय । इस 
साधारण सुधारसे ही हम इस श्रेणीके शौचक्कूपॉको उनका महत्व 
कायम रखते हुए उन्हें अपने देशकी रूढी एवम्‌ प्रकृत] नियमोंके 
अनुकूल बना सकेंगे | अस्तु, ` >: ' टर 
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इस नवीन योजनाको उदाहरण देकर समझानंके लिये बगलमे 
दो चित्र दिये 


गये हैं । देखिये 
चिन्न नं. ९७ 
और ९८ इसकी 
नावसे कांक्रीट 
भरा गया है तथा 
उसकी ऊपरी 


सतह और चौत- 
फो दीचाळ पर 
सिसेण्टकी तरह 
दी गयी हे । वहाँ 
एकत्रित होने- 
वाळे मळकी इुगे- 
न्धि वायुसे स- 
स्मिश्ित होकर 
चनधी हुई अव- 
स्थामें ऊपरही 
ऊपर पर्याप्त 
ऊंचाइंपर छोडने 
के लिये एक 
वायुनलिका रखी 
गयी हे। जो चित्र 
में दाहिनी ओर 





'आक्काति संख्या ९८ में ( इदी-हटी रेषामें ) खम्भेकी/तरह उक्त 


कध्वनालिका दिखलायी देती है। इसका एक -सिरा समम 
वायुनलिकाके साथ जुटा हुआ हे । यह नलिका एक जन साथा 
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रण खस्भेकी तरह पय्योप्त दूरीतक बाह्य वातारणमें खडी है । 
जिसके दूसरे सिरेसे मलकुण्डकी सारी ढुगेन्धिमय वायु बन्धे हुए 
खूपसं उक्त नक्तिकाओंके मागसि होती हुई अत्यन्त ऊँचाई पर 
लहरानेवाली वायु लहरियोंमें समावेशित हो जाती है । आकृति 
संख्या ९८ सँ मझकुण्डके ऊपर चनी हुई पत्थरकी बैठक है। जिसपर 
बेठकर सलुष्य मलत्याग करता है। उसके आगे भूत्र कुण्ड दिखलाया 
हैं। इस सूत्रकुण्डकी सतहमें यदि मलकुण्डकी विरुद्ध दिशाकी 
ओर ढाल कर दिया जाय तो सूत्र सरलता पूव्वंक मलसे पृथक 
रहकर दूर तक बह जाता है। कोनेमें, पानी गिरानेके लिये स्थान 
एक रखा है । जिसमें दो पावदान हैं । यह जगह सामान्य सतहसे 
कुछ नीची है इधर एक नलिका रखी गयी हे, वह उसी स्थानसे 
जुटी हुई है और वहा गिरनेवाला सारा पानी इसीसे होता हुआ 
हकर बाहर निकल जाता है। सुख्य मलकुण्डपर लकड़ीकी - 
'चौखट देकर उसपर सागवानी पहियांकी तख्तपोशी की गयी है। 
जो इच्छानुसार चिछायी और समेटी जा सकती है । मलकुण्डकी 
स्वच्छताके समय इस तख्तपोशीको समेटना पड़ता है और वह 
पुनः घो-घुलाकर साफकी जा सकती और विछायी जा सकती है। 


इस श्रेणीके शौचक्ूपोंको उपयोगमें लानेके पूव्वं मलकुण्डकी 
भीतरी सतहपर सूखी मिट्टी बिछा देनी चाहिये । वह इतनी कि, 
उसका स्तर ४५ इञ्चसे कम मोटा न हो। मळत्याग करनेके 
पञ्चात्‌ उसपर मिट्टी डाळनेके लिये पास ही एक मिट्टीसे हुआ 
भरा चर्तन रखा जा सकता है। जिसमेंसे आवश्यकतानुसार 
मिट्टी लेकर मलपर डाली जा सकती है । इस सरल उपायके 
अतिरिक्त यदि चैसीही इच्छा हो तो एक विवक्षित पद्धतिसे वना 
हुआ डिव्वा भी इस कार्यके लिये प्रयोगम छाया जा सकता है! 
उसकी सिकड़ी खींचते ही उसमें मरी हुई मिट्टी . आवश्यक परि- 
आणमें मलपर गिरती है और हाथको. मिट्टीका स्पर नहीं होने 
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पाता ! किन्तु यह थोडे खर्चका काम होनेके कारण हम पहिले 
बतलायी हुई व्यवस्थाही को विशेष खुछम और लाभजनकः 
समझते हे । अस्तु, 


जब मलकुण्डका अधिकाँश भाग भर जाय तो तब उसमें 
पथ्यो मात्रामे सूखी मिट्टी छोड़ देनी चाहिये और भायः माहिनेभर 
उस शौचकूपकों नितान्त अव्यवहृत अवस्थासें छोड़ देना चाहिये। 
पश्चात्‌ एक महिनेके उपरान्त उसकी निकासी करनी चाहिये । 
यद्यपि सरसरी तौरसे विचार करनेपर इस कार्यकी करते समय 
अत्यन्त इुगेन्धथिसे सामना करनेकी आशक्का होती हे तथापि यदि 
आरम्भसेही स्वच्छता की ओर विशेषरूपसे ध्यान दिया जाय 
और बराबरसही यथेष्ट प्रमाणमें मळपर मिट्टी पडती रहे तो इस 
आशक्काका कोई प्रयोजन नहीं रहने पाता न उस संग्रहित मलमें 
' किसी प्रकारकी ढुगेन्धिही रहने पाती है। ऐसी अवस्थासे मळकी 
निकासी करनेके लिये भङ्गीको भी बुलानेकी आवश्यकता नहीं 
है अपितु सरलतासे यह काम प्रत्येक मनुष्य स्वयस्‌ अपने निजी 
हाथॉसे कर सकता हे । वह निकासी किया हुआ संग्रहित मल 
एक ऐसी बढ़ियाँ खाद हो जाती हे जो निःसत्व भूमिको सत्व- 
शील और उपजाऊ बनाती है । खेती. बारी एवम्‌ बागबगीचेमें 
इसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो सकता है। फल-फूलके 
वृक्षको समृद्ध पुष्ट और निरोग बनानेवाला यह एक अत्यन्त 
पौष्टिक मसाला हे । मलकुण्डकी सली भाँति सफाई हो जानेपर 
उसके अन्तर्गत सागमें जो कुछ जीर्णोद्धार करना हो वह करनेके 








उपरान्त पुनः उसकी सतहपर, जैसा कि, आरम्भमँ कहा गया हे, 


यथेष्ट मिट्टी डालकर उसका ४५ इञ्चकी मोटाईका चबूतरासा बनाः 
दे। और उसे पुनः पूर्व्ववत्‌ काममें लाना आरम्भ कर दे । 


२. नित्यशोधक शोचकूप इस श्रेणीके शोचकूपोंका निस्माण 


करते समय स्थानीय म्युनिसिपेलिटीके नियमोंकी ओर विशेष 
रूपसे ध्यान रखना पड़ता हे और उन्हीका पालन करते हुए इसकी 
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रचना करनी पडती है। उन नियमोके अतिरिक्त अपनी ओरस 
भी इसकी रचना करते समय इस वातका विशेष ख्पसे ध्यान 
रखना चाहिये कि, अपनी उस निजी आवश्यकता की पूर्तिके कारण 
अपने अड़ोसी-पडोसियो तथा महछे वालांको जहाँतक हो विशेष 
उपसर्ग किंवा कष्ट न उठाने पडें। हमारे यहाँ बहुतसे शहरोमें 
इस श्रेणीके शौचकूप बने हुए हें । किन्तु उनमेंसे अधिकाँश शह- 
रास यही देखनेमें आता है कि, वह इतने अव्यवस्थित प्रकारसे 
और ऐसी अनुपयुक्त जगहों पर बने हें, जिनके कारण न तो 
स्युनिसिपिलिटियोंके नियमोंका ही पालन हो सका है ओर न वह 
अडोसी-पडोसियों तथा महछेके आरोग्यका ही संरक्षण करनेमें 
समर्थ हैं । इतनाही नहीं वरन्‌ अधिकाँश रूपसे उन राहरांमें जहाँ 
इस श्लेणीके शौचकूप हें महलेके महले बदबू और गन्दगीका 
घर हो रहे हैं! उक्त शहरोंके अतिरिक्त जो थोडेसे शहर उक्त 
शिकायतसे वचे इए हैं और जहाँ इस भ्रेणीके शौचकूप वत्तेमान 
हें वहाँ की नगर रचनाही ऐसी व्यवस्थित रूपसे हुईं है कि, वहाँ 
ऐसे शौचकृपोंके होते हुए भी दूषित वायु और गन्दगी फैलनेके 
लिये गुज्नाइशही नहीं रह गयी है। उन शहराम प्रत्येक घरके 
पिछवाडेमें इस श्रेणीके शौचकूपोंकी रचना होती है और महछेके 
सहल्लेमे थोडीसी गलीडुमा जगह ऐसी छोडी जाती है जहाँसे 
होकर नित्य सबेरे-शाम संगी समाज आवागमन करता और उन 
शौचकूपोकी सफाई किया करता है । इसके अतिरिक्त यदि प्रत्येक 
घरका मालिकः अपने शौचकूपकी स्वच्छताकी ओर थोडा भी 
ध्यान दे तो उस सहछेका आरोग्य नष्ट होनेकी किञ्चित्‌ भी संभावना 
नहीं रहती । देवदुविपाकले जिन हाहरोंमें उक्त प्रकारकी विशिष्ट 
पद्धतिसे नगर रचना नहीं हुई है वहॉके मकानदारोको अपने घरमें 
इस श्रेर्णांके शौचकूपका सूजन करने पूव्वे यह बात सव्वेदा ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि, उनकी उस घरेलू व्यवस्थाके कारण उन्हें तथा 
उनके अडोसियों-पडोसियों और महलेवालांको. किसी तरह दुर्ग- 
न्धिमयवायु और गन्दगीका शिकार न होना पड़े । अपने थोडेसे 
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दुलेक्ष्यके कारण अपने अडोसी-पडोसियोंकी नाक मारे इुगोन्धिके 
फटने न पाये और सारे महलेका आरोग्य नष्ट न हो । 
इस भ्रेणीके शौचकूप सब प्रकारे उपयुक्त और सुव्यवस्थित 





बनानेके लिये विशेषतया निम्न लिखित वाताोंपर ध्यान देना 


अत्यावश्यक हेः 
१, वह वायुकी दिशामें न हो। | 


. २, उसके आधार स्तम्भ अथवा चबूतरा कभसे कभ ३।४ फूठणे 
कम ऊँचा तो किसी हालतमें न हो! 


_ ३. जहाँ तक हो सके उसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि, मळ 
और जल एक दूसरेसे पृथऋ रहे । 

8. यदि दो बार नहीं, तो कमसेकस एक बार तो अवश्यही 
प्रतिदिन इस श्रेणीके शौचकूपॉंसे मल आर जलकी निकासी 
हुआ करे । 

_ ५, उसमें वायु और प्रकाश दोनोंकी विशेषरूपसे सस्माद्धि हो । 


जिन शहरोंमें इस अणीके शौचकूपोंके निस्माणकी परिपाठी है, 
चहाँ बहुतले लोग अपने यहाँके शौचकूपोंकी ( निचला फरे) 
नावगत भूम काले पत्थरकी बनाते ह और उसी पत्थरके मल- 
सूत्रकुण्ड रखते हे । इस प्रकारके पत्थरपर मूत्रादिका रासायनिक 
परिणाम नहीं होने पाता, यह सत्य है तथापि पत्थर कितनाही 
क्यों न तराशा और चिकना किया जाय उसपर मलके पुट चढ़ 
जाना अचश्यम्भाव्य है। शाहाबादी और पोरबन्द्रके चूनेके पत्थर 
तो इस कार्यके लिये अत्यन्तही अनुपयोगी हें। इनपर मल- 
सूत्रका रासायनिक पारेणाम तो होताही है साथही साथ 
ढुर्गेन्धि भी विशेष रूपसे तीत्र-स्वास्थ्ययाशक और दीघंजीवी हो 
जाती है। अतः उपरोक्त बातोंकों देखते हुए स्वास्थ्य, आराम, 
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'टिकाऊपन और खर्चे चारोंहीकी इष्टिसि विचार करनेपर यही 
~ ७०७, To श्रेणी २७ २० 
प्रमाणित होता है कि, इस श्रेणीके शौचकूपोंके मल-मूत्र- 


कुण्ड चीनी मिट्टीकी जिलो ( ७82९4 ०709 ०४४४ ) किये 
हुए होने चाहिये और तलेकी सतह पर सिमेण्टकी तह चढ़ाकर 
उसमें ( White G2९ ॥]& ) सफेद जिलो किये हुए ईटें 
जड़ देने चाहिये! यदि यह न हो सके तो यह सतह ' सिमेंण्टके 
'पेटेण्ट स्टोन ? की भी बन सकती है। 


उक्त ( White Glazed Tiles) सफेद जिलोदार इंटोके 
स्थानपर यदि एक उपायका अवरूम्ब लिया जाय तो व्यय और 
स्वास्थ्य दोनाही की इष्टिसे उसमें विशेष सुविधा होगी । वह उपाय 
यह है कि, पेन्देकी सतह बनाते समय पाहिले उस स्थान पर गिट्टी 
कूटे । पश्चात्‌ उसपर चूनेकी तह देकर ऊपर थोडासा सिमेण्ट 
फेलांदे । अनन्तर इसके खिडकियों अथवा अलमारियोमें जो 
काँचके चद्दर बरते जाते हें उन्हें चौकोर इंटोके आकारमें 
काटकर उक्त तैय्यार हुई सतह पर इस तरह एक दूसरेसे 
सटाकर जड़ दे कि, वस्तुत सतह पर जलका अंश मात्र 
सी न पहुँच सके । इस प्रकारकी फशवन्दी अत्यन्त कम खरचम 
तैय्यार होती और आरोग्य तथा मजबूती की दृष्टिसे 
नितान्त समाधानकारी होती हे! यदि कांचके नीचेका मसाला 
भरपूर और व्यवस्थित रूपसे जमाया गया हो तथा कांचके दुकडे 
भी पर्य्याप्त मोटाईके हाँ तो उनके इटने इत्यादिका कहीं भी भय 
नहीं होता । कांच निसर्गतया अत्यन्त चिकना पदार्थ है ओर 
उसपर कोई रासायनिक परिणाम भी नहीं होता। अतः आरोग्यकी 
इष्टिसे भी इस तरहकी सतह नितान्त संन्तोषजनक होती है। 
स्वच्छताके सम्बन्धम तो यह स्पष्टही है कि, कांचपर कोई पदार्थ 
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नहीं चिपकता । अतः जरासे प्रयासमंही उसपर गिरे हुए मलादि. 
पदार्थ सहजहीमें दूर ही जायंगे । 
इस श्रेणीके शौचक्ूपोके पेन्देमें एक ओर ढाल देकर इस भका- - 
रकी व्यवस्था करनी चाहिये कि, वहाँ गेरनेवाला सारा पाना 
सिमेण्टके बने हुए एक कुण्डम जमा होता जाय ओर उसको राज . 
निकासी हुआ करे । इस कुण्डपर लोहे अथवा सिमेण्ट कांक्रिटका 
बना हुआ वजनदार ढक्कन रहना चाहिये। 
आझङ्काति संख्या ९९ और १०० में हमने एक अत्यन्त थोडे 
व्ययमें तैयार होनेबाला शौच- 
कूप दिखलाया है। इसके ब्हा-- 
पीठ ( चबूतर ) की दीवालें १५ 
इश्वी चोडे पत्थरकी बनी हुई 
हे ओर उनके ऊपर चारों 
कोनोंपर ९-९ इञ्ची इंटक खस्मे 
(पिलर) खडेकर मध्यमं सलोह 
ईटोंकी बन्धाईकर दी गयी है । 
भीतर तीन फूटकी ऊँचाई तक. 
सिमेण्टका मोटा लेप कर दिया 
गया हे । ब्रह्मपीठसे प्रायः पाँच 
फूटकी ऊँचाईपर एक खिड़की 
बनी हुई हे । शोचकूपमें मल- ` 
त्याग करनेके हेतु बैठनेके लिये 
तराशे हुप काले पत्थरके दो पांव- - 
दान बेठाये गये हें; किन्तु यदि 
उनको जगह चूनेकी छोटे-छोटे 
न _ चौकोर चबूतरेलुमा बन्धाईकर 
कर | उनपर सफेद जिलो किये हुए: 
इटे जमा क्यि:जांय अथवा उन चूनेके चबूतरोपर सिमेण्ट बिछाकर : 
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उसपर कांचके तावदानी चौकोर दुकडे बेठा दिये जाँय तो यह 
व्यवस्था आरोग्यरक्षाकी 
दृष्टिसे विशेष उपयुक्त तो 
होगी ही, साथ ही साथ 
उक्त व्यवस्थाकी अपेक्षा 
इसमें आर्थिक व्ययसी कम 
होगा । इस प्रकारके चूनेके 
बने हुए पांवदानोंपर जो 
कांचके तावदान 
जांय वे अधिक बड़े न' 
होने .चाहियें । क्योंकि वैसा 
होनेसे पेर फिसलनेका भय 
रहता है । अस्तु, 
सण्डासकी नींचगत सतहपर. एक छेद किया हुआ डिब्बा 
रखा हुआ है। उसके नीचे, सण्डासके पेन्देमें दोनो ओरसे ढाल 
देकर सिमेण्टका बना हुआ एक मध्यवर्ती पनाला दिखलाया गया 
है। जो बाहर प्रायः २ फूटकी चौडाइके सिमेण्टका पलास्तर किये 
हुण कुण्डले लाकर जोड़ दिया गया है। यह झुण्ड सदा लोहे अथवा 
सिमेण्ट कांकीटके बने हुए वजनी ढक्कनसे बन्द रहना चाहिये । 
सण्डासके नहापीठपर बना हुआ कोठा 8९३ है। ब्रह्मपीठपरः 
चेठनेके लिये. जो पाँवदान बना है वह जमीनसे ३॥ फटके 
अन्तरपर है। 

३. जळोत्सजंक शौचकूप-आरोग्य औरं स्वच्छताकी इष्टिसे 
इस भ्रेणीके शोचकूपॉका. महत्व उक्त: दो भ्रेणीके शोचक्रूपांसे 
कहीं अधिक है । यह यदि. घरके भीतर अथवा उसके सान्निकट' 
भी बनाये जॉय तो भी काम चळ सकता है । इसके अतिरिक्तः 
इसके होनेसे मङ्गी इत्यादकि ऊपर सफाईके लिये निर्भर रहनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 
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इस पद्धतिके शौचकूप बनानेके लिये दो बातें अनुकूल होनी 
"चाहिये । एक तो यह कि, जलोत्सर्ग करनेके लिये पानी यथेष्ठ 
“परिमाणमें मिळता रहे और दूसरी यह कि, शौचकूपके बाहर 
जानेवाळे मल-जलको शुद्ध करने अथवा उसकी कोई अन्य 
“व्यवस्था छगानेका स्थायी प्रबन्ध उपलब्ध हो ! बहुतसे लोगोंकी 
यह धारणा है कि, इस अ्रेणीके शोचकूप वहीं बनाये जा सकते 
`हे जहाँकी म्युनिसिपॉलिटियोने अपने यहाँ नल चलाये हाँ तथा 
साव्वेजनिक सड़कोंके नीचे से मल-जलकी निकासी करनेके लिये 
बड़े-बड़े नाले ( 56७९४ ) बान्ध दिये हों और सम्पूर्ण गन्दुगीका 
यथोचित हीला लगानेकी कोई खास व्यवस्था की हो। किन्तु नही, 
'शेंसा समझाना भूल है! इस श्रेणीके शोचकूप भी हर जगह बनाये 
जा सकते हैं। उनके लिये न ' नल-प्रवन्ध? की ही आवश्यकता 
'है न साव्येजनिक नालोंकी ही ! जलकी पूर्ति कुएँ-बावडी-तालाव 
और नदीसे भी हो सकती है तथा घरके पिछ्वाडेमै यदि थोडी 
'बहुत जमीन हो तो भी सरलतासे वहा इस श्रेणीके शोचकूपकी 
'रचना हो सकती है । अस्तु, 
अब इस श्रेणीके शौचकूपोका निम्मोण करने पर विशेषतया 
सावधानी किन बातांकी रखनी पड़ती हे इसका विचार हम करेंगे । 
'इस सम्बन्धमे विचार करते हुए सबसे आवश्यक ध्यान देनेकी 
“बात यह है कि, ऐसे शौचकूपांकी रचना करने पर इस बातसें 
विशेष रूपसे सतके रहना चाहिये कि, कहीं भी मल-सूत्र अथवा 
तदनुषज्ञिक दुर्गेन्धिमय पदाथ खुली अवस्थामें न रहने पायें । ऐसे 
पदार्थाकी निकासी सव्वेदा सिमेण्टके बने हुए, जिलों किये हुए 
'खप्पड़के अथवा लोहेके बने हुए नलोंद्वारा बन्द अवस्थाम होनी 
चाहिये। अन्यान्य भ्रेणीके शौचकूपोंकी सफाईका काम सङ्गियां 
द्वारा होता है। किन्तु इस पद्धतिके शौचकूपोंकी सफाई केवल 
पानीके प्रवाह द्वारा होती रहती है । इसलिये ऐसे शौचकूपांमें 
सम्पूर्ण उत्सजैन व्यवस्था. ( flushing system ) इस प्रकारको 
होनी चाहिये कि, कहीं भी मळ .अथवा तद्नुषङ्गिक अन्यान्य 
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दुर्गनिधमय पदार्थ चिपके न रह सकें । इसके लिये मलादि पदार्थ 
की निकासी करनेके लिये जिन नलोंका अवलम्ब लिया जाय 
बे यथेष्ट रूपसे चिकने-मजबूत और उत्तम प्रकारसे ढळे हुए 
होने चाहय । इतनाही नहीं वरन्‌ साथही साथ इस वातकी -- 
योजना भी पहिलेसेही कर रखनी चाहिये कि, यदि देववशात 
किसी प्रकारसे उनमें दुगेज्धिमयवायुका प्रकोप हुआ ही तो उसका 
प्रसार घर अथवा उसके सन्निकट न होते हुए वह तत्काल ऊँचे 
वातावरणमें परिधावित हो जाय और वहाँ स्वतन्त्र वायुमें सम्मि-- 
श्रित हो जाय। इस योजनाकी पूर्ति स्थान-स्थानपर (77? )" 
ट्रंप, बैठाने तथा प्रत्येक ट्रैपपर एक-एक ऊध्वेनलिका ( ४९४४॥४-- 
४7९ (7० ) बैठानेसे सहजहीमें हो जाती है। 

इन सब आवश्यक बातोंके अतिरिक्त यदि इस श्रेणीके शोच-- 
कूपोंमें एकत्रित हुए मलके तत्काल छळ जानेकी ओर विशेष 
ध्यान रखा जाय तो उससे उत्पन्न होने वाळी दुर्गेन्धिके फेलनेकी. 
कहीं सी शुञ्षाइश नहीं रहती । इस प्रसुख वातको ध्यानमें रखते 
हुए कुछ कम्पनियोंने ऐसे श्रेणीके शौचकूपोंमें जड़नेके लिये एक 
विशिष्ठ प्रकारके चिकने तथा चीनी मिट्ठीके बने हुए कुण्ड 
( 00०४७ ) चलाये हैं। ये कुण्ड प्रायः २० से लेकर २७ इञ्च 
तकके होते हें। अधिक हरूम्बाईवाले कुण्डोके निचले पेन्देमें 
कुछ कम ढाल रहता है। अतः वह वहीं बरते जा सकते हैं जहाँ: 
जलका संग्रह यथेष्ठ हो और उसका प्रवाह जोरका हो । कम 
लम्बाइवाले कुण्डांमें ढाल अधिक रहता ह । अतएव इन 
कुण्डोमें एकत्रित हुए. मलको उससे जुटे हुए नलके हारा 
बहानेके लिये अत्यन्त अल्प जलसे भी काम चल जाता ह।' 
पिल्या न्त साथही साथ इस प्रकारके कुण्डाँमै एक दिक्कत यह 
भी होती है कि, कुण्डका आकार छाडा होनेके कारण ॥ 








छोटे बदनपर उड़नेकी सम्भावना होती है।इस लिये दोनोंही 
प्रकारके कुण्डोके गुण-वोर्षोपर वचार करते हुए मध्यम 
आकारके कुण्ड,-जो २४ से २५ इसी रहते हैं विशष उपयोगी: 
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और व्यवहारके लिये निर्भय समझे जाते हें । जिन स्थानोसे 
पानीकी कमी हे वहाँपर प्रयोगमें लानेके लिये इधर एक नये 
प्रकारके कुण्डोंका आविष्कार हुआ हे । इनमें विशेषता यह है 
"कि, इनके साथ बैठनेके लिये पॉवदान भी जोड दिये गये हें तथा 
कुण्डके बाहरकी दुतफो जमीनका थोडासा हिस्सा उसीके साथं 


अ 


ढला हुआ हे और इस बातकी विशेषता रखी गयी हे कि, 
उसका सारा ढाल सुख्य कुण्डकी ओर हो और उसपर गिरनेवाला 
जल कुण्डहीमें बह जाय ! उपरोक्त सभी पय कुण्ड मलसूचके 
'विसजेनके लिये बनाये गये हें और इनमें विसाजित छुआ मल- 
जल थोडासा जलोत्सेंग होनेसेही बहकर उसके एक कोनेस बने 
हुए छेदके हारा उससे जुटे हुए मळ-जरू प्रवाहक नळके रास्ते 
बह:जाता है। परिणाम यह हाता है कि, कुण्ड पुनः पूव्वेवत्‌ स्वच्छ 
औरं निर्गन्ध बना रहता हे । 

देखिये चित्र संख्याः--१०१ 

इसमें एक मलकुण्ड यथास्थान बैठाकर उसका लम्बच्छेद 
दिखलाया गया है । ' अ? यह प्रमुख कुण्ड हे ओर वह “ब? 
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आकृति नंबर १०१ 
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: नामक ट्रॅपमें अगळ-बगल सिमेण्ट भर कर उसमें बैठा [दया गया 
है। कुण्डके पिछले हिस्सेसे जलोत्सर्जक नलिका जोड दी गयी 
'है। इसी नलिकाके मार्गले, दीवाळपर रखी हुई उड्की में लगी हुइ 
'सिकडीके खींचतेही पानी दौड़ने लगता और वह ' प? ' फ और 
“ब? नामक छिद्दोंले निकलकर सारा मलजनित पदार्थ बहात हुए 
शौचकूपको नितान्त शद्ध और साफ कर देता है। कुण्डके शिरो- 
सागपर “क? नामक जो थोड़ासा भूमिभाग है, बह भीतरसे 
'योठा होनेके कारण उसके भीतरसे कुछ जळ वह निकलता है। 
जिससे कुण्डको सम्पूर्णहपसे डुल जानेमें पर्याप्त सहायता 
'सिलती है। निचले द्रँपमें 'म ? नामक जो स्थान निर्देशित किया 
गया है बह सदा जलमय रहता और उसमें ट्रॅपका कुछ हिस्सा 
'ङ्ूचा हुआ रहनेके कारण बाद्यवायुको कुण्डके भीतरी हिस्सेमें 
प्रवेश पानेकी कोई गुज्जाइश नहीं रहती । ट्रॅपके वाह्यगत सिरेसे 
रांगे-जस्ते अथवा अन्य किसी घातुकी नलिका जोड दी जाती 
'है। जिसके भीतरसे होता हुआ शौचकूपका सारा मलमय जळ 
एक पनाळीदार (77३? ) के मार्गसे होता हुआ आगे बढता 
'है। यह अन्तिम 7४० साठवेजानिक मार्गके प्रसुख नाले (Sewer) 
'से जोड व्या जाता है। अर्थात शौचकूपका सारा मल-जळ 
'और तद्नुषङ्गिक दुगेन्धिमय पदार्थ कमिकरूपसे उपरोक्त व्यव- 
'स्थाके अनुसार इसी प्रमुख नालेमें जा गिरते हे । 
इस अणीके शौचक्कपोमे कुण्डके शिरोभागपर, आगे पीछे सफेद 
'जिलो किये हुए खपडे या शाहबादी पॉलिश लादी अथवा और 
कुछ नहीं तो सिमेण्टका पेटेण्ट स्टोन जड़ देना चाहिये और इस 
'बातकी सम्पूण सावधानी रखनी चाहिये कि, कुण्डके चारों ओर 
'पय्योप्तरूपसे ढाळ बना दो । आजकल उक्त भकारके; विशिष्ठ 
कुण्डको निचले ट्रॅप सहित प्रायः १८ से लेकर २० रुपये तक दाम 
देना पड़ता है। जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ नलिकाको एक डोडी 
चामी अगर ( ए४४९ ) जोड देना चाहिये। जिससे आवश्यकता 
अरही पानी खचे होगा । सिकड़ीकी पद्धतिमें एकबारके खिंचावसें 
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कमसे कम एक “घडा? पानी खर्च होता है और जबलक कि 
ऊपरकी टङ्की दुबारा नहीं भरती तबतक पुनः पानी नहीं मिल 
सकता, यह विशेष दिक्कत है । 





'हातेकी दीवाल 0००७०५०4 Wa] 





जहांतक सम्भव होता है, हातेकी दीवार घेजोड़ और बेस्तर 
की होती है । इसका भीतरी बन्धाऊ काम गाळेसेकर बाहरकी 
दरारें चूनेके गिळावेसे जोड़ी जातीं तथा यदि अघिद,ही - छुआ तो 
इसका शिरोगत सुंडेरा ( ००००४ ) चूनेका बनाया ज्ञाता है ४ 
उसपर किसी भी प्रकारका भार न पडनेके कारण उसकी नींव. 
कठोर मिट्ठीपर भी डाली जा सकती है। यह कार्य ८१० फुटपर 
१४ इभी चौकोर खम्भे खडेकर उनके बीचमें पुनदेढीभूत इंटोकी 
४॥ इञ्च पडदियोंको उठानेसे शी हो सकता हे । जानवरों अर्थात्‌ 
पशुओंका उपसगे बचानेके निमित्त इनकी ऊँचाई 8 फुट तथां 
पडदानशीनी के लिये ५॥ फुट लगती हे । 

जिस स्थानपर फाटक बनाना हो, उस स्थानके दोनों ओरके 
स्तम्भ विशेषरूपसे मजबूत रखे जाते हैं। इसके विपरीत करनेसे 
उनपर फाटकका सम्पूण भार गिरकर स्तम्भके ससूलरूपसे उखड 
जानेका भय रहता है। यदि स्तम्भ पत्थरके हों तो एक के पछि 
दूसरे स्तरमें एक-एक अनगढ पत्थरकी ही जडाई होती हे । नहीं 
तो फाटकके भारके कारण स्तम्भमें खडी दरार पैदा होकर उसके 
चिर जानेका भय रहता हे! ईटेका स्तम्भ होनेसे वह कमसे कम 
१॥ वग फुटका बनाया जाता तथा उसके पेटेमें नींवसे लेकर ऊपर 
तक भीतर सिमेण्ट कांक्रीट भरी हुई तथा ऊपरसे तेळरङ्गकां 
अस्तरकी हुई लौह नलिका जड दी जाती है । जडे जानेवाले नरको 
थोडी दूरी तक लाकर चित्र संख्या १०२ में वर्णित विघानानुसार 
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SS SITAR eh ते 
उनके छोराकी एक लपेट नलिका में देते हुए सिमेण्ट कांक्रीटमें 
जड दिया जाता है। इस विधानके अतिरिक्त कहीं-कहीं नाछे- 
काके स्थानपर उक्त कथनानुसार एकाध गोळ तरकेका डुकडा 
देकर उसे छिद्वान्वित करते हुए उसमें नरका छोर मोडकर जड़ 
देते हैं। नरकी जुडाई स्तम्भके शुनियेमें न कर एक कोनेमें जैसा 
कि, आक्काति १०१ में दिग्दाशित है, कर्णरेषामें होती है। ऐसा कर- 
नेसे फाटक सळी भांति खोले जा सकते हैं । 

फाटकके कार्यमें जो माद्यां भ्रयोगान्वित होती हैं, वे पल्लोंकी 

= ~~ क KN ३५३ Ne =p 

चोडाइंके हिसाबसे दो तिहाई लम्बी होतीं हे । तथा उन्हें बोल्ट 
और चकत्तियोंसे कस देते हें । 

आक्काते संख्या१०२में हातेके पछेका एक सादा नमूना दिखलाया 
गया है। पछे चाहे जिस प्रकारके भी क्यों न बनाये. जांय, उनका 
समस्त सार नरोंपर ही गिरता तथा वे अधरमें रहते हैं। परिणाम यह 
होता हे कि, उनके जोड ढीले होकर चोखटें शुनियेमें नहीं रहने पातीं। 
यही कारण है कि, आझुतिमें प्रदर्शित प्रकारानुसार उसमें चौखटकी 
कणेरेषासें एकाध लोहे या¦लकड़ीकी पकड़ जड दी जाती है। 





i 





॥॥॥॥ 


आकृति नंबर १०२, १०२ धी रक. 


२१ 
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पत्थर या ईटेकी दीवालॉकी जगहपर कहीं-कहीं कांटेदार तारों 
या लोहेके उध्वंगत दंगल आयनंकी छडदिवाळी खडी करते हैं। 
इस प्रकारकी छड दिवालीसे पशुओंसे बखूबी बचाव नहीं होता 
तथापि उसे कम करनेके निमित्त नीचेकी पहिली तार जमीनसे 
६ इञ्चपर, तथा उसके ऊपरीकी तारे ८८ इञ्चपर लगाकर अज्तिस 
७ वीं तार एक फुटपर लगा दी जाती है । पञ्चात्‌ धति आठ-दस 
फुटके अन्तरपर चूनेके कांक्रीटमें सागवानके गोळ लहे अल- 
कतरेसे विलोपितकर खडेकर दिये जाते और उनके बाहरी ओर तार 
तानकर उसे बाहरके दोनों ओरवाळे जस्तेके हुकोंसे जोड दिया 
जाता है । तनावके कारण कोणस्थ तरके निकळ न पड़ें इस विचार 
से उनकी ओर लट्ठोंका तिछां आधार-जोर देते हैं। इस प्रकारके 
आधार सरल पंक्तिमें भी एक-एक खडे तरकोंके दोनों ओर प्रति सौ 
फुटके अन्तरपर दिये जाते हें । 

बाजारमें मिळनेवाली तथा जन साधारणरूपसे व्यवहारमें 


३७ ६६ 


आनेवाली कांटेदार तारोंकी लम्बाई तथा वजन निञ्सारिणीमें 
दिग्दशित किया गया हे । 

















मि =| ६ फूट लम्बी नलिकाका 
भीतरी व्यास इञ्चमें मोटाई इञ्चमें बज्न पोण्डमे 
र बह ३४ 
२३ 39 8 १ 
३ 33 छेद [ 
३३ ड ५४ ' 
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एँगल आयनेके डुकडे यदि खडे जडने हों तो प्रति आठ फुट 
यर १॥ » १॥ ५३ नापके- टी ” आयनेके खम्भे कांक्रीटम 


१ 
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अजबूतीसे गाडते हुए (उनमें एक सतहसे ६ इञ्च तथा दूसरा 
चार फुटपर ) आडे एँगछ अथवा “ दी? दँगलके दुकडोंकी जडाई 
की जाती हे । पश्चात्‌ इन दो आडे छौह-साधनोंमें ६।६ इञ्चके 

अन्तरपर नोक निकले तथा सध्य शिरामें छेद किये हुए १०४१" 
* ड “ सोटाईके ऐंगळ आयेनके डुकडे पेंचसे कस देते हें । इसके 
अतिरिक्त एकको छोडकर दूसरे खडे 'दी आयेनके' खम्भेको नीचेसे 
२-२॥ फुटके अन्तरपर छिद्रान्वितकर वहाँसे उसी नापके पँगल 
अथवा टी आयर्नेके तिछें तीर जमीनमें कांकीटमें गाडकर 
बैठाये जाते हैं । खडे डुकडे नीचे ५ इश्वी पोलाई रखकर गाडनेसे 
४ ही फुट ऊँचाईके यथेष्ठ हो जाते हैं। 


*१४/”*%/%/०%५/०%/. 











९ a 
गृहसीमान्तगत नालीरचना--१ 
--अभथीतू- 
( घर के हाते के भीतरवाली नालियोंकी व्यवस्था ) 

जिस प्रकार भनुष्य को जीवित रहने तथा अपने शरीरका 
पोषण करनेके लिये भोज्य पदार्थाकी व्यवस्था कर रखना अनि- 
वाये है, उसी प्रकार जिस घरमें वह रहता हे और जहाँ उसके 
नित्य नेमित्तिक व्यवहार होते रहते हैं, वहाँकी स्वच्छता 
रखना किम्बहुना उसे निवासके योग्य रखनेके लिये उसमें एकत्रित 
'होनेचाली दुर्गेन्धि एवम्‌ अन्यान्य आरोग्यनाशक पदाथोकी 
निकासी होते रहने की स्थायी व्यवस्था कर रखना सी एक 
अनिवाये काये है। मनुष्य अपने पेटकी नित्यकी सांगको पूरी 
'करनेके लिये नौकरी-व्यापार आदिकी स्थायी व्यवस्था कर रखता 
'है। उसी तरह जिस घरमं वह रहता है, उसमें उसके नित्य नेमि- 
पत्तिक व्यवहारोंके . कारण . निरन्तर रूपसे दुगेन्धिमय एवम्‌ 
आरोग्यनाशक पदार्थ एकत्रित होते रहते हें उनके निकासीकी 
"स्थायी व्यवस्था करना भी उसका एक आवश्यक और प्रधान 
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कत्तव्य हो जाता है! वह पेटकी माँगको पूरी करनेकी जो स्थायी 
व्यवस्था कर रखता है, उसे सब्वेसाधारण शाब्द में 'वृत्तिः अथात 
33082 कहते हें। अपने घरसे दुगेन्धि एवम्‌ अन्यान्य आरोग्यनाशक 
पदाथोंकी निकासी की जो स्थायी व्यवस्था उसके द्वारा होती है 
उसे पारिभाषिक प्रयोगमें "i2४९ ४9७६९० अर्थात्‌ नाली रचनाः 
= 

प्रणाली कहते हे ! 

इस प्रकरणमें हम घरके हातेमें (7.०१४९) दूषित पदाथा एवम्‌ 
दुगेन्धिके निय्यातनके लिये जो नाली रचना की जाती है, उसपर. 
प्रकाश डालनेका विचार करते हें । अतः हमें आवश्यक है कि, हम 
सब्वेप्रथम इस आवश्यक कार्यके लिये जिन साधनोंकी आवश्य- 
कता पडती है, उनका परिचय यहाँ करा दूं। पञ्चात्‌ हाते भरमे 
व्यवस्थित की जानेवाली नाली रचनाका भेदाभेद बतलाते इए 
अन्तमें उन नालियोंके मागेसे निस्रुत होनेवाले विभिन्न दुगेन्धिमय 
पदाथांकी अन्तिम व्यवस्था किस तरह और क्या का जासकती 
है, इसे वतलायेंगे । 


घरके हातेमें जो नाली रचना की जाती है उसके लिये विशेष- 
तया चार साधनोंको अत्याधिक आवश्यकता पडती है। जो ये हेः- 


१. जिलोकी हुईं खपड़ेकी नलियाँ (6।228d Stoneware pipes) 
२. ह्यूम पाइप, २ ट्प, 8 लोहेकी हलाऊ नलियाँ। 

उक्त क्रमके अनुसार पहिले जिळोकी हुई ख़पड़ेकी नलियोंका 
नाम आता हं । अतः हम पहिले उसीके सम्बन्धमें विचार करेंगे । 


जिलोकी हुई खपडेकी नलियाँ Glazed Stonevare Pipes. 
ये नलियाँ भारतवषमें पायः तीन कम्पनियाँ बनाती हैं। पाहिळी 
प्रसिद्ध और निपुण कम्पनी है,-वर्न एण्ड को०। इस कस्पनी की 
हिला और सुन्दर होती हें । किन्तु सूल्यमें 
दूसराको अपेक्षा महँगी पडती हें । दूसरी कम्पनीका नाम है,-- 
परफेक्ट कम्पनी । इस कम्पनीकी भी नालियाँ अच्छी होती हैं किन्तु 
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९७१४० - 


पहिलीके टक्कर की नही । हाँ, दःममं अवश्य सस्ती होती हैं । तीसरी 
कस्पनी हे ग्वालियर पॉटरी वकस यह थी अच्छा काम करती है। 
इस प्रकारको नलिओका आकार सवसाधारण रूपसे एक 
होता है। किन्तु व्यासका परिमाण अवश्य २इश्चसे लेकर १८ इञ्च तक 
घटता बढ़ता रहता हे! यद्यपि व्यासमें इस प्रकारकी सीमाबद्ध 
घठ-बढ करनेको शुज्ञाइश रहती हे तथापि लम्बाई प्रायः सभी 
नलिकाओंकी एक, ओर वह २६ इश्च होती है । इन २६ इञ्चोंमेसे 
२ इञ्च जोड़ने चले जाते हैं और २४ इञ्च अर्थात्‌ दोही फुटकी 
छम््राइ वास्तचमें बची रहती है । इनके दोनों छोराके अग्रभागके 
चारोष्ठ्यको देखकर अंग्रेजीमे इनके प्रत्येक छोरके अग्रभागका नाम 
अलग-अलग पड़ा हे । जो क्रमशः 9००९६ ९०१ और Spigot end 
के नाम्रसे पहिचाना जाता हे। हमारी मातृभाषा हिन्दीमें हम उक्त 
श़ब्दऋम का रूपान्तर क्रमशः 'मादोसुह? ओर 'नरसुंह' कर सकते हें। 
. पाठकोंको समझानेके लिये हमें ' मादीसुँह ? ओर “ नरसुंह !का 
शिष्ठ्य समझाना भी आवश्यक प्रतीत होता हे । ' मादी मुँह? 
जालकाके उस छोरका अग्रभाग हे, जो नलीके व्यासका अपेक्षा 
अधिक चौडा होता है । इसके भीतर निकास्थ नलिकाका 'नरसुंह” 


अथात्‌ नलिकाके दूसरे छोरका अग्रसाग,-जो सव्वेसाधारण रूपस 
नलिकाकेद्दी व्यासका होता हे, चैठाकर उसपर सिमेण्टका 


जाडे ( पलस्तर ) दिया जाता है । अलकतरेमे (००७ ) 
सिंगाकर ' नरमुँह' के चौतफा लपेट दिया जाता हे ओर 
'उसे मादीसुंहमे बेठाकर ऊपरसे सिमेण्टका पलस्तर कर देते हें । 

यह तो हुआ इन नलिकाओंका सव्वे साधारण परिचय ! किन्तु 
अब देखना ये है कि, यह बनती किस तरह हें ? इनके बनानेका 
कया उद्देश है ! तथा इनके कार्योपयुक्त होनेकी क्या पि हद! 
यह तो हम आरम्भमेंहदी नालिका को रचनाके साधनोंका नाम 
निदेश करते हुए इन्हें खपड़ेकी वनी घोषित कर चुके हें। खपड़ा 
'मिट्टीका बनता हे, यह सभी जानते हैं। अतः यह सी स्पष्ट है कि, 
ये मिट्टी की बनती हें । किन्तु भेद इतना ही है कि, इनके बनानेमें 
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विशेष क्रियाओका अवलम्ब लेना पड़ता है । अब वे क्रियाएं 
क्या हैं, इसका विस्तृत विवेचन करना एक तो हमारी पुस्तकका 
विषय नहीं हे; दूसरे हमारे पास उतना स्थान भी नहीं है कि, हम 
उसपर पूरा प्रकाश डाल सके । अतः हम उस सम्बन्ध- 
में विस्तारकी रारण न लेकर यहाँ केवल इतनाही उल्लेख 
करेंगे कि, 282९0 stoneware pipes अर्थात्‌ जिलोकी हुई खपड़े 
की नलियाँ मिट्टीकी बनती हें और उन्हें भट्ठीमें आँच देते समय 
उनपर जिलों किया जाता है। यह किया, जिस मिट्टीकी ये 
नळियाँ वनती हैं, उसमें मिलाये हुए ' निमक'के कारण होती है। 
जब ये अट्टीमें भूननेके लिये छोड़ी जाती हें तव निसक दवीथूत 
( निमकका रस ) हो जाता है और उससे नालिकाओंमें चिकनाइट 
( 89208 ) आ जाती है। विशेषतया इन नलिकाओंका भीतरी 
साग बाह्य भाग की अपेक्षा अधिक जिलोदार वनाया जाता है। कारण 
यह है कि, ऐसा करनेखे उनपर किसी प्रकारके प्रखर आस्ल 
अथवा क्षार पदार्थका असर नहीं होता । हमारे यहाँ अचार- 
तेजाब-सुरव्बे आदि रखनेके लिये जो वर्तन व्यवहृत होते हैं, चे 
इसी कियासे बनाये जाते हैं। जिसके कारण उनकी मजबूती 
बढ़ती है और उनपर किसी प्रकारका तेजाची असर नहीं होता । 
अत्यन्त चिकनाहट होनेके कारण उसके भीतर रखे हुए पदार्थ 
बिना सड़े गले या खराव हुए ज्यों के त्यों घरे पड़े रहते हैँ। 

इस प्रकारकी नलिकाएं लेते समय सदा यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि, वे पूर्णतया समानान्तर ( सीधी ) हों तथा उन्हें 
पत्थर या अन्य किसी ठोस वस्तुसे ठोकने पर उनमेंसे खुलकर 
ध्वांने प्रस्फाटेत हो ! स्वछता साधनके कार्यमें,-विरोषतया मल- 
जलकी निकासीके लिये तो कभी भूलकर भी धागा या डोरा गयी 
हुई अथवा ठोककर देखनेपर ठस बोलनेवाली नालिकाओंका प्रयोग 
न करे। नालेकाएं खरीदते समय सतर्कता पूर्वक यह देख लेना 
चाहिये कि, उनमेसे प्रत्येक नलिका का अन्तर्गत हिस्सा पर्याप 
रूप जलो चढ़ा हुआ हो । उनमें न कहीं गाँठसी दिखलायी दे 
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और न कहीं फोडेकी तरह फूला हुआ सा चिन्हही अङ्कित हो । 
नालिकाओऑकी विशेष परीक्षाके लिये उन्हे एकवार तोलकर देख 
लेना चाहिये । पश्चात्‌ प्रायः ४८ घण्टे तक जलमें डुबा रखनेके 
पञ्चात्‌ पुनः निकालकर तौल लेना चाहिये । यदि नालिकाणं अच्छी 
होंगी तो जलसे निकाळनेपर उनका वजन २ प्रतिशतसे अधिक 
न बढ़ेगा । 


इन सब परीक्षा प्रकारोंके अतिरिक्त कुछ प्रकार ऐसे हैं, जिनका 
अवलळम्त्र स्थपतिवगेही ले सकता है। साथही उन प्रकारोंका अव- 
छम्व लेनेके लिये विभिन्न उपकरणोंकी सहायता लेनी पडती है । 
जो सव्येसाधारण समाजको नहीं प्राप्त हो सकते तथापि जो 
प्रकार सरळ और आसान हे, उन्हें यहाँ पर लिख देना साव्वे- 
जनिक हितकी इष्टिसे अत्यावश्यक हे और उन्हींका हम यहाँ 
जिक कर रहे हें । 


उपरोक्त परीक्षाप्रकारोंके आतिरिक्त नालिकाओकी मजबूतीका 
पता एक तरहसे और चल सकता है ओर वह इस तरहसे कि, 
उनको जमीनपर रखकर उनपर इतना वजन रख दे कि, उसका 
सर्व्वं साधारण प्रमाण प्राति वर्ग इञ्च ३० पौण्डके हिसाबसे पड़े। 
यदि इतना वजन झेलकर नलिकां ज्याकी त्यों बनी रहीं तो 
समझलेना चाहिये कि, वे उत्तम और इष्ट योजनाके अनुकूल हें। 
अथवा नालिकाको आडी रखकर उसपर लकड़ीकी एक तरती 
रख दे । पश्चात उसपर प्रायः १७०० पोण्डका वजन रख दे। यढ़ि 
इतने पर भी नलिकाको कोई आघात न पहुँचा तो समझ लेना 


~ 


चाहिये कि, वह उत्तम है । स्युनिसिपेलिटियों अथवा अन्य साव्वे- 
जनिक कामो में जिन नालिकाओंका प्रयोग किया जाता है, उनके 
जोड सफाईदार और आवश्यकतानुकूल ( ॥ 2९-४९६ ) जला- 
मेद्य हैं की नहीं, इसकी परीक्षा पहिलेही करली जाती है और 


तभी वे काममे लायी जातां हे । 


३२८ ७ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र 





हयूमपाईपः-नाली रचनाका दूसरा साधन हैे,-बह्यूस पाइप ! इधर 
भसारतव्षमें इण्डियन ब्यूम पाईप कम्पनी नामका एक कारखाना 
खुला हुआ हे । जहाँ विशेषकर सिमेण्ट और कांक्रीटकी नलिकाएँ: 
चनायी जाती है । 


ये नलिकाएं विशेषतया सिमेण्ट और वालूके सम्मिश्रणसे 
बनती हैं तथा उनके अन्तर्गत भागंसें विशेषरूपले जिलों किया 
जाता है। बड़ी-बड़ी नलिकां बनाते समय उनके गर्भमें फौलादी 
तारोंका दञ्चर (९।९००) दिया हे। जिसके कारण उनके ऊँचाईसे 
गिरने अथवा उनपर यथेष्ट वजन पड़ने पर, उनके टूटने या 
'नह-अ्रष्ट होनेका भय नहीं रहता! ये नलिया प्रायः ६ से छेकर 
< फूट तकके लम्बाईकी होती हैं। जिसको देखते हुए उनमें अधिक 
जोड़ पडनेकी कोई गुज्चाइश नहीं रहती । आरम्भमें चतळायी हुई 
खपड़े की नलिकाएं केवल दोही फुट लम्बी होनेके कारण उनकी 
व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जोड़ देने पडते हैं। जो अत्यन्त त्रास- 
दायक और व्ययका काम हो जाता है। यादे उनकी जगह ह्यूम पाइप 
का प्रयोग किया जाय तो उसमें खर्चकी भी वचत होती हे और 
कार्ये भी सुगम हो जाता है। ` 
उक्त कम्पनीकी नलिकाएँ ४ इञ्चसे लेकर ६ फूट तक चाहे 
जिस व्यासकी भी अपेक्षा हो, मेळ सकती हैं। थे ढलाऊ लोहे- 
को नलिकाओंसे दाममें भी अत्यन्त स्वल्प पडती हैं और सजदबू- 
तीमें भी उनसे कुछ कम नहीं होती हैं । ढछाऊ लोहेकी नाल्या 
' ऊँचेसे गिरने पर तत्काळ इट जाती और छिन्नभिन्न हो जाती हैं 
किन्तु “दयम पाइप ' से इस प्रकारकी भयङ्कर हानिका भय नहीं 
रहता। कारण यह है कि, द्यूम पाइप सलोह कांकीटके बने होते 
हैं। जो आघातकी सहसा परवाह नहीं करते । 
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पिजडा 7१? और उसका कार्य--इन पिञ्डोंकी व्यवस्था 
'घरके हातेमें इगेन्धिमय वायुको फेलनेसे रोकनेके लिये की जाती 
है । वैज्ञानिकाने सिद्ध किया है कि, जलकी अपेक्षा वायु 
अधिक हल्की है । अतः उसे जहाँ जरा भी स्थान मिल जाता 
है, वहीं वह ऊपर उठनेका प्रयत्न करती हे । इसी सिद्धान्तको 
ध्यानमें रखते हुए चरके हातेमें जहाँ कहीं दुर्गेन्धिमय वायुके 
एकत्रित होनेकी शज्लाइश होती है वहाँ उसके प्रकोप-प्रातिवन्धके 
विचारले एक तरहके वायु-नियन्त्रक पिंजडे लगा दिये जाते 
'हैं। इन्हीं पिंजड़ोंकी अंग्रेजीमें 7४. और स्थपतिशाखकी पारि- 
भाषिक भाषामें पानीका पिञ्नड़ा कहते हैं । 





घर अथवा घरके हातेमें बनी हुई मोरियोंमें मल-जलका जो 
निरन्तर प्रवाह प्रवाहित होता रहता है उसके कारण उन सोरियोंमें 
एकत्रित हुए सेन्द्रिय पदार्थ सड़ने लगते हें और उसके कारण 
जो दुर्गन्धिमय और आरोग्यनाशक वायु उत्पन्न होती हे, वह सदा 
अपने विकासके लिये स्थान हृंढा करती है । घरमें स्वच्छताके 
-लिये व्यवहृत किये जानेवाले पानी की अथवा मलजल की जो 
छोटी-छोटी नलिकाएं किसी बड़ी नलिकासे अथवा ( 8९७५! ) 
नालेसे संयुक्त कर दी जाती हें उनसे उस नाले अथवा बड़ी नलि- 
कामें स्थित रहनेवाली दूषित वायु घरके अन्तगेतस्थ मोरियोंमें 
प्रवेश पाकर घरके सम्पूर्ण वातावरणमें फेलनेकी सम्भावना 
होती है। जिसके कारण केवल उस ढुगेन्धिकी बदौलत ही नहीं 
अपितु उसमें उत्पन्न हुए आरोग्यनाशक विषोंके कारण वह वायु 
मानवी स्वास्थके लिये अत्यन्त हानिकर सिद्ध होती है। इसलिये 
जहाँ सम्भव हो, इस प्रकारकी दूषित वायुको पुनः उल्टे मार्गसे 
- घरमै प्रवेश न मिले इस विचारसे स्थपतिवगे ४४० अर्थात्‌ पानीके 
_पिजडांकी योजना करता है । इन पिंजडोंकी सहायतासे दुर्गन्धि- 
-मय वायुका जहाँका तहां अवरोध हो जाता है और उसके घरमे 


-अवेश पानेकी गुज्जाइश नहीं रहती । | 
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= न 
पिन्नड्रॉके आकार वैशिष्ट्यके कारण उनके पेन्देमें हमेशा भरपूर 
पानी भरा रहता है । 
इस पानीसँ पिक्षडेका 
( चित्रसंख्या १०४ दे- 
खिये )  अ?' ब? नामक 
हिस्सा पडदेकासा काम 
करता हुआ एक ओरक्की 
वायुको दूसरी ओर जाने 
से रोकता है। यह हिस्सा 
जितना भी आविक पानीमें 
इबा हो उतनाही अच्छा 
काम पिश्नडेसे निकलता 
आ. ने. १०४ है। यदि वायुको दूसरी 
ओर जाना हो तो उक्त चित्रमें पानीमें इबकर “ब?” के नीचेसे 
होते हुए पुनः “अ? की ओर पानीसे ऊपर आना पड़ेगा । 
अतः इस प्रमाणसे यह स्पष्ठ हो जाता है कि, चित्रथ्न "अब ? ` 
नामक जो भाग पानीके भीतर इचा हुआ है, वह जितना 
लम्बा होगा उतनाही वह अधिक उपयोगी होगा । यदि इस प्रकार 
एक-एक पिजश्नड़ा घरमें, जहाँ-जहां मल-जल बहानेवाली मोरियाँ 
हो वहां, तथा नलके पासवाली मोरी, रसोंइंघर, स्नानागार तथा 
अन्यान्य ऐसी जगहोंपर जहाँ मोरियाँ हो; वहाँ छगा दिया जाय 
तो किसी भी मोरीके मार्गसे घरमें ढुगेन्धिमय और विषाक्तवायु ` 
भसरित होनेकी गुज्ञाइश नहीं रहेगी तथापि कसी-कभी ऐसा 
अवसर आता है जब पिश्षड्ा सुचारुरूपसे अपना कार्य करनेमें 
सम्पन्न नहीं होता । उदाहरणार्थ-- 


७३ (अ त बहुत दिनांतक मोरीमें पानी न पडा हो तो पिञ्ज-- 
| रहा हुआ पानी ओट कर “ब? के नीचे चला जाता 
है। ( उक्त आकृति देखिये ) अर्थात्‌ इस प्रकारसे जो थोडासा 
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स्थान रिक्त हो जाता है, ( पोला पड़ जाता) उस मार्गसे वायु: 


७, 


इधरसे उधर संचार करने लगता हे । 

( आ ) कभी-कशी पानी पिंजड़ेमें इतने जोरसे भीतर घुसता हे 
कि, वह तत्काल पुनः जोरोके साथ ऊपर उछाल सारता है। 
परिणाम यह होता है कि, पिञजडेके पेन्देमें आवश्यकतासे कमं ` 
पानी रह जाता हे और उससे डुगन्धियुक्त वायुको भीतर संचार 
करनेके लिये मागे मिल जाता है । 

ऊपर दिये हुए चित्र नम्बर १०४ में दिखलाये हुए पिळ्जडेसें 

५. प्रायः ऐसा होना अशक्य है । क्योंकि उसमें 
निर्देशित किया हुआ “अ? का ऊपरी हिस्सा 
पर्यास ऊँचा है । तथापि स्नानागारमें लगे हुए 
पिछजडेम ( चित्र संख्या १०५,१०६ देखिये ) ` 
अथवा जलोत्सजंक शोचकूपमें स्थित पात्रके 
आ. न॑.१०५,१०६ पिछले पिज्जड़ेमें इस प्रकार की बात हो जाना 
अधिकाँश रूपसे सम्भव है । 

(इ) यदि नलिकामें उत्पन्न हुई वायुको दूसरे मागेस चाहर 
निकल जानेके लिय ( ४१०४४]४४०० ) वातनछिकाके समान कोई ` 
साधन न रखा हो तो अवरोधित वायु दब जाती हैं और कभी-कभी 
उसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि, वह चित्र नस्वर १०४ में 
दिखलाये हुए “अब ? नामक स्थानमें रहे हुए पानीकों भेदकर 
पिश्नडेके सुंहकी ओर दौड़नेमें जोर मारती है । 

( इ ) पिश्नडेके भीतर छूडा-कर्केट अथवा कागज इत्यादि जमा- ` 
हो जाय तो उलम निर्वात स्थिति ( ४३९५०० ) उत्पन्न हो जाती : 
है और ` व! के नीचे पानी चला जाता है। अतः इन सच विप- 
दाओंको देखते हुए पिञ्जडोंको कार्यसमथे बनाये रखनेका आर- 
स्ससे ही ध्यान रखना चाहिये । विशेषतया तीसरे कारणसे उत्पन्न 
होनेवाळी खराबीले बचनेके लिये मोरी अथवा सण्डासकी प्रत्येक 
नलिका को एक-एक -ऊध्वे वातनछिका जोडकर एकत्रित वायु: 
छप्परके ऊपरतक पहुँचानेका प्रबन्ध करना चाहिये । 
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ऊपर जो चित्र संख्या १०४ दिखलायी गयी है, वह एक गळी 
'पिक्षड़ा है। इस प्रकारके पिञ्डे उन कुण्डाँसँ रखे जाते हैं जो उन 
बड़े नछो ( ४९४९7) के पास, जिनको रसोई घर अथवा खाना- 
गारमें बनी हुई मोरियोंका पानी बहाने छे जाने वाली छोटी-छोटी 
:नलिकाएं जोड दी जाती हें बनाये जाते हें। इसके अतिरिक्त इन 
: पिञ्जडांसे एक लाभ यह भी हे कि, वह अत्यन्त गहरे होनेके कारण 
` उनमें वालू-मिंड्टी-राख इत्यादि जो जड़ पदार्थ एकत्रित होते रहते 
- हैं, वे ऊपरका ढक्कन निकालकर सरळतापूर्ववक हाथसे निकाले 
' जा सकते हें । सण्डासकी नलिका मल-जलके प्रसुख नल (९९7) 
' को जोडनेके पूव्वे, उसके मार्गमें इसी नसूनेके परन्तु तीन ऊुँहवाले 
'पिन्नड़े बैठाये जते हें। ( उदाहरणार्थ देखिये चित्र संख्या १०४ ) 
_ : इसमें बडी भारी सहूलियत यह है कि, दोनों ओरकी नलिका ओंके सिरे 
उससे जोडे जासकते हैं। साथही साथ यदि उसके भीतर कोई पदार्थ 
"जम जाय अथवा अंटकजाय तो वह भी ऊपरवाले झुंहके मागसे 
हाथ डालकर सरलता पूव्वेक निकाला जा सकता है । इस झुंहमें 
व ५ डाट ' बन्द किया रहता हे और उसमें अश्रकका ' वाल्व ? 
'बैठाया हुआ रहता है । यह ' वालव ? बैठानेका उद्देश्य यह है 
"कि, उससे वायु भीतर तो जा सकती हे; पर बाहर नहीं 
'निकल सकती ।. 


उक्त गली पिञ्जडेके अतिरिक्त स्नानागार और रसोई घर की 
मोरियांके पेन्देमें बाद्यगत गली 


ra ) कहते हें । चित्रनम्बर 
१०७ और १०८ में इसी भ्रेणीके 
क पिञ्जडे दिखलाये गये हें । प्रथम 
आ. नं. १०७, १०८ आक्कातिके शिरोभागपर सूक्ष्म 


क्ल ५ 
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छिद्दोंकी जाली लगी हुई है। जिसके कारण नलिकाके अन्दर 
कोईसी बडा पदार्थ प्रवेश नहीं पाता और जालीपर ज्यो का त्यो 
पडा रहता है । इसके अतिरिक्त यह जाली उठाऊ होनेंके कारण 
जब चाहे तब उस स्थानसे अलग की जा सकती है और भीतर 
जमा हुआ सल तथा झडा करकट सरलता पूव्वेक हाथसे निकाला: 
जा सकता है! 


चित्र संख्या १०७ और १०८ में जो पिश्नड़े दिखलाये गये हव... 
उन्हे देखते हुए यह स्पष्ट दो जायगा कि, उन पिश्नडोंका पानीमें 
इबा रहनेवाला हिस्सा अधिक लम्बा न होनेके कारण वाह्यगत 
वायुका बुलखुलेके रूपमें भीतर प्रवेश पाना विशेष कठिन नही है ।' 
अतः यद्यपि भीतर ( चित्र संख्या १०७ और १०८ ) ऐसा पिजंडा 
लगाया भी जाय तो भी बाहर एक “गढी पिश्नड़ा ” लगानेकी 
नितान्त आवश्यकता है । 

असी हाल अन्तिस चित्र १०८ में जो पिञ्जडा दिखलाया गया: 
है वह संख्या नम्बर १०५ और १०६ से कहीं उपयोगी है। उसका: 
पानीमें डूबा रहनेवाला हिस्सा पर्य्याप्त लम्बा रहता है और उसके 
शिरपर ऊर्ध्वनालिका ( १ ०7४)४० ) जोड़नेके लिये एक छिद्र: 
रखा रहता है। 








जि. 


लोहेकी ढ़ठाऊ नलिकाएं 


जस्तेकी 090 
इन नलिकाओंका व्यवहार चरके छप्परके नीचे जस्तेकी चद्दर क 
जो पनाले चेठाये जाते हैं ओर जिनसे होता डन. वर्षाका पानी 
एक दो जगह संकलित होता हे, उसे बहा ८ जाने अथवा जहा 
जलोत्सर्जक पद्धतिके (08778 5५७९0) शौचकूप बने हे वहा, 
इसारतके ऊपरी खण्डमें बने हुए शौचकृपका मल-जल बहानेमें, 


तथा रसोई घर-स्नानागार इत्यादि जगहामे गिरनेवाळे पानीव 


£ 
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"निकासी करनेमें होता है! लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, 
यद्यपि इस प्रकारकी नलिकां उक्त विवक्षित स्थानोसे जलको 
' निकालनेके लिये जोडी जाती हैं तथापि उनका संयुक्तिकरण उसी 
बडे नल (560००) से होता है, जिसमेंसे होकर घर भरका सारा 
-मल-जल इष्ट स्थानपर पछुँचाया जाता है। इमारती काममें अधि- 
काश खपसे२॥ इञ्चसे लेकर 8 इश्च तकके व्यासकी ढलाऊ नलिका- 
ओंका प्रयोग होता है। ढीवालसे खटकर बैठानेके लिये इनके दोनों 
ओर प्रायः ९३ जगह सछि्र कान होते हैं । इन छिद्रोमें कांडे 
डालकर उन्ह दीवाल की दृरजोंमें सजबूतीसे ठोक कर चैठाया 
जाता है। वाजारमें इन नलिकाओंको जोड्नेके लिये चाहे 
जिस आकारके कोने-बेण्ड इत्यादि मिळते हैं तथा यदि दो-तीन 
नालिकाआको एक जगह जोडना हो तो उसके छिये सी दुसँही- 
'तिद्धुही छोटी-छोटी युक्त नालिकाएं मिलती हैं । इनका एक दूस- 
रीसे संयाक्तेकरण करनेकी प्रणाली यह है कि, पहिले एक नलिका 
'लेकर उसका मादी झुंह ऊपर किया जाता है और उसमें नरस 
'बैठाकर अगल-बगलमें रही हुई पोलमें चतुर्दिक कूट-कूट कर पाट 
भरते हें और ऊपरसे गलाया हुआ रागा छोड देते हैं। रागा सी 
खूब ईस-हस कर भरा जाता है और उसी समय उस स्थानमै 
समावेशित वायु निकाल दी जाती है । पञ्चात्‌ अन्तमें शिरोभाग 
पर. चप' (९०१०१९) जडकर यह कार्य समाप्त किया जाता है । 
ये नाळिकाएं प्रायः ६६ फूट लम्बाईकी होती हैं। बम्बई इत्यादि 
बडे-बडे राहरॉस यह कार्य ( [०९०४९१ P]०९४) सनद्याफ्ता 
ठेकों द्वारा ही होता है। क्योंकि इन्ही जोडाकी सुयोग्य जुडाई पर 
घरके निवासियोंका आरोग्य अवलम्बित रहता है । इन नलिकाओं 
में जिन ' वेण्ड ' ( घुमाव ) का व्यवहार होता है, उनके शिरो भाग 
'पर बोल्टोसे कसे इए हृक्कन रहने चाहिये । जिनमें यदि कभी कोई 
चीज अंटका जाय तो ढक्कन खोलकर किसी बाँस या लाठी द्वारा 
-भीतरसे वह चीज निकाली जा सके । 
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CQ 
गृहः सीमान्तगत नाली रचना--२ 

घरके हातेमें जो पानी इकहा हुआ करता हे, वह प्रायः तीन 
अक्तारका होता है । इनमेंसे एक पानी तो वह है जो बसातके 
"कारण इकहा हुआ हो । दूसरा वह है जो रसोई घर, स्नानागार 
इत्यादि जगहोंमें व्यवद्दत होता है । तीसरा और अन्तिम पानी वह 
है जो सण्डास अथात्‌ शोचकूपसे गिरा करता है। इन तीन प्रकारों- 
मेंले पहिले दो प्रकारोंका पानी खुली नालियाँ बनाकर उनके 
-मर्णसे साव्वेजनिक नाळेतक पहुँचाया जाता है । इन नालियोंका 
अन्तिम छोर उस नालेको सिला रहता है जिसमेंसे होकर तमाम 
“गन्दा पानी दृष्ट स्थानपर पहुँचाया जाता है । किन्तु अन्तिम 
प्रकारके पानी की निकासीके लिये खुली नालियोंका अवलम्ध 
नहीं लिया जालकता और उसे निकाल वाहर करनेके लिये बन्द 
'न॒लिकाओंकाही अवलम्ब लेना पडता है । 

बहुतसी जगहोंपर बर्साती जलकी निकासी स्वतन्त्र नालियोंसे 
करने की परिपाटी नहीं है जिसका परिणाम यह होता हे कि, 
वह पानी फशेपर गिरकर फर्शको कमकूवत वना देता है। यदि 
'फरों सिट्टी या चूनेका हुआ तो वहाँ बडी-बडी दरार (गडढे) पड जाती 
हैं। जिनकी जोडना एक बडे खर्चका कास है। यदि गडढ़े अथवा 
दरारें कुछ दिनोंतक वैसीही रहने दी. जॉय और वहा मिट्टी न डाली 
'जाय अथवा पलस्तर न किया जाय तो काळान्तरसे उसका 
'परिणाम सकानकी नींव पर होता है । संयोगवशात्‌ घरके 
हाते की जमीन ढालू न हो और वहाँ पानी एकत्रित होता गया 
'तो उसे वही जमीन सोख लेती है। परिणाम यह होता है कि, 
'वहाँ की वायु सद हो जाती है और उससे आरोग्य नाशकी 
सम्भावना होती है । इतनाही नहीं अपितु यदि दीवालें पत्थर- 
'मेट्टीकी भी हाँ तो सी उन दीवालोम पानी मरने और उनके नष्ट 
अष्ट होनेकी सम्भावना होती हे । अतः वात्पय यह निकलता हे 
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कि, इमारत चाहे कितनीही मजबूत क्‍यों न बनी हो उसकी नींव 
के पास पानी मरने देना भयंकर भयप्रद हे । 

रसोईघर और स्नानग्रृहमें गिरनेवाले पानीमें साग-पातके 
डण्ठल-छिलके इत्यादि बहुतसे पदार्थ बहते रहते हें । अतः यादि 
उसे वहीं स्वतन्त्र रख छोडा जाय तो आरस्भमें कुछ दिनों तक 
तो वह वहाँकी जमीनमें मरता रहा हे! किन्तु पश्चात्‌ आवश्यकता 
भर भर जानेपर वह ऊपर ही ऊपर जमा होता जाता है और वहाँ 
की जर्मानपर सील जम जाती हे । इसीको दूसरे इाब्दमें ' नोना ” 
कहते हें । इसके अतिरिक्त इस प्रकारसे पानी जमा होते रहनेसे 
शीतज्वरके मछड़ उत्पन्न होकर घरभर मलोरिया ज्वरका शिकार 
चन जाता हे । हमारे यहाँ बहुतसे घरोंमें विशेषतया देहातोंमें इस 
वातकी ओर अत्यन्त ही दुलेक्ष्य किया जाता है। | 

सारोश यह कि, पानी,-फिर वह चाहे जिस प्रकारका हो घरसे 
जहॉ तक हो सके दूर निकाल देनेकी अथवा उसकी ऐेसीही कोई 
उपयुक्त व्यवस्था छगानेकी निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये। घरसे 
दूर निकाल देनेके जो उपाय सब्वेसाधारण रूपसे अवलस्बित किये 
जा सकते हैं, वे ये हेः- 

(अ) घरके चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे ढालुआंँ आकार देते हुए. 
ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सारा पानी एक ओर एकत्रित हो अथवा. 
ड्रेनेजके साव्वेजानेक नाले निकटस्थ जन-पथके नीचेसे निकाले 
गये हाँ तो उसका प्रवाह उनसे मिलादे । संयोगवशात्‌ यदि निकट 
ही उक्त प्रकारके नालेका प्रबन्ध न हो तो सारा पानी एक जगह 
एकत्रित कर जहॉसे वह बाहर निकालना हो उस स्थानकी सतह 
पर चुनेका पलस्तर कर उसे निकटस्थ सइककी नाढीसँ अथवा 
आसपासके नालेसे जोड़ दे । ऐसा करनेसे वह एकत्रित हुआ 
पानी उस पलस्तर किये हुए मार्गसे होता हुआ उक्त साव्वेजानिक 
सड़कोंकी नाली अथवा आसपासके नालेमें प्रवाहित हो जायगा ॥ 
साथही साथ घरके हातेमें उक्त चूनेका पलस्तर की हुई जमीनका 


Le 


अन्तभेत हिस्सा पानीके दुष्परिणामसे साफ बचा रहेगा । 
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( आ ) रुनानागार अथवा रसोइघरम व्यवद्दत होनवाळे पानी 
का निकासी करनक पूव्वे सातर चित्र संख्या १०७, १०८ में दिख- 
लाये इप पिञ्जडेके अनुसार एक पिञ्नडा बैठाकर उसमें एक 
नलिका जोड दे तथा उसे उसीतरह बाहरतक निकाल कर यदि 
ड्रेनेजका व्यवस्था न हो तो उससे एक गल्ली-पिञ्जडा जोड दे और 
अन्तस आगे उसको मिलान मल-जलकी प्रसुख नलिकासे कर दे । 
याद इववशात्‌ वेसा भा कोई व्यवस्था उपलव्ध न हो तो उसे एक 
चूनेका बनो हुई नाळाके आगसे दूरतक निकाल दे और खुली 
जभान पर फळने दे अथवा खाग-पातके खेतसे जोड दे । खुली 
नाळेयाके काममें चीनीसिट्टीकी जिलोकी हुई अद्धेगोल नलिकाएं 
विशेष उपयुक्त सिद्ध होती ह । इस प्रकारकी नलिकाएं भीतरसे 
अत्यन्त चिकनी होता ह आर उनकी जुडाई भी अहप-स्वहप खच 
ओर मेहनत हो जाती है। उक्त कायक लिये जो नालियाँ बनाई 
जातो हं, उनके बनानेकी एक प्रणाली यह भी है कि, नाळीके 
पन्द आर अगळ-चगळमे शहावादी लादीके डुकडे चूनमें जमा दिये 
जाते है । किन्तु इस प्रकारका प्रयोग खर्चकी इष्टिसे कुछ मईँगा 
पडता ह। दृहाताम ।जलाका इइ नालकाएं अथवा शहाचादी छादी 
मिळना दुष्कर हो जाता हे । वहाँ नालियोके स्थान पर एक फुट 
गहरा ऑर खासे लेकर डेढ़ फुटतककी चौडाईका गडद खो द्कर 
उसमे ककडॉका कुटाइ करे । पञ्चात्‌ उसपर थोडीसी बालू फैला कर 
खूब पिटाइ करे। इसके उपरान्त कांक्रीटकी नाली बनाकर भीतरसे 
समप्रमाणमे महीन बालू ओर सिमेण्ट मिले हुए मसालेका हहकासा 
पळस्तर करे और खूब घोटे। इस विधिसे बनी हुई नाली अच्छी 
और थोडे खचमें बनती हे। इन नालियोंकी सतह चौकोर बनानेकी 
अपेक्षा अद्धगोल और ऊपरसे फेलावदार बनानी चाहिये । जिसमें 
पानीको डुतगतिसे प्रवाहित होनेमें सहायता मिळली हे । साथही 


यह सो ध्यान रखना चाहिये कि, इस प्रकारको नालियोंम्रें कमसे 


कम ५० फुटके पीछे १ फुटका ढाल तो अवश्य ही होना चाहिये ॥ 
२२ 
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(इ ) जहाँ जलोत्सजेक पद्धतिसे सण्डास बनाकर व्यवह्दतजल 
{ 8०८7४०७) और मलजल ( 8९७४४७) का संयुक्तिकरणकर 
बाहर निकासी करनेकी व्यवस्था करनी होती हे वहा जिलोकी 
हुई खपड़ेकी नलिकाओंका प्रयोग करना अवझ्यस्भाची होता है । 
इसके लिये ३ इञ्ची खपडेकी नलियाँ चल सकती हें । किन्तु फिर 
भी इस व्यवस्थाके लिये म्युनिसिपेलिदीके नियमानुसार कमसे 
कम ४ इश्वी नलिकाएं व्यवहारमँ लानी पडती हैं । उनके जोड़ 
सिमेण्टसे मजबूत करलेने चाहिये और कमसे कस उनमें प्रति 8० 
फुटके पीछे १ फुट दाल देना चाहिये। संयोगवशात्‌ इतना ढाल देने- 
की गुळ्जाइर न हो तो ड्रेनेजके सबसे उपरी भागके सचिकट एक 
कुण्ड बान्ध दे और उसकी ऐसी व्यवस्था करे जि लमें वह सदैव जळले 
सरा रहा करे। यह पानी दिनभरमें कमसेकम एक दो बार तो 
अवश्यही जोरके साथ ड्रेनेजकी नलिकामें गिरना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त नीचे निर्देशित की हुई सूचनाआको ध्यानमें 
रखना चाहिये।-- | 


(7) सल जलकी समस्त नलिकाए एक सीधी रेषासे 
हों । यदि संयोगवशात्‌ उनमें एकाद घुमाव पडजाय तो उसे दो 
समान रेषाओंसे जोड़ देना चाहिये तथा उस स्थानपर उच्छवास 
( Manb०|९ ) अथवा परीक्षाकुण्ड (Inspection Chamber) का 
निम्माण कर देना चाहिये । 


चित्र संख्या १४१ और १४२ में एक परीक्षा कुण्ड दिखलाया 
गया है । इसमें दो परस्पर गुणीकृत ४ इञ्ची खपडेकी नलिका- 
ओको परीक्षा कुण्डके पेन्देमें सिमेण्टका पलास्तर किये हुए 
अद्धगोल नालीसे जोड दिया गया है। इस प्रकारकी २।३ अथवा 
उससे अधिक नलिकाएं भी उक्त परीक्षा कुण्डसे जोडी जा सकती हैं। 
इस परीक्षा कुण्डके निम्माणका मुख्य हेतु यही हे कि, यदि नलिकामें 
कुछ अट गया हो तो वह सरलता पूर्वक निकाला जा सके। 
अतः उसका आकार कमसेकम इतना बड़ा होना चाहिये कि, : 


De कत 
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उसके भीतर एक मनुष्य अच्छीतरह खड़ा! हो सके और झुक 
सके । ऐसा होने उसे परीक्षा कुण्डकी सफाई करनेमें सुगमता 
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आकृति सख्या १४१-१४२ 
होंगी । सामान्यरूपसे यह परीक्षा कुण्ड २५३ फुटसे तो किसी तरह 
छोटे न होना चाहिये । कुण्डको सतहमें पहिले कांक्रीट देकर 
उसपरसे चारों ओर एक इञ्च मोटा सिमेण्टका पलस्तर कर 
दे तथा इस बातका ध्यान रखे कि, पेन्देकी पनालीमें कहीं कोई 
कोना-कतरा न रह जाय। यदि कुण्डकी गहराई अधिक रखनी 
हो तो उसमें उतरनेके लिये लोहेकी सीढियाँ लगा देनी चाहिये । 
ऊपर रिरोभागके चारों ओर इंटॉकी सतह जमाकर इमारती जुड़ाई 
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करे अथवा कांक्रीटका छाजन बिछाकर मुँह छोटा कर दे. और 
ऊपर एक पूरेपूर नापका लोहेका एक लगादे । जिसपर यह 
ढक्कन-स्थित रहता है, उसकी चोखट एवम्‌ ढक्कन बाजारमें 
तेय्यार मिलते हैं । 

(ग ) नलिकाकी छम्बाई यदि अधिक हो तो प्रति सो फूट 
पीछे उक्त प्रकारके परीक्षाछुण्डका सृजन करना चाहिये । 


(I) जहाँ तक - सम्भवनीय हो सके, इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि, खपडे की नलिकाएं जमीनके नीचे कमसे कस 
६ इञ्च की गहराईपर दबी हुईं हां । ऐसा करनेका उद्देशा यह हे 
कि, यदि संयोगवशात्‌ जहाँ वे व्यवस्थित हे, अगर कोई सारीं 
चीज गिरे तो उसे उनपर कोई आघात नहीं हो सकता । उनके 
नीचे की जभीन यदि पोली हो तो वहां पर पत्थरका एक 
सचान सा बान्ध देना चाहिये या चूने का कांक्रीट कर उसमें 
जल देते हुए खूब कूट-पीटकर उस जमीनभें पुख्तई छानी चाहिये! 
इस विशेष व्यवस्थाका कारण यह हे कि, यदि वह जभीन,-जिस 
पर उक्त खपड़ेकी नछिकाएं रखी जाती हें, पोली रह गयी 
तो नलिकाओके जमीनके भीतर चस जानेका भय रहता है 
आर उससे उनमें दिये हुए सिमेण्टके जोड़ोंके तहस-नहस हो 
जानेकी सम्भावना होती है। यदि इन जोड़ोमें एक जरासी 
भी दरार पड जाय तो उससे नलिकाके अन्तगंत जो दूषित 
वायु स्थित होती है उसके बाहर निकलनेकी गुज्ञाइश हो जाती 
है। जो शरीरस्वास्थकी दृष्टिसे बडे ही कष्ठका सामना है । 


(7४ ) इमारतके ऊपरी खण्डमें बने हुए शौचकूपोंकां मल- 
जल अथवा स्नानशुह या एऐसेही किसी स्थानका पानी 
नीचे उतारनेके लिय लाऊ लोहे की नालिकाएं काममें 
लानी चाहिये । खपड़ेकी नालिकाएं लोहेकी नालिकाआकी अपेक्षा 
कमजोर दोनेके कारण उनका व्यवहार ऐसे स्थानोपर नहीं करना 
चाहिये । साधारण व्यवहृत पानीकी निकासीके लिये ३ इञ्च 
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व्यासकी ओर भल-जलकी निकासीके लिये ४ इश्वी व्यासकी 
ढलाऊ लोहेकी नालिकाओका उपयोग करना चाहिये । इन नालि- 
काओंके जोड़ पाटके डुकडे हँलकर तथा उनमें गला हुआ रांगा 
भरकर खूब मजबूतीसे बन्द कर देने चाहिये; ताकि उनमेंसे 


जराभी वायु अथवा जलका अंश निस्रृत न हो सके । 


( ४ ) बोल्टोंकी सहायता ढेकर हरएक बैण्ड ( घुमाव ) के 
शिरोभागपर खूब मजबूतीसे बेठाया हुआ ढक्कन रहना चाहिये । 
जलोत्लजक शोचकूपके पिश्नडेके ठिद्रपर एक ऊध्वं वातनलिका 
( Ventilator ) लगाकर उसपर जस्तेकी तारका बना हुआ 
ढुक्कन छगा देना चाहिये । जिसमें उसके भीतर पक्षियोंकी बीट _ 
वगैरे पड्नेकी झुञ्जाइश नहीं रहती । यादे खानालय अथवा 
शौचकूपोंके पिक्जडे विल्कुळ सञ्चिकट ठगे हों तो २।३ द्रप 
नलिकाओंले उन्हे जोड़कर उन सभाकी अन्तर्गतवायु एकही 
ऊर्ध्वचात्नलिका द्वारा ऊपर निकाल देनेसे भी काम चल 
सकता है । ॒ 


( ४7) मल-जलकी मुख्य नलिकास जिन स्थानोंपर शो चळूप 
अथवा अन्य मोरियांकी नलिका जोडनी हो उन स्थानोंपर 
अंग्रेजीमे बतळाये हुए “४” अक्षरकी सी नलिका जोड़ देनी 
चाहिये । यह जोड़ इस परकारसे होना चाहिये कि, मोरियॉसे 
अवाहित होनेकाले पानीकी, मल-जळ निस्रूत करनेवाली नलिका- 
ओके संग्रहित प्रवाहको बहानेमें सहायता पहुँचे । अतः. 
एसी दशामें जो. जोड देना होगा वह” ४ ” इस अक्षरके आका- 
रसे साह्य रखनेवाली नलिका ही होना अनिवार्य हे । “टी? 
अक्षरके आकारसे साइश्य रखनेवाली नलिकाका ऐसे स्थानो- 
पर प्रयोग होनेसे दोनो प्रवाह एक दूसरे "+" चिन्हके सद्दश्य 
मिलते हैं। जिसके कारण प्रवाहमें बाधा पहुंचना सम्भव है । 
चित्र संख्या १४३ में एक ' वाई '.नलिका दिग्दाशत की गयी है। 
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( शत ) नाढिकाके भीतरका पानी जोरोंसे निकल जानेके लिये: 
निम्नलिखित बातोंकी आवश्यकता हैः-- 

(अ ) नलिका भीतरसे चिकनी हो । 

(आ) उसमें पर्य्याप्त ढाल देना चाहिये । 

( इ ) चार इञ्ची नलिकामें ४० मे एक,-तथा 
६ इञ्ची नलिकामें प्रतिशत के हिसावसे १ हाळ तो 
अवश्य ही होना चाहिये । 

( ई. ) नलिका हमेशा आधीसे ऊपर भरी अव-- 
स्थामें कार्य करे । लेकिन ऐसा होना घरेलू 
आ.संख्या१४३ व्यवहारोंमें शवय ही हो इसका कोई विश्वास नहीं 
दिलाया {जो सकता । अतः उत्तम मार्ग यही है कि, नलिकाओंमें 

पयोप्त दाल दिया जाय । . 


(शप) उच्छास अथवा परीक्षा कुण्डके पन्देमें घुमाव रहते 
है। अतः उनमें प्रवाहित होनेवाले पानीके लिये थोडा बहुत बन्धन: 
होना सम्भव हे । इसलिये चाहिये कि, उस स्थान पर आवश्यक्ता. 
भर ढाल दिया जाय । 


( 2 ) मल-जलकी नलिका दीवालके नीचेले अथवा घरके 
कुछ हिस्सोंके नीचेस कदापि न जानी चाहिये। अतः जहाँ तक 
हो सके, शोचक्रूपोंका निम्माण सदा बाह्मगत दीबालोके सन्चिकट- 
ही किया जाय। 


(X) पीनेवाले पानीकी नलिकाएं मल-जलकी नलिकाओंकेः 
सन्षिकट न होनी चाहिये । 


(XI 2 ढलाऊ लोहेकी नलिका और 'जिलोदार खपड़ेकी ` 
नलिकाओंका जोड सिमेण्टमें पाट सिंगाकर उसे उसके भीतर: 
हसत इए उसम पुनः समेण्ट सरकर पूरा करना चाहिये । 

नीचे चित्र संख्या १४४ में एक तीन खण्डकी इमारत दिखलायी 
गयी है । उसमें सामने जमीनपर डेनेजकी जो खपडेकी नलिकां: 
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दिखायी गयी हैं उनपर एक तिछो च्छेद ।दखलाया गया है। 
अब उसमें मल-जलकी एवम्‌ व्यवहृत पानीकी लोहेकी खडी 





आक्कति संख्या १४४ 


नलिकाण दिखलाकर वे खपडेकी नलिकाओंसे किस प्रकार और 
कहां जोडी जाती हैं तथा वहाँ ट्रेपांको किस तरह जोडा जाता 
है यह दिखलाकर, खपडेकी नलिकाओंमें यथेष्ट ढाल देते हुए 
बायी ओर एक परीक्षा कुण्डमें तीन सुहा ट्रॅप (Intercepting Trap) 
जोडकर सार्व्वजनिक नाले (४०४९९) से उसका संयुक्तिकरण 
कैसे किया जाता है, यह दिखलाया गया है। इस तिसुंदे ट्रॅपके 
कारण सार्व्यजनिक नालेकी दूषितवाडुको घरकी नलिकाओंमे 
प्रवेश पानेकी कोई शुञ्ञाइश नहीं रहती । 
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मल और व्यवहृत जलकी व्यवस्था 
YC 


जिन हशहरोंमें स्युनिसिपोलिडिय। हें वहां मलकी निकासी करने 
और उसे दूरतक ळे जाकर उसकी अन्तिम व्यवस्था करनेका प्रथ- 
न्घ भङ्कियोंद्वारा करा छिया जाता है और वही शौचकूपोंकी सफाई 
किया करते हैं । किन्तु छोटे-छोटे कसबो, ग्रामं, नगरों एवस्‌ 
उपनगरोंसं यह प्रश्न बडा जटिल एवस्‌ तापदायी होता हे । आरो- 
ग्यकी दृष्टिले चाहे जिस तरह सी हो मलकी निरन्तर निकासी करना 
और उसकी अन्तिम व्यवस्था करना एक अनिवार्य कार्य है। 
रसोईघर और स्नानाळयमें व्यवहृत होनेवाले जलको यदि घरके 
आसपासही फैलने दिया जाय तो उससे घरमें नोना लगने और 
मिट्टी सड़ककर विषाक्त वायु पैदा होकर उससे शी आरोग्य नाश 
हानेका भय है। अतः इस व्यवहृत जलकी अन्तिम व्यवस्था कर- 
नेका स्थायी प्रवन्ध करना भी उतना ही महत्व पूणे है; जितना 
कि, मलकी अन्तिम व्यवस्था करना । इसके लिये कुछ उपाय जो 
सुलभ, और सव्यं साधारण रूपसे व्यबद्दारमें छाये जाने लायक 
हेये हैंः-- | 

१, मल अथवा व्यवहृत जल घरसे दूर लें जाय और उसे एक 
गड़ढा खोइकर उसमें गाड दे । | । 

१. खाद उत्पादक शौचक्रूपमें,-मल पर राख, मिट्टी इत्यादि 
डालकर उसे निरापद कर दे और यथा समय उसकी निकासी 
करता रहे । 

१. जलको प्रवल धारासे मलान्तर्गत घन पदार्थको फोडकर 
उसे जल प्रवाहके साथ बहाते हुए एक होदमे एकत्रिक कर दे । 
पञ्चात्‌ एक भकारके रुक्ष्म जन्तुओकी सहायतासे उसे द्रवरूप 
बनाकर जमन पर बहाते हुए सूयोकिरण और वनस्पतियोंकी 
सहायतासे उसे निरापद्‌ बना दे । 
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उक्त तीन उपायोसँसे पाहिले उपायका अवलम्ब लेनेके लिये 
सङ्गियोंका सहारा लेना पड़ता है । यह सुविधा हर जगह होना 
नितान्त असर्भचनीय हे । कहीं तो सङ्गा मिलते ही नहीं और 
अगर मिलते शी हैं तो उन्हे भारी चेतन देना पड़ता हे । इसके अ- 
तिरिक्ति तीसरी समस्या जो सव्वे साधारण रूपसे सन्सुख उपस्थित 
होती है, वह है परावलस्बीपन । इस उपायका अवलम्ब ळेनेसे 
हमें अपने घरकी स्वच्छताके लिये पराधीन हो जाना पड़ता हे । 


खाद उत्पादक शौचङ्पांके सम्बन्धमें हम पाहिले विस्तारपूर्वक 
लिखडी चुके हें । यदि इनका उपयोग दक्षतापूर्वक और नियामेत 
ढुंगसे किया जाय तो वे आरोग्य संवर्घनके कायम अत्यन्त 
सहायक स्वरूप सिद्ध होते हें। किन्तु यदि उनमें दुर्गेन्धिनाशक 
` पदार्थों (सूसीमिट्टी राख इ०) का भरपूर व्यवहार न हुआ हो अथवा 
वहाँ गिरनेचाले जलकी निकासीका कोई उत्तम प्रबन्ध न रहा 
तो उससे इारीरारोग्यको बहुत कुछ उपसर्ग होनेका सय रहता 
है। अतः वह जहाँतक हो सके, घरसे दूर रहनाही अच्छा है। 
उसके लिये चरसे दूर एक स्वतंत्र जगह रहनी चाहिये । किन्छ 
फिर सी बीमार सनुष्यक लिये इतनी दूरका आना-जाना एक कष्ट 


दायी प्रश्न हो जाता है । 


( १) तीसरा और अन्तिम उपाय स्वच्छताकी इष्टिसे अत्यन्त 
उपयुक्त सिद्ध होता है । ( २) जलोत्सजेक शौचकूप यदि घरके 
भीतरी हिस्सेमें वने हां तो सी उनसे कोई त्रास नहीं होता वरन 
उलटे आरामही मिलता है। (३ ) खाद उत्पादक शोचकूपोमंसे 
निश्चित अवधिपर मलकी निकासी करनी पडती है। जहाँ साव्वे- 
-जनिक खर्चेसे ड्रेनेजकी व्यवस्थाकी रहती है, वहाँ मालिकको 
कुछ भी नहीं करना पडता और जहाँ .वह व्यवस्था नहीं रहती 
"वहाँ जलोत्सजक शौचकूपोंके हौद पय्योप्त अवाधितक बिना 
निकासी किये रखे जा सकते हें तथा उनकी निकासी करनेके 
ससय कीचड़ सी बहुत कुछ अंशोंमें थोडा निकलता है । इसके अ- 
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तिरिक्त जळोत्सजंक शौचकूपमे बने हुए होदसे निस्रुत होनेवाला 
जल,-शाक-पातके लिये प्रवाहीखादके रूपमं उपयोगी होता है। 

जिन शहरोंकी म्युनिसिपेलिटियोंने ड्रेनेजके नाले साव्वजानिक 
सड़कोंके नीचेसे चलाये हैं वहाँ घरके हाते और जमीनके नीचेसे 
से नलिकाएँ बेठाकर उनसे, टॅप जोडदेने तथा उनका सम्बन्ध 
एक बड़ी नलिकासे कर उसे घरके प्रमुख नलसे जोडकर' 
उसका सम्बन्ध सार्वजानिक ( 6४९7 ) नालेसे कर देनेसे ही 
घरका सारा मल जल उक्त नलिकाआसे होता हुआ इच्छित 
और योग्य स्थानपर पहुँच जाता हे । वहाँसे स्यानारसपौछिटी 
स्वयम्‌ उन दूषित पदार्थोकी अन्तिम व्यवस्था करती है। किन्तु 
जिन देहातों, छोटे शहरों अथवा निकाटस्थ ्रामोंमें, जहाँ घरके' 
पीछे थोडीसी जमीन रहती है, वहा अपना काम निकालनके लिये 
क्या करना विशष उपयुक्त आर सरल है, यही हमें यहाँ 
दिखलाना है । 

यह प्र्न चार तरहसे हल हो सकता है। एकतो जलकी 
सम्बृद्धि, दूसेर जलोत्सर्जक शोचक्ूपोका निम्मोण, तीसरे दप 
जोड़कर ख़पडेकी नलिकाओंका ड्रेनेज बनाना और चौथे मळ 
और सल जलका शुद्धीकरण कर उनकी अन्तिम व्यवस्था करना 
यही चार उपाय उक्त समस्याको पूरी तरह हळ कर सकते हैं । 

(ग) पानीकी सम्मृद्धि-जहां म्यानिसिपेलिटियोंने पानीके नल 
पइंचाये हो वहां शोचकूपके शीषैभागपर एक पानीकी टड्डी 
वान्धना ओर उसे सदा भरी रहने देना विशेष सुविधाजनक हे।' 
जहां इस प्रकारसे पानी मिलनेका कोई प्रबन्ध न हो वहां कुँओं 
और तलैय्याका पानी पम्पाकी सहायतासे उक्त टह्लियोंमें भरा 
जा सकता है | किन्तु जहां उक्त दोनोंही साधनोंका अभाव हो 
और भरपूर प्रमाणमें पानी न मिल सके वहां निम्न लिखित गौण 
उपार्याका अवलम्ब लेनेसे भी पानीकी बहुत कुछ आवश्यकता दूर 
हो सकती है। किन्तु इसका अथ यह नहीं कि, वहां पानीका 
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बिलकुछही काल हो । निम्न लिखित उपाय केवल गौण काये कर 
सकते हें । सस्पूण काय करनेके लिये उस स्थानपर कमसे कम 
भाते सजुष्यके पीछे ३ घडे ( प्रायः ५ गेळन ) पानी तो अवश्यही 
मिलना चाहिये । अस्तु, 

वे उपाय ये हेः-- 

( अ) रखोई घरकी मोरीमें चायके पत्ते, तरकारीके डंठल, प्याज 
आलूके छिलके आदि जो पदार्थ जल्दी नहीं सड़ते और जमा हो 
जाते हें, उन्हें एक किनारे निकालकर जला देना चाहिये । 

(आ) बत्तेन मांजते समय राख-मिट्टी आदि चूणेपदाथं जो 
सोरीमें रह जॉय उन्हें सावधानीसे निकाल लेना चाहिये । मोरीमें 
उनका अँशसात्रभी बहकर न जाने पाये । 


(इ ) स्ानालयमे अधिकसे आधिक जलका व्यवहार मनुष्य 
करता है । अतः उसे कुछ ऊंचाईपर वान्धना चाहिये और वहाँका 
सब व्यवहृत जल एक चूनेकी बनी हुई नाळीके मार्गसे सिमेण्टकी 
तह द्यि हुए होदेमें एकत्रित करते रहना चाहिये । 

( ई) रसोईघर अथवा अन्य कमरोंकी मोरियोंका संयोग स्नाना- 
लयमें बने इण हौदकी नलिकासे कर देना चाहिये तथा प्रत्येक 
मोरीको एक एक गली टेप जोड देना चाहिये । स्मरण रहे, स्नान 
टॅप होते हुए भी गली ट्रंप होना अत्यावश्यक है । 

( उ) जळोत्सजेक शौचकूपमें सी एक गल्ली द्र जोडकर 
उसकी नालिका स्नानाळयमें बने हुए कुण्ड ( होद ) की नलिकासे 
जोड देनी चाहिये । साथही इस श्रेणीके शौचकूपोंमें मलत्यागः 
करतेही इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि, विसजित मलपर 
तत्क्षण जोरेंके साथ एक लोटा पानी छोड दे। उसके प्रबल 
आघातसे सारा मल तत्क्षण बह जाय । 


( ऊ ) प्रतिदिन सेरे प्रायः १० बजे छुण्डमें एकत्रित किया हुआ 
सारा जल एकदम खोल देना चाहिये । जिसमें उसके प्रबल प्रवाहके 
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'कारण सुख्य नाळे (D7५०) से प्रवाहित होनेवाला सारा सल 
साफ छुल जाय । सायङ्वालके समय प्रतिदिन शोचकूपमें एक-दो 
'बाल्टी तो अवश्यही पानी गिराना चाहिये और वह भी धार 
धरकर नहीं वरन झोंकेके साथ । ऐसी करनेसे मलको किसी शी 
तरह वहाँ चिपके रहनेकी शुञ्ञाइश नहीं मिलती । 

(० ) यह सब पानी एकत्रित करनेके लिये 8 इश्ची खपड़ेकी 
नलिकाओंसे बने हुए मागंका आयोजन करना चाहिये । खपड़ेकी 
'नलिकाएं कमसे कम प्रति ४० फुटके पीछे एक फुट ढालके 
हिसावसे एक दूसरीके साथ सिमेण्ट द्वारा संयुक्त कर देनी चाहिये 
और उनकी मिछान रेवकुन्ड ( Grit chamber ) अथवा पूतिकुण्ड 
( septic 2३०६) इत्यादिसे कर उसमें पानीकी झुद्धी होनेपर 
उसका उपयोग खेतके कामस करे । 


मल-जलका शुद्धीकरण 


मल-जलका शुद्धीकरण करनेके निम्न लिखित तीन प्रकार हैं । 
'एक तो यह कि, मल और जलको उनकी अपक्ष दृशासें 
भूमिपर फैला दे । इस प्रणाळीको काममें छाते समय पहिले 
'यह ध्यानमं रखना आवश्यक है कि, ( अ) सारा मल फूटकर 
'पानीके साथ द्रवीभूत हो जाय (आ ) दूसरे पानीको ग्रहण कर- 
नेके लिये भूमि भी यथेष्ट प्रमाणमें पास रहे । ( इ) बर्सातमें भूमि 
"निसर्ग प्रदत्त पानीक कारण योंही तर रहनेकी वजहसे उक्त प्रणा- 
'लीकी शरण लेनेवालोंकों बड़ी कठिनाईस सामना करना पड़ता है। 


दूसरी प्रणाली यह हे कि, सल जलने और पानी मिलाकर 
रासायनिक क्रिया द्वारा उसे शुद्ध करना । इसके लिये (अ) 
'पानी भरपूर होना चाहिये । (आ) उसमें जिन रासायनिक 
्रव्योंका सम्मिश्रण करना पडता है, उनके लिये नित्यका व्यय 
'सहन करनेकी क्षमता होनी चाहिये । ( इ ) नीचे जो कीचड जमा 
-होता है उसकी नित्यप्राति सफाई होनेका प्रबन्ध होना चाहिये । 
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सेप्टिक कुण्ड और फिल्टर--इस प्रणालीको कामम लानेके लिये 
घरके पिछवाडेस थोडीसी जमीन होनी चाहिये । साधारणतया 
यह सुविधा छोटे-छोटे गावो, कसबा और नगरा-उपनगरॉमें 
अधिकांशरूपसे होती हे । अतः यादि आरस्भमे थोडासा अर्थव्यय 
सहन कर उक्त कुण्ड और फिल्टरकी रचना कर ली जाय तो मलके 
शुद्धीकरणका काये सहजहीम और विना किसी विश्न बाधाके 
सुचारु रुपले सम्पन्न होता रहता और अविष्यम इस कार्यके 
निमिस कोई खर्च उठानेक्की भी आवश्यकता नहीं रह जाती।' 
जहाँ भ्नियोंकी प्राप्ति होना असस्भच हो वहाँ और जहां वह 
सहजहीम प्राप्त हो जाते हें वहां सी इस प्रणाळीका उपयोग 
अत्यन्त उपयोगी और सरल प्रमाणित होता है। कारण सङ्गी मिलने 
पर उन्हें वेतन देना पडता और साथही साथ अपने आरोग्यके लिये 
उनके सुँहताजु होकर रहना पड़ता है। अतः दोनोंही इष्टिसे यह 
प्रणाली विशेष लाभजनक और उपयुक्त है । 


इसका अवलम्ध लेनेके लिये . खब्बे प्रथम दो विशिष्ठ प्रकारके 
कुण्डोंका सजन करना पडता है। जिनमेंसे एकको रेवकुण्ड 
( Grit chamber) और दूसरे को पूतिकुण्ड ( Septic Tank )' 
कहते हैं । मलुष्य चाहे जितनी भी सावधानीस काम के, उसके 
घरसे व्यवहृत होनेवाळे जरूमें राख, मिट्टी, वाळू, शाक-पातक 
डण्ठल, छिलके, चायकी पत्ती इत्यादि पवार्थाका कुछ न कुछ 
अंश रहं ही जाता है। उसे पूर्ण सतकंतासे निकाल कर अलग 
कर देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि, कितनीही बार सल 
फूट कर जळमें मिश्रित नहीं होता और उसे उसमें सिलानेकी 
नितान्त आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये 
जिस विशिष्ठ प्रकारके छुण्डका सजन होता हे उसे रेवकुण्ड 
अथीद 'ग्रिट चेम्वर? कहते हे । 
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आक्काति नं. १४५, १४६. 


इन चित्रोमे बायीं और एक रेवकुण्ड दिखलाया हे । इसमें एक 
छोहेकाछड जडकर उसपर तिछी चलनी रखते हैं और उसपर प्रसुख 
नलिकासे आनेवाला सारा पानी छोड़ा जाता है । उस समय उस 
'जळके साथ मिश्रित डठछ-पत्ते इत्यादि पदार्थ ऊपरही रह जाते हैं 
और बालू इत्यादि जड पदाथ पेन्देमें जभ जाते हैं । पानीका निरन्तर 
भवाह प्रवाहित होता रहनेके कारण मळ सी अच्छी तरह फूट कर 
पानीमें सम्मिश्रित हो जाता हे । इस कुण्डसे होकर, चळनीके नीचे 
'बेठायी हुई एक नलिकाके सागसे पूति कुण्डके मध्यभाग तक पानी 
पहुंचाया जाता है। ऐसा करनेका कारण यह है कि, जिसमें वहां 
पानी अत्यन्त मन्द गतिसे पहुँचे । वहां पहुँचने पर इस पानीका 


हिंदी सुलभ वास्तुझास्र. ३५१ 





शुद्धीकरण ( 2०४००३६।०३]]५ ) स्वतन्त्ररूपसे अपने आपही हुआ 
करता है। क्या? पूतिकुण्डकी विशिष्ठ रचना प्रणालीके कारण । 

जो पूतिकुण्ड नया बना हो, उसमें मल-जल छोडतेही आरम्भमें 
२।३ दिनतक थोडीसी दुगेन्धि पैदा हो जाती है । किन्तु थोडेही 
दिनोंसे वहांपर एकत्रित हुए पानीके पृष्ठसागके पास एक तरहकी 
“काई? अथवा तह जम जाती है और उस नलिकामें अत्यन्त सूकम 
अनुर्वोपजीची ( अचुर्वेचणा 0० ०४९०) कीटाणु ( Anaerobic) 
IBacte7॥ पैदा हो जाते हें । मल-जलमें जो थोडी बहुत वायु 
और उसके साथ-साथ उद्बे अथोत प्राणवायु (०८४४९० ) विडुत 
दृशामें स्थित रहता है, उसका सव्वं प्रथम मलान्तगंत सेन्द्रीय 
द्रव्योंपर ( ०rएani० ०३४४९८) रासायनिक परिणाम होनेसे, भीत- 
रकी सारी प्राणवायु समाप्त होतेही उक्त कीटाणुओकी जोरांके 
साथ बृद्धि होने ळगती है और वह बचे-खुचे सेन्ट्रिय 
रब्योंका अधिकांश साग खा डालते हैं । परिणाम यह 
होता हे कि, घन पदार्थ व्रचीभूत होकर शेषभागकी वायु बन 
जाती है । यदि यह न हो तो मळ ज्यों का त्या जहा का तहा धरा 
रहे और थोडेही दिनोंमे उसका ढेर लगकर तदान्तर्गत दुर्गन्धि 
आरोग्य नाशके लिये प्रधान कारण बन जाय । किन्तु उपनिदिष्ट 
कारण उसकी आधी व्यवस्था तो यहीं लग जाती है । अथात्‌. 
न मलका ढेरही रहने पाता है न उसमें आरोग्यनाशक इुगेन्धिही 
यथेष्ठ प्रमाणमें रह जाती हे । जो कुछ थोडाबहुत अवशेष भाग 
रह जाता है वह आरोग्यका उतना घात करनेवाला नहीं रहता और 
उसकेभी शुद्धीकरणका काये सरल हो जाता है। इस कुण्डके 
'शीर्षमागकी सतहपर जो काई जम जाती है, वह अत्यन्त महत्व पूर्ण 
होती है । उसको स्थायी रखनेके लिये अत्यन्त सतक रहना चाहि- 
थे। इसीलिये कुण्डस्थ जलको स्थिर रखनेके विचारसे रेवकुण्डसे 
` “निस्रत होनेवाली नलिका पूर्तिकुण्डके मध्यतक लाकर छोडी 
जाती है तथा पूतीकुण्डसे जानेवाळे पानीकी नलिका इसौप्रकार 
मध्यसे ऊपरतक ले जाते हें । 


३५२ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 
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AAAS, 


घरू कामके लिये चोकोर पूतिकुण्ड बनाना अच्छा हे । उसका. 
आकार किञ्चित्‌ लम्बा होना चाहिये | चौड़ाई जहाँतक बने कस रहे। 
किन्तु समयानुसार मनुष्य उसमें उतर सके इस विचारसे कमसे कम 
२ फुट चौड़ाई तो अवझयही रहनी चाहिये इख कुण्डके पेन्देसे, 
जिस दिशासे पानी भीतर आता रहता है उस ओर १० में १ से 
१५ में १ तक दार दिया जाता हे तथा पेन्देसे पायः २।३ इञ्च तक 
नीचे जमा हुआ कीचड सहजहीभ निकाला जासके इस विचारसे 
एक तीनस लेकर ४ इञ्च तकके व्यासकी नलिका भी कहीं-कहीं 
बैठा दी जाती है। इस नलिकाको बाहरसे एक काग लगा रहता 
हे । कतिपय कुण्डोंके मध्यभागमें एक अथवा दो पडदे और बनाये. 
रहते हैं। ये पडदे सलोह कांक्रीट अथवा ईटेके बने रहते हैं । इनके 
बनानेमें विशेष उल्लेखनीय बात यह हे कि, उनकी ऊँचाईके तील 
हिस्से कर मष्यवर्तीय भागमें डेहले लेकर २ इञ्च तकके व्यासके 
छिद्र रखे जाते.हें। उद्देश्य यह कि, ऐसा करनेसे उन छिडोंसि 
होता हुआ पानी इस कुण्डके इस हिस्सेसे उख हिस्सेनें जा सके । 
इन पडदोंके सूजनका सुख्य उद्देश्य यही है कि, जलका सूल वेग 
रोककर कुण्डके प्रष्ठ भाग पर जो ' काई? की सतह जम जादी 
है, वह ज्याकी त्यों स्थिर एवम्‌ अचल बनी रहे । कुण्डका भीतरी 
हिस्सा सिमेण्टका पलास्तर किया हुआ और तदन्तर्गत पृष्ठभाग 
जहाँतक सम्भव हो चिकना जिलोदार बनाना चाहिये तथा 
ऊपर एक जस्ते की चद्दर लकडीकी चौखटमें बैठाकर उसका ढक्कन 
के स्वरूपमें उपयोग होना चाहिये । इस ढक्कनपर ' रिङ्ग ' लर्गा- 
नसे उठाई-धराइमें सुविधा होती हे । अस्तु, 


यह कुण्ड जमीनके भीतर होना बुरा नहीं तथापि इससे बर्सा- 
तमं उसके भीतर पानी पहुँचनेकी सम्भावना होती है। अतः सर्व 
अट वात यही हे कि, इसका २ फुट तककी ऊँचाईका भाग 
जमानस ऊपर नकला रहे तथा शेष अङ्ग जमीनमें ही गडा रहे ॥ 
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कुण्डके भीतर से बाहर जानेवाळे पानी की नलिका जमीन पर 
कुछ ऊँचाइेपर रहनेसे, एक लाभ यह भी होता है कि, उस पानीका. 
उपयोग खेतोंकी सिंचाईके लिये सहजहीमें हो सकता है। | 
गाहेस्थिक पूतिछुण्ड आवश्यकतासे कुछ बड़ा बनाना अच्छा 
है। याने कमरे कम उसमें दो-तीन दिनका मल-जल तो अव-' 
इयही रह लक । ऐसा करनेसे एक तो उसमें स्थित पदार्थका 
शुद्धीकरण करनेमें पथ्याप्त अवसर मिलता है दूसरे समयानुसार 
यदि घरमें मेहमान और अंतिथियोंका जमघट इकडा हो जाय तो 
उस सभय सी इसी एक कुण्डले काम चल सकता है। : _: 
कुछ शास्त्रज्ञोंका कथन है कि, सालमें एकबार अथवा यादि 
सम्भव हो तो सामे ३४ बार तो अवश्यही पूतिकुण्डकी- सतहमे 
जमे हुए कीचडकी सफाई होती रहनी चाहिये! किन्तु हमारी 
समझसे उनका ऐसा कहना भूल है। क्योंकि, हमारे देखनेम बहुत 
से एसे पूतिकुण्ड आयें हैं, जो पाच-पाच वषेतक अव्याहत रूपसें 
कास देते चळे गये हें । इतनाही नहीं अपितु हमारा यह अनुभव 
है कि, अधिक दिन तक' छुण्डोंकी सफाई न होनेसे उनके पृष्ट 
साग पर जो काई? जम जाती है, उसमे घर बनाकर रहनेवाले 
कीटाणु अधिक प्रबळ और सुपुष्ट हो जाते हैं। जिनके कारण उन, 
कुण्डोमे प्रवेश पानेवाळे मळ और इुगेन्धिका नाश आधिक डुत- 
गतिसे होता रहता है । २-३ वर्षोकी अवधि बीत जानेपर उक्त 
काईका प्रष्ठसाग पत्यरकी तरह ठोस बन जाता हे । अतः ऐसी: 
दृशामें कितने दिन तक कुण्डकी सफाई न करनी चाहिये, यह 
बात कुण्डकी कार्यक्षमता पर निर्भर करती है । यदि पेन्देंमें अत्यन्त 
कीचड जमा हो गया हो और उसके कारण भीतर जानेवाले 
पानीकी शुद्धि विलम्ब लगनेकी सम्भावना हो गयी हो तो उस 
परिस्थितिमें कुण्डकी सफाई करना आवश्यक और अनिवार्य है। 
कुण्डकी सफाई करनेकी आवश्यकता का पता कुण्डके बाहर 
जानेवाले पानीकी परीक्षा पिक लग सकता हे । यादे वह साफ 
न हो, उसमें बारीक कण तैरते हुए दिखलायी इं और 
आती हो तो समझ लेना चाहिये कि, कुण्ड सफाई मांगता है । 
२३ 
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कभी-कभी ऐसा देखनेमे आता है कि, घरके फर्शको घोते 
समय किसी एसिड अथवा डिस-इन्फेक्टरका प्रयोग करनेसे 
उसका परिणाम कुण्डस्य जन्तुओंपर बहुतही बुरा पडता हे और 
उसके कारण कुण्ड उचितरूपसे कार्य करनेसे असमर्थ हो जाता 
है। ऐसी दशासें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि, यदि कुण्ड किसी 
कारणवश पूरा काम न देता हो तो उसे सहसा साप; नहीं 
करना चाहिये । वरन्‌ ३-४ दिनतक उसमें मल-जळ छोडना निता- 
न्तरूपसे बन्द कर देना चाहिये । ऐसा करनेस परिणाम यह होता 
है कि, कुण्डस्थ जन्तु उस अवधियें भूखले व्याकुल हो जाते हैं 
और उक्त अवधिके पश्चात्‌ मल-जल छोडनेसे बुशुक्षित होकर 
अपने खाद्य पदार्थको दूने जोर-शोरके साथ खाने लगते हैं 
इसके अतिरिक्त इस प्रयोगके कारण ऊपर जसी हुई काईकी 
मोटाई भी पय्या्तरूपसे कम हो जाती है और सफाईके योग्य 
छुआ कुण्ड पुनः प्रव्वेवत काम देने लगता हे । 
कुण्डकी सफाई करनेके पूव्ये उसे तीन-चार ढ्नितक पूर्ण 
विश्रान्ति देनी चाहिये । ऐसा करनेले भीतरी शीषेश्ागकी तह 
प्रायः फुटभर नीचे दवी हुई मिलेगी । पश्चात्‌ फावडेले थीतरका 
कीचड़ निकालकर जमीनसे प्रायः १॥ फुट गहराईका गड्ढा खोद- 
कर उसमें उसे गाइ दे और ऊपर खूब सिट्टी लोट दे। कुण्डके 
वात नालेका वाल्व्ह पेन्देमें जमे हुए इस कीच- 
Feo स, / ड्में बिल्कुळ भी इगेन्धि 
|] कळे नहा रहता । 
पेन्देमें ज्यों-ज्यों कीचड 
जमता जाय त्या-त्या उसके 
निकालनेमें सुविधा हो, इस 
विचारसे कुछ उपाय भी 
निधोरित किये हुए हैं। चित्र 
संख्या १४५ में उन उपायों- 


मेंसे एक उपाय अङ्कित 
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किया गया है जो ' डारटमण्ड दैङ्क ' के नामले प्रसिद्ध है। बायीं 
'ओरले सल जलकी नलिका लाकर बह प्रायः आधी गहरायी 
तक छोड़ी गयी है । परष्ठसागपर जमी हुईं काई ( 5०८० ) दिखलाई 
गयी हे । पेन्देनं जभनेवाळा कीचड साधारणतया प्रवाही दशामें 
रहता है । उस कीचडके शीर्षसागपर एक खडी नलिकाका झुंह 
है। इसी झुंहके नार्गले वह खडी नलिकामें घुसकर ङुण्डान्तर्गत 
पानीके दवावके कारण ऊपर खसक जाता ओर छुण्डके बाहर, 
दाहिने हाथकी ओर जो एक ' वारव? रखा छुआ है, उसके खुलते 
ही उसके सीतरसे बाहर निकल आता है । इस पद्धतिसे कुण्डका 
कार्य अव्याहतरूपले चलते हुए ही कीचड निकाला जा सकता है । 


कुण्ड साफ करनेकी अवधिमें बाधा न पहुँचे इस विचारसे 
कहीं-कहीं एकही आकार-प्रकारके दो पूतिकुण्ड बनाये जाते हे । 
इस दोहरी व्यवस्थाका सम्यऋ रूपसे लास उठानेके निमित्त मल 
जछकी सुख्य नलिका अथवा नालेमें दो माग रखे जाते हं । 
जिनसे उक्त किसी सी छुण्डमें जल भर्ती किया जा सकता है | 
और उसके लिये किसी एक विशिष्ट और स्वतन्त्र बडे कुण्डकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि घरके सचिकट कोई खुली 
जमीन हो और विशेषतया पानी निचोडे जाने लायक वहां वाळू, 
रेत अथवा लाळ रवादार मिट्ठीही हो तो कुण्ड साफ करनेकी 
अवधिमें ५-६ दिनके छिये सारा मलजल उस खुली जमीन पर 
भी फैलने दिया जा सकता हे । किन्तु ध्यान रहे, यहं बात बसात 
में नहीं की जा सकती । जहां नितान्त काळी और चिकनी 
मिट्टीकी जमीन हो वहां दो पूतिकुण्ड बनानेकी व्यवस्था विशेष 
"फलप्रद सिद्ध होगी । 


१ 


कुण्डका नवीन सृजन होनेपर अथवा उसकी सफाई की जानेके 
पश्चात्‌ उसे पुनः चालू करनेके समय उसमें आरम्भमें प्रायः २।२ 
रव तक सादा जल भर देना चाहिये । पञ्चात्‌ उसमें सल-जलको 
मरती आरम्भ कर देनी चाहिये । आरम्भके ४५ दिन. कुण्डस्थ 
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मळ-जळपर कमसे कम ३ इञ्चकी काईकी तह जमने तक वायु 
लहरीके साथ उसमेसे कुछ दुर्गन्धि निकलने लगती हे । | 
पूतिकुण्डसे निस्त हुआ जल पूर्णरूपसे शुद्ध हुआ न समझना 
चाहिये । उसमें एकत्रित हुए मल-जळका दोष ७० फीसदी निकल 
जाता है। शेष ३० फीसदी मढाँश दवीशूत होकर जरसे समरूप 
दोजाता हे और आवश्यकता आ पडती है कि, उस अंशको भी 
पानीसे निकाल दिया जाय और उसे पूर्णरूपसे शुद्ध किया जाय। 
स्थपतिवगेनें इसके शुद्धीकरणके दो उपाय निर्धारित किये हैं । 
जिनमेसे एकतो यह है कि, उक्त अद्ध संशोधित जलका वाझुसे 
जितना अधिकसे अधिक संयोग हो सके, उतना करनेकी निरन्तर 
चेष्ठा करना । फिर चाहे इसके लिये किन्ही कृत्रिम उपायोंका 
अवलस्ब क्यों न लेना पडे। ऐसा करनेसे वायु मिळे हुए घाण- 
वायुसे ( ०८४०० ) तदन्तर्गेत सेन्द्रीय द्रव्योंका सम्बन्ध होकर 
जलकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि, उक्त 
अद्धे शुद्ध जल जमीन पर फैलने दिया जाता है और वहां शाक 
पात इत्यादि लगा दिये जाते हैं। ऐसा करनेसे उसमें रहे इण सारे 
सेन्द्रीय पदार्थे नष्ट हो जाते हें । पहिले उपायको कार्य परिणत 
करनेके लिये, खंगार ईण्टा, कोयलेके बडे-बड़े दुकडे तथा 
अन्यान्य सच्छिद्र जड पदार्थ खुळी जमीन पर तहनुमा फेलाकर 
उन्हें एक फिल्टरकासा रूप दिया जाता है तथा उसपर पूति- 
कुण्ड से निस्रृत होनेवाला जल फौव्बारेसे निकलनेवाली घाराआ 
का तरह अथवा अन्य भ्रकारसे छिडका जाता है। इस चिचिसे 
वायुसे उस जलका विशेष संयोग हो जाता है। यह फिल्टर 
जमीन के नीचे न कर उसके ऊपरही करना विशेष श्रेयस्कर 
। कारण उससे आधेक से अधिक खुळी वायु उस दूषित 
जलको मिल ज्ञाती हे । यही कारण है कि, अधिकतया इस 
भ्रकारक ।फेल्टरांके चलुदिकि उँची-उँची दीचालें नहीं बनायी 
जात । मात्र ऐसे फिल्टरोंसे निकला हुवा जळ 'नितान्तशुद्ध 
यानी कभी-कभी तो रासायानिक दृष्टिसे नदीके जढकी अपेक्षा 
अधिक शुद्ध प्रमाणित होता हे । द 
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- कौहुम्बिक जलोत्सजेक भणालीमें इस प्रकारका फिल्टर 
निस्मीण करना अत्यन्त खर्च और त्रासका कारये है। क्योंकि 
सुविधाकी ष्टिसि फिल्टर बनाने पडते हैं ताकि, एकके कामपर 
लगे रहनिकी अवधितक दूसरा विराम लेता रहे । अतः इस 
दशां निञ्चलिखित भकारका अहपव्ययी और वहुसुणी फिल्टर यदि 
काम झाया जाय और उसमेंसे निकला हुआ जल जमीन पर 
फैलने दिया जाय तो व्यय भी कम होता है और कायं भाग 
शी उत्तमताके साथ सिद्ध दो जाता है। 

इस योजनामें पूतिछुण्डसे थोडे अन्तर पर जर्भानमें एक २ फूट 
रस्वा २-३ फूट चौडा और २ छूट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये 
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और उसमें चारों ओरसे ९ इश्वी ईडे लगाकर चूनेकी पक्की जुडाइ 
कर देनी चाहिये । याद रदे, चूनेका पलास्तर न रहे। पश्चात्‌ उस 
गड़ळेको खपडेके डुकडे, खडार इटे, कोयलेके मोटे ढोके और 
कङ्कड इत्यादि सच्छित्र पदार्थोसे भरपूर भर दे। तइपरान्त उस 
पर एक जस्तेदी चद्दरकी वनी हुई ६ इञ्च व्यासकी सछित्र पनाली 
रखेद्‌ ! वह इस प्रकार उतरती रखनी चाहिये कि, पूतिकुण्डका 
सारा जळ उसके छिद्दोद्वारा नीचेके गड़ढेमें फेलजाय। इस नसू- 
नेके दो गड़ढे होना विशेष हितकर है। जिसमें कमशः ८-११ 
दिनतक एक गड़ढेमें पश्चात्‌ उघरसे घुमाकर दूसरे गड्ढेमें पानी 
छोड़ा जा सके । ऐसा करनेसे जो गड्ढा विरामकी अवधिमें रहेगा. 
उसके सारे सछिद्र जड़ पदार्थ धुपसे सख कर पुनः कार्यके 
लिये समर्थ हो जातें दें । एकही गड्रेढका अवलम्ब लेने - 
से महिने दो महिने की अवधि के उपरान्त उसमेंके सारे जड़: 
पदार्थ निकालकर भ्ूपमें सुखा देने चाहियें और उसमें नये 
पंदाथोका समावेश कर देना चाहिये । | 
, गडढ़ेके वाहर निकळनेवाला जळ खपड़ेकी अद्धेगोल जिलोदार 
( ४७००१) नलिकाओंके मागेसे निकालकर खेतमै छोड़ देना. 
चाहिये किन्तु याद रहे, यह पानी प्रतिदिन खेतके एकही विसागमें ` 
न पहुँचाया जाय । 
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यदि जमीन रूखी और वालुकामय हो तो ८-१० मलुष्योके 
लिये ५६ सौ वर्गफ़ूट जमीन पय्योप्त होती है । ललाई लियेहुए: 
रवादार मिट्टीकी जमीन प्रायः १२०० से २४०० चर्गछूट तक छूगेगी।' 
जर्मानके प्ष्ठभागकी सिट्ठीकी अपेक्षा उसके २ फूट नीचे जिस 
प्रकारकी मिट्टीका स्थर हो उसपर बहुतेरी बातें निर्भर करती हे । 
यदि नीचे वालू अथवा उसीसे साइश्य र॒खनेवाला स्थर हो तो 
जल शोषणकी दृष्टिसे नितान्त हितावह हे। इस काममें छायी 
जानेवाली जमीनको ३॥8 महिनेकी अवधिमें एकबार अवश्य खोद- 
देना चाहिये । 


चित्रसंख्या १४५-१४६ में जो एक १५२० सनुष्योंके परिवारको 
व्यवहारमें छाये जानेलायक रेवकुण्ड और पूतिकुण्ड दिखलाया 
गया है उसके सुजनके लिये अन्दाजन कितना खर्च बैठेगा यह 
निम्नलिखित तालिकासे जाना जा सकता हेः-- 


कामका विवरण कामका विवरण | घनफूट | त्येक | कीमत घनफूट रू आए प्रत्येक | कीमत 


घन 
मिडी ओर रेतीमें खुदाई। १५६ | १| ° १०० १--< 





कांक्रीट ( चुनेका ) | १२० २०|- | » | ३६-० 
३ इज इंटेकी चूनेसे जुड़ाई| १४५ |५० | | , | ७२-८ 
गसमण्टका पलास्तर  ।१७८वर्गेछू. २० - | , | ३५-१० 
रंवकुण्डकी लोहेकी जाली छळ | 
तक ९५३! १ नग |५[- | ,, | ष--०` 
काएं चेण्डसहित 


- (मजुरी लिये )| १५ फूट | १ | - |प्राति नग १५--०: 
२ इन्वा वोण्टलेटर नलिका | १९ ,, | %| १२प्रति फुट ९--० 
अ उका ३० वर्गेफुट| १| ४ | , | ३०-०० 

tN | ल ---> 99 ५--© 
ड क २०९-१०. 
| | हिल 
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विद्यद्दीपन ( ००७० Ligh ) 


बिजली उत्पन्न करनेवाले यन्त्रको अंग्रेजीसें Dynamo अथात्‌ 
८ गतिजन्य विद्यत्‌ यन्त्र ? कहते हैं । यह बिजली किसी एक केन्द्र 
( झुरि) के चारों ओर, चुस्त्रकके उत्तर तथा दक्षिण घुवके बीचमें, 
फौछाद की पतली और चिपडी शलाकाओंक्रो एक साथ बान्थ- 
कर उन्हें इन था जलूप्रवाहकी शक्तिले अत्यन्त वेगके साथ 


~ 


छुमनिले उत्पन्न होती दै । पारिभाषिक प्रय 











गर्म इन शलाकाओंके 
एक छोरमं उत्पन होनेवाळी बिजलीको 7०४४० अर्थात्‌ धन 
तशा दूसरे छोरवाली विजलीको ॥ृeएative अर्थात्‌ ऋण धारा 
कहते हैं । इस सस्बन्धमें शास्त्रियोद्ठारा यह समझा जाता हे कि, 
बिजली की धारा अनवरत खूपसे नकी ओर से निकलकर 
ऋण की ओर जाती रहती डे । गतिजन्य विद्यत्‌ यन्त्रसँ दो प्रकार 
की बिजली उत्पन्न होती हे एक तो वह जो सतत रूपसे 
धनकी ओरले निकलकर ऋण की ओर जाती तथा दूसरी वह 
जो प्रत्येक सेकन्दर्भ अनेकबार अपनी गतिकी दिशा ब 
रहती है। पारिभाषिक प्रयोगमे इन दो श्रेणियोंकी बिजलीकों 

ऋमदाः Direct अर्थात्‌ सरल या Contingous एपका, अर्थात्‌ 
सतत घारा (0.0. तथा दूसरीको 4०2४7६ ८ए०७॥४ अथात 
यातायातिक थारा ( 4. 0.) कहते हैं । सामान्य दृष्टिसे 
यदि पूछा जाय तो प्रत्येक गातिजन्य विद्युत यन्त्रमें याता- 
यातिक विद्युत्‌ धाराही उत्पन्न होती है । किन्तु उसमें 
Commuta0r अर्थात्‌ एक ऐसे प्रकारकी योजना होती है जो 
यातायातिक विद्यत धाराको आवद्धकर उसे सरल थारामें 
परिवार्तित कर देती है। अंग्रेजीके (:००४०००(९ से Commutator 
चना है! जिसका अर्थ है, आबद्ध करनेवाला या सुपुदे करनेवाला ! 
इन दो श्रेर्णाके विद्यद घाराओंके खुण घर्म एक दूसरेसे नितान्त 
विभिन्न हैं । इनमेंले किसी भी विदद, धाराका पवाह जारी 
करनेके लिये घुण्डी बन्द कर देनी पड़ती है । 
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यातायातिकविद्युढ्‌ धाराकी क्रिया बहुत कुछ अंशांमें जेवी 
घड़ीके ( B१]८९ #९९] ) तौळचक्रसे साम्य रखती है 
केवल भेद इतना ही होता है कि, उसकी गतिकी दिशा कुछ धीसमे 
रूपसे बदलती रहती है और यह घारा अपनी गतिकी दिशा से 
'अत्येक सेकन्द्में कितनेही सोबार परिवर्तित करती है । प्रकाशकी 
हेष्टिसे दोनोंही प्रकारकी विद्युत्‌ धाराएं एकसी होती हैं । 
. कौनसीही प्रवाही या चलत्‌ बिजलीपर : कुछ भार 
( Electric Preessure ) हुआ करता हे । उसकी स्याशी 
( Sitch ) खोलकर चुण्डीके बन्द करनेसे जिस ओर दबाव कम 
होता है उसी ओर वह प्रवाहित होने लगती है । यह दाच 
अर्थात्‌ भार ( एग ) चोल्टस विद्य॒त्चालकशक्तिके निर्धारित 
गणना क्रममें गिना जाता हे । बिजलीकी गणना एस्पियर अवर्ग 
होती है । बिजलीके प्रवाह और दबाव का हिसाब जतळानेके लिये 
पारिभाषिक प्रयोगमें इस प्रकार कहते हैं कि, असुक एम्पियरका 
अवाह अझुक वोल्टकें दबांवका हे । एक घण्टेसें प्रवाहित होनेवाली 
एस्पियरकी संख्याको वोल्टकी संख्यासे गुनाकर देनेसे ७६ hour 
वॉट अवरमें फल निकलता हे । १००० हजार वॉट अवरसे १ झूनि- 
डस (8. T.U.) (Board of Trade Uiit) होता है । उदाहरणार्थ 
१० एस्पियर का प्रवाह १०० वोल्ट प्रेशर अथवा २० पम्पिथरका 
५० चोल्ट प्रेशरसे घण्टे भरतक प्रवाहित होनेसे एक. यूनिट पूरा 
हो जाता है। अस्तु । ` [ 
' विद्युत्‌ धारा मायः प्रत्येक पदा्थमेसे प्रवाहित होती है। घाठु- 
23 उसका अशात्मक प्रतिकार ( ८९७४४००८७ ) भले ही होता हो 
किन्छु वह भायः नगण्यके समान है । कुछ पदार्थ इनसे कुछ 
अथक प्रतिकारक होते हैं । किन्तु उनमें भी इसका अल्प-स्वल्प 
अवाह बहता ही रहता हे। पत्थर, मिट्टी, चूना आदि दव्य तो विशेष 
रूपसे विद्युद्वाहक होते हैं। लकडी, रबर, कांच इत्यादिमं इसके 
विपरीत यथेष्ठ प्रतिकारक शक्ति वर्तमान होती है। यही कारण 

किं उन्ह ( ्याक०' ) अर्थात्‌ विद्युद्दोधक पदार्थ कहते 
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ट्वें। याँ तो हवास भी थोडी बहुत विद्यदवाहक शक्ति है 
ही तिसपर वह नम हो जाने पर तो उसमें विद्युत्‌ प्रवाही 
झुण द्विशुणित हो जाता है। यही कारण है कि, बिजलीकी 
'तारोपर रचरकी खोलियॉ चढा देते हें । इस प्रकारकी खोल्या 
चहानेसे एक ते हवाकी नर्माके कारण बिजलीका अपव्यय नहीं 
होता, दूसरे किलीका स्परे होनेपर उसे धक्का नहीं बैठता । संसा- 
रके प्रत्येक पदाथम छुछ न कुछ निश्चित वाहिनी शाक्ते ( 007- 
पार ) हुआ करती है । जिसमें जितनी अधिक वाहिनी शक्ति 
हो उतनी ही न्यून मात्रामें उसमें विद्यत्प्रतिकारक शक्ति होती 
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि, प्रतिकारकशक्ति वाहकशक्तिके 
'नितान्ल विरुद्ध है। प्रकृति निर्मित समस्त पदार्थोमें धातुवगे विशेष 
रूपे वाहिनी शक्तिले सम्पन्न है । तिसमें विशेष कर चान्वी। 
इससे तो सबसे अधिक वाहिनी शक्ति होती है । किन्तु मूल्यमे 
विशेष महंगी होनेके कारण इसका मनोलुझूल प्रयोग नहीं होने' 
प्राता। इसके अतिरिक्त इस शक्तिसे सम्पन्न होता है ताम्बा । 
इसमें सी अन्य धातुओंकी अपेक्षा अधिक वाहिनी शक्ति होती 
हे । सूल्यसै चान्दीकी तरह महंगा नहीं होता । अतः इस 
कामे अधिकांश रूपसे इसीका. प्रयोग होता है । विद्यत 
प्रवाहका प्रतिकार करनेवाले पदाथाको पारिभाषिक प्रयोगमे 
“ओहम्‌! कहते हैं । प्रवाहका परिमाण (९०००६४१) एम्पियर, उसका 
दबाव, बोल्ट तथा उसके प्रतिकारकी गणना ओहममें होती छे! हे। 


. निश्चित एम्पियरके प्रवाहका परिमाण यदि दूना करना होतो 
या तो उसमें दूने वगे इच्चवाले क्षेत्रफलकी तार जोड दी जाती या 
वोल्टेज अर्थात्‌ दबाव दूना कर दिया जाता है । दूनी मोटाइकी तार 
वयचहारान्वित करनेसे उसका प्रतिकार आधा हो जाता तथा 
अतिकारके आधे होनेसे प्रवाह ह्वियुणित हो जाता हे । इसी प्रकार 
तारकी लम्बाई ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों प्रतिकारभी 
'बढ़ता जाता है । चुण्डियोंमें प्रतिकारके व्यस्त प्रमाणमें प्रवाह 
बहता रहता है । किसी घुण्डीमें किसी भूल या आकास्मक कारण 
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( 2०८१९०६ ) वश तारके दोनों छोर यदि एक दूसरेके सञ्चिकट 
आगये हों तो उस दृशामें उनमेंसे अकस्मात्‌ बहुतसा प्रवाह निरखत 


होने लगता और ऊष्णताका प्रमाण अत्याधिक होकर दोनों छोर . 


उत्तप्त होकर पिघलने लगते हें । इसीको पारिभाषिक प्रयोगे 
short Oircunएर शार्ट सरार्किटिङ्ग कहते हैं। कभी-कभी इस 
अवस्थामें सारे भवनमें आग लग जानेकीभी नौबत आपडुंचती है ७ 

बिजली पैदा करनेके लिये गतिजन्य विद्युत यन्च चलाकर जो. 
शक्ति उत्पन्न की जाती हे वह या ती (Steam, oil-Gas Engine) . 
भाफ इंजिन या अन्तज्वलन इंजिन चलाकर प्रस्तुत करते हैं या 
किसी नदी अथवा जळप्रचाहपर बन्द बान्धकर उसके पानीको . 
रोकते हुए उसे एक नलिकाके मार्गसे जोरांसे निकालकर उसके 
प्रचाहसे पैदा करते हें। इन दोनों प्रकारोमेंखे पहिले मकारके' 
उपायका निव्वांचन होनेसे इञ्जन या डाइनेमोको शहरके मध्यमे ` 
किसी ऐसी जगह जडते हैं जहांसे सारे शहरमें बिजली पहुचानेसे 
खम्भें तथा तार कमसे कम माघ्रामें व्यय हो सकते हों। दूसरे ` 
'प्रकारमें निसर्गंतयाही वाध्य होकर डाइनेमों जलअवाहके सन्निः `. 
कट जडना पडता तथा वहींपर बिजली पैदा करनी पडती है। इस : 
पद्धतिसे तैय्यार की हुई बिजली स्थान-स्थानपर खम्भे गाडकर 
उन परसें तारांकी सहायतासे शहरके मध्यें पहुंचायी जाती तथा 
वहांसे घर-घरमें बांटो जाती है। इस पद्धातिमें आर्थिक व्ययका. 
न्यून करनेकी दृष्टिसे जहां बिजली पैदा की जाती हे वहां उसका 
दबाव अत्यधिक बढाकर यथेष्ट तार समूहों ( 02०।९ ) की सहाय- 
तासे उसे शहरके सन्निकटस्थ “' Tran8f0rmeः ” ' मध्यस्थ यन्त्र 
तक पहुँचाया जाता तथा वहां पुनः उसी यन्त्रकी सहायतासे . | 
उसका दबाव १०० से लेकर २५० तक लाकर घर-घरमें बिजली: . 
पहुँचायी जाती हे । 

Transformer अर्थात्‌ मध्यस्थ यन्त्र यह एक अत्यन्त सादा 
और अचल यन्त्र होता है। अथवा यों कहिये कि, वह एक प्रका- 
रका सवेष्टन ([7५।६९१) तारोंको एक पर एक लपेटकर तैय्यार 
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. क्षिया हुवा बडासा कडा होता है। उसके एक ओरके छोरमें 
- चजनी बोल्डेजके तार जोड देते तथा दूसरी ओरके छोरमें कम 
_चोल्टेज हुई बिजलीको निकारनेके हेतु सामान्य तार संयुक्त कर 
दृते हें । १ 
. इस ऊपर एक जगह लिखही चुकते हें कि, कम्पनीसे जो बिंजली 
` «आती है बह भायः सौ से लेकर दो-ढाई सो वोल्टेजकी होती है" 
_“बहांखे अत्येक स्थानपर विद्युद्रोघक कवचते परिवेष्टित धन और 
"ऋण नाभकी एक-एक तार पहुंचायी जाती है। पश्चात्‌ उन्हे 
- घरले छाने पर उनसे (१) मेन स्विच प्रपुख चाली, (२ ) कटः 
- आउट, { ३) भीदर-सापक यन्त्र और (४) च्रे्च कट आउट 
संयुक्त कर देते हें। पश्चात्‌ अनुक्रमसे लट्ठओंकी चाभी और 
-लडओंकी जडाई होती हे। इन सव उपकरणोंके सम्बन्धमें कमिक 
विवेचन करनेकेपूव्ये हमें यह जान लेना आवश्यक है कि, घरू 
` काममें बिजली लगानेके लिये किस नम्बर और किस मोटाईकी 
. तारकी आवश्यकता होती है तथा इस कार्य्येके निमित्त कोनसा; 


[a ~ 


..- कवच ( लकडी या शीसेका कवच ) विशेष उपयोगी होता है । 














` अवतकके विवेचनको पढते हुए हमें यह तो ज्ञातही हो चुका दै 
कि, प्रत्येक जातिकी तार इछ अंदामे विद्युत प्रवाहका प्रतिकार 
करतीही रहती है। यह प्रतिकार शक्ति एक विशिष्ट मय्यांदाके 
: परे चळे जानेपर तारम शोडी--थोडी ऊष्णता उत्पन्न होने लग 
है। इसीको तात्विक इष्टिसे विद्युत चैतन्य 0५८५ का ऊष्णता-- 


` रूपी चैतन्यमें परिवर्तित हो जाना कहते हैं। किन्तु चूँकि हम उस. 


` ` उष्णताका उपयोग नहीं कर सकते इस हेतु उतनी बिजली व्यथे. 


चढी जाया करती है। किन्तु यदि तारोंकी ऊष्णता अपेक्षासे बाहर 

_ हो जाय तो उनके साल्िध्यमें रहनेवाले पदार्थोकों आग लगकर 

`~ ` ऊमाः सारे सवनमें अभिकाण्ड होनेका सय रहता है । हम अपने 
घरे लगी हुई तारोंमें किसीभी तरह किसी मरय्योदित प्रवाहके 

_ . बहनेकीही क्‍यों न योजना करें किन्तु फिरभी किसी आकास्मिकः 
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कारण वश उस प्रवाहमें न्यूनाधिक्य होता ही रहता हे । यही 
कारण है कि, दूरदर्शी एवम्‌ तज्ज्ञ गण अपने घरमें कुछ मोठी तार 
'लगाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय मण्डलने तो इस सम्बन्धमें यह मय्योदा 
*निश्चितकर दी है कि, एक वर्ग इञ्च क्षेत्रकी तारमें एक हजार एस्पियर 
से अधिक प्रवाह किसीसी तरह प्रवाहित न हो । भवनमें बिजली 
-छगानेकी योजना उसके उपयोग और कारणको देखते हुए की 
'जाती है। उदाहरणार्थ भवनमें हमें कितने केण्डल पावर कितने छ 
आवश्यक हो सकते हैं, तथा कितने विशेष समय काममें छाये जा 
'सकते है! यदि पङ्के ओर रसोईके लिये बिजलीका आश्रय लेना 
हो तो उत हालतर्म कितने एम्पियरका प्रवाह हमें आवश्यक हो 
“सकता है, इत्यादि वातोंका हिसाब बैठाकर उसके अनुसार तारकी 
-मोटाई तथा विशत्‌ प्रवाहकी मय्योदा निर्धारित की जावी है। 


बिजलीकी तार 


बिजलीकी तार नितान्त विशुद्ध तास्बेकी होती है । उसके 
ऊपर जो दूसरा रङ्ग हम देखते हे, वह राङ्गेका पानी होता हे । 
'इसपर प्रथमतः विशुद्ध रबरका कवच देकर उसपर वलकनाइज्ड 
रबरका स्तर दिया जाता है। यह वलकनाज्ड रबर वह पदार्थ है, 
जिसमे एक निश्चित प्रमाणमें गन्धक मिछा रहता है । गन्धकको 
'रवरके साथ पिघछाकर उस सम्मिश्चित द्वव्यको ढाळ देते हैं 
और वही उक्त नामक रबर कहलाता हे । इस पदार्थ 
विशेष पर शीतोष्णका कोई प्रभाव नही होता । तार पर 
इस पढाथका कवच देनेके उपरान्त इस पदार्थमें तर किया 
रेशमका फीता उसपर ठपेट देते तथा अन्तम सूत या रेशमकी: 
जाळीदार डोरीसे उसे ढँक देते हैं। इस फीते या डोरीकी योजना 
विद्यद्रोधक साधनको संरक्षित करनेके हेतु होती हे । तारपर 
धातुका पानी चढानेका उद्देश यह है कि, उससे ताम्बेकी तारपर 
जङ्ग नहीं चढ़ने पाता तथा साथही साथ वहकनाइज्ड रबरके 
अन्तगंत गन्धकसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । 
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बिजली छगानेकी क्रियासें योग्य नापकी तथा योग्यप्रकारसे 
विद्यद्वोधक की हुई तारका प्रयोग करना विशेष रूपसे आवश्यकः 
है। इसके विपरीत करनेसे व्यर्थही बिजली अधिक खर्च होकर 
आर्थिक हानि होनेकी सम्भावना होती है । ॒ 


ये तार दो प्रकारकी होती हैं। एक तो वह,जिसपर ९-४. 8.. 
` अक्षर लिखे रहते हैं तथा दूसरी वह जिसपर फे. 8. लिखा 
रहता है । पहिले प्रकारकी तारोंपर फीता रूपेटा रहता तथा उस-: 
पर कम्पनीका नाम लिखा रहता है। शीसेके कवचमें समावेशित 
तार सदा जोडदार हुआ करतीं तथा एकका ऊपरी कवच लाल 
तथा दूसरीका काळा रहता है । यह सेद दिखलानेका कारण 
इतनाही है की, लाळरङ्गसे घन तथा कालेसे ऋण तारोंका' 
बोध होता है। 0. M. 4. तार महँगी तो अवश्य होती है 
किन्तु विश्वसनीय भी उतनी ही होती ह्रै। 


तारोंमें जो बारीक तार होती है उसकी नाप '०४४ अर्थात्‌ 
उसका व्यास ४४|१००० इञ्च होता है । इससे वारीक तारका 
निव्वाचन करनेंसे बहुतसी ताराको रस्सीनुमा बॅटकर प्रयोगमें 
लाना पडता है। उदाहरणाथ ३/०२९ की या ७-०३६ की तार 
अर्थात -०१९ की तीन अथवा -०३६ इऱ्वी व्यास की ७ तारोंको 


एक सांत बैंटकर तैय्यार की हुई तारे अलुक्रमसे तैयार 
होती है! 


निम्नसारिणीमें एक वर्ग इञ्चमें एक हजार पस्पियरके प्रमाणे 
तारोंकी मोटाई, उनके भीतरसे प्रवाहित होनेवाली विद्यत धारा 


तथा उनपर १६ केण्डळ पॉवरके कितने लद लगाये जा सकते हैं 
यह दिखलाया गया है। | 
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FE हीर वर्ग इञ्चमे| तारसे अधि- | १६ केण्डल पावरके (२० 

उसका १ हजार इञ्च कसे अधिक वाट) २०० वोल्टके दबा- 
और कि ममाणमें| कितना प्रवाह | (८ लिये कितनी 
व्यास (वादित हो. दौड कर्‌ वत्तियाँ ळग सकेगी 
- नेवाली धारा सकता है 








१-.०8४8| २१-५ ६-१ १५ 
३-:०३६ ३-० १२-० ३० 
७-०२९ ४-५ १८.२ ४8५ 
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१९-:०७२| ७५५० ९७.० ७५० 
१९--०८३| १००-० १२८.० १००० 


बहुतसे कार्मासे उक्त तारे व्यवहृत नहीं हो सकतीं । उदाहर- 
'णाथ पङ्के की तारे, टेचछकी बत्तियो, बॉल प्लगको व्यवहार 
लानेके लिये जोडी जानेवाली तारे इत्यादि । ऐसे स्थानोंपर गाँठ 
देनेमें सरलता हो इस विचारसे ( ॥।९४७।० ) तारोंका व्यवहार 
होता है। उनके भीतरकी तास्बेकी तार अत्यन्त महीन होती तथा 
उसपर वल्कनाइज्ड रवरका कवच देकर उसपर सादे रवरका 
' 'कबच देते इए ऊपरसे सूतका जालीदार फीता लपेटा रहता है । 

घरू पद्डे बत्तिया इत्यादिमिं जो तार जोडी जाती हैं, चे दो 
अकारेसि जोड़ी जाती हैं । पहिले प्रकारमें उक्तविधानानुसार 
शीसेकी नलिकामें इन्शुछेशन कीहुए युक्त तारे मिलती हैं । उन्हे 
दीवालपर स्थान-स्थान पर घातुकी चद्दराके दुकड़े जड़कर उन पर 
इन्हें बैठाया जाता और उन दुकडोंके छोर ऊपरकी ओर मोड्कर 
वे एक दूसरेमें झा द्यि जाते हैं । इस भकारकी तारे दीचालपर 
'भळीभॉति चैठतीं और थोडी मेहनत एवस थोडे समयमें 
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संतोषजनक कास निकल जाता है । व्ययकी दृष्टिसे विचार 
-करनेपर यह तार यद्यपि कुछ महंगी अथात्‌ १०० गजके पीछे 
प्रायः ३० रुपयेके छागतकी पडती है तथापि इसकी जडाइमें 
मजदूरीका खर्च नितान्त न्यून होनेके कारण अन्तमं छकडीके 
कवच तथा इसमें बराबर ही लागत बैठ जाती है। किन्तु यावे 
उसकी स्थापना ससुचित रूपसे न हुई तो हात लगतेही . धक्का. 
चैठने तथा विजलीके अधिकसात्रायें निकल जानेका भय रहता न्ती 
जहा बरसात अधिक होती हैं, वहां इस प्रकारकी ताराँपर जल 
वायुका भभाव अत्यन्त शीघ्र होकर जल्द ही वे बेकाम हो जातीं 
और उनकी जगह नयी तार जडनी पड़ती. हें । ऐसी स्थितिमें 
-ळकडीके कवचका ही उपयोग विशेष . सन्तोषजनक होता 
है। क्योंकि उसमें यदि नयी तारे सी बेठानी.पडे तो भी 
उसके अन्तर्गत (४-7. 8. ) ( Vulcanised India rubber ) 
तार ७ रुपये वण्डलके हिसाबले सिलती हें, तथा कव- 
चका ऊपरी ढक्कन . 
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निकाल कर उन्हें जडने ` और 
पुनः ढक्कनको पूव्येवत्‌ बैठा देनेमें अधिक व्यय नह होता । 
किन्तु आरम्सिक स्थितिमें दोनोंही प्रकारकी जड़ाईमें एकसा 


। ७. 


व्यय होता है । कारण इस प्रकारकी आराभ्भिक जडाई मजदूरी 
अधिक खा जाती है। छकडीके कवचमे रङ्ग: और पॉलिश. देना 
भी आवश्यक होता है। क्योंकि उसके बिना वह भद्दा मालूम 
होता तथा उसकी दराजोसै खटमलछ, मच्छड, तिलचट्ठे इत्यादि 
अपना घर बना लेते हैं । 

जन साधारण रूपसे किसी भी प्रकारकी बिजलीकी तार१०-१५ 
बरसोंके पश्चात्‌ बदल देनी पड़ती है। विशेषतः जहँकी जल-वायु 
नम हो वहा तो इससे भी शीघ्र इनकी बदली करनी पड़ती है। 
नहीं तो वह बेकाम होकर वियुद्धाराको बेकार बहाती रहती हें 
और आर्थिक समस्याके सामने मनुष्यको हैरान होना पडता 


है । अस्तु, 
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स्विच अर्थात्‌ चाभी छुमानेसे विद्युद्‌ धारा बहने लगती है॥ 
कभी-कभी इसका उपयोग एक ओरका प्रवाह बन्द कर दूसरी 
ओरका प्रवाह जारी करनेमें भी होता है । ( Electric supply.) 
. कम्पनीस आयी हुई तार घरके जिस स्थान पर पहुँचायी जाती 
हें वहाँ जो स्विच जड़ते हैं उसे पारिभाषिक प्रयोगसें मेन स्विच 
कहते हैं । इस मेन स्विच ओर लट्रट्टके स्विचमें बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं होता । स्विचका बटन नीचे खींचते ही तारोंके दोनों छोर 
एक दूसरेसे मिल जाते तथा ऊपर उठाते ही एक कूसरेसे पृथक 
हो जाते हें । सरकिटके बन्द किये विना विद्युत्‌ प्रवाह जारी नहीं 
होता यह हम आरम्ममें ऊपर एक जगह लिखही चुके हें। 


जन साधारण रूपसे स्विचके दो प्रकार माने गये हे । जिनमेंसे 
एक तो वह है जिसे डबल पोल स्विच तथा दूसरेको सिङ्गल पोल 
स्विच कहते हें । डबल पोल स्विच धन और ऋण ताराको 
जोडती और तोडती है । इन तारोंके एक दूसरीसे प्रथकू 
होनेसे सरकीट दूर हो जाता है । किन्तु उन दोनों तारोंके 
छोर नितान्त पृथक होनेके कारण सन्देह करने की कोई 
युञ्जाइश नहीं रहती ! यही कारण है करि, भ्सुख तारांसें 


सम्बन्द्ध स्विच डबल पोळकी रखी जाती है नसि पोळ स्विच 
सदा एक ही तारके छोरको दूसरीसे प्रथक कर देती हे। किन्तु 
देववशात यदि किसी कारणवश वह पूर्णरूपसे एथक्र न हो सकी 
तो दिजलीका रूपान्तर चिनगारीआमें हो जाता और समूचे 


घरमें आग फैलनेकी सम्भावना होती है। | ; 
-स्वचूका पेन्दा चीनी, मिट्ठीका..होना विशेष श्रेयस्कर. है..।. 


कारण इसके विपरीत किसी ज्वालाग्राही उदाहरणार्थ, लकड़ीका 
पेन्दा होनेसे भी अझ्निकाण्ड होनेका भय रहता है। उसका बटन 
स्मिङ्गदार होनेसे किसीभी तरफ उसे खींचतेही स्विच्‌ ऑन ( सर- 


किट जोडने ) या आफू ( सराकेट एथक करने ) की दशामें वहं 
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रह सकता है । स्विचके प्रत्येक खिचावके समय उसकी एक स्थितीमें 
चिनगारी पैदा होती है। उस स्थितिसँ अधिक देर तक रहनेसे 
तारके दोनों छोर कुछ सन्निकट आजाते और उनके बीचर्म ज्वाला 
सुलुगकर कभी-कभी आग ठगनी सम्भव हो जाता है। 


इष्ठकार्यके निमित्त व्यवहारमें आनेवाली स्विचोंका निर्वाचन 
नितान्त सतर्कतासे होना आवश्यक है । वे सम्यऋरूपसे मजबूत 
होनी चाहिये । साथही साथ उनकी स्थापना भी जाँच 
परख और विचार कर की जानी चाहिये । मेनस्विच कभी ऐसी 
जगह स्थापित न हो जहां बाल-बच्चोंके हाथ पहुँच सके । लट्टूकी 
स्विचेंसी ऐसीही जगह स्थापित होनी चाहिये कि, जिसमें 
अन्घेरेम्ेशी उनकी छुँडयां सरलतापूव्वेक खींची और बन्द 
की जासकं । 

कहीं कहीं २ या ३ स्विचोंसे एकही बत्ती जलाने और बुझानेकी 
व्यवस्था करनेसे विशेष सहुलियत हो जाती है । ऐसी दशामें 
“हू चे स्विच 'का निर्वाचन किया जाता तथा उसे आवश्यकता- 
नुसार २ या तीनकी संख्यामें लेकर उनका सम्बन्ध कौनसेही एक 
लदूद्धसे करते हुए उन्हे पृथक इथ स्थानोंमें जडद्या जाता है । 
नाट्यशाला, घरू, जीने इत्यादि स्थानोमें यह व्यवस्था 
विशेषरूपसें उपयोगी सिद्ध होती दै । 


२--कटआउट 


यदि किसी समय किसी आकस्मिक कारणवश बिजञलीका : 
प्रवाह अत्यधिक वेगसे बह निकले तो उस वृशामें सरकिट'को 
अकस्मात तोड देनेके लिये ' कटआउट का व्यवहार होता. 
है। तारोंके दोनों छोर प्रायः १॥ इञ्चके अन्तर पर रहे इए दो स्कूके 


चारों तरफ ळपेटकर इन स्कूके मध्यवत्तीय अन्तरमें तास्वे, राङ्गे 
२४ 
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या कंसिकी तारोंका जोड देदेते हें । यही व्यवस्था पारिभाषिक 
प्रयोगमे कटआउट कहलाती है । इसमें जहाँ विद्यद्धाराका 
प्रमाण अधिक होता हे, (उदाहरणाथ पावर हाउसभ) वहा विशेष- 
तया तास्बेंकी तार ही .व्यवद्दत होती हें। यदि बिजलीका प्रवाह 
किसी कारणवश निश्चित मय्यादासे परे चछा जाय तो उस 
दृशासे ये तारें तत्क्षण द्रवीसूत हो जाता आर सराकंट्स दरार 
होकर वह इट जाता तथा विद्युत्‌ प्रवाह बन्द हो जाता हे। 
इन्हीं तारोंको पारिभाषिक प्रयोगमें 'फ्यूज' कहते हे । यह विभिन्न 
प्रवाह-मानको निर्धारित करते हुए उसीके अनुसार तास्वेसें 
रांगे आर शीसेका यथोचित सम्मिश्रणकर इष्ट मोटाई की तेय्यार 
की जा सकती ह। 


कट आउट के तलेमें चीनी सिट्टीका पेन्दा तथा ऊपर उसीका 
पॅचदार ढक्कन होना चाहिये । भवनके प्रत्येक मज्जिलके लिंये 
जहाँ-जहाँ तारे पहुँचानेकी आवश्यकता होती है वहाँ-वहाँ एक- 
एक कट आउटका हाना अनिवार्ये है । इसके अतिरिक्त कहीं- 
कहीं तो प्रत्येक कमरे तथा वत्तीके लिये भी एक-एक एथळ कट 
आउट लगाया जाता है । 
३--सीलिङ्ग रोज 
छतमें बत्ती टॉगतें समय केसिङ्ग (कवच ) की तारॉसे ( ॥]5- 
90७ ) नरम तारों की डोरी तथा उसके छोरमें बत्ती जोडने के 
लिये जो चीनी मिट्टीका साधन जोड़ा जाता है पारिभाषिक 
प्रयोगमें सीलिङ्ग रोज कहते हें । उसमें कितनी ही बार फ्यूजकी 
तार देकर कट आउट ओर सीलिङ्ग रोज दोनोका काम एकही 
जड़ाइस पूरा किया जाता हे । किन्तु तात्विक हृष्टिसे विचार 
करने पर वैसा करना उपयुक्त नहीं है। क्‍योंकि उससे फ्यूजके 
जळलचुकने पर उतनी ऊँचाई पर चढ़कर पुनः नये फ्यूजकी जड़ाई 
करना विशेष तापदायी हो जाता है । 
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कभी-कभी प्रसङ्ग विशेषपर काम निकालनेके लिये यदि अधिक 
लट्टू लगाने हाँ अथवा बिजळीक पह्ढे चलाने या समय विशेषपर 
बिजलीकी सहायताले चायका पानी गरम करना हो तो उस 
दशाम सहलियत प्राप्त करनेके लिये स्विचके सन्तिकट दिवालपरंही 
एक फिडिज्न किया रहता और उसमें तारोंके लिये दो पीतलकी 
नलिकाएं जडी रहती हैं। पङ्खा, इस्त्री इत्यादिकी तारोंके अन्तिम 
छोरमें उनमें जली साति बैठने वाला तारोंसे संयुक्त लकडीका 
डट्ठा उनके अन्तर्गत भागमें जड़ा रहता है। उससे जोडी हुई अन्य 
पीवलकी नलिकाएं उक्त फिटिङ्गकी नलिकाओमे जोडकर स्विच 
खींचनेसे विद्युदूधारा चलनमा आरस्थ हो जाता है। प्रत्येक वाल 
प्लगमें एक-एक स्विचका होना आवश्यक है तथा उसकी दीवाल 
वाठी फिठिङ्गमै जड़ी गयीं पीतछकी नलिकाओंके अग्रभाग भीतरका 
ओर गहरेमे घुसे रहने चाहियें; ताकि, स्विचके खिंचे रहने पर भी 
किश्चाका हाथ उन पर पड़कर धक्का न बैठने पाये! रसोंईके निमित्त 


[a 


व्यवहृत होनेवाली बिजलीके प्लग बड़े आकार के होते हें । 
- ५-वत्ति्यो या लट्टू 


बत्तियोंके प्रसुखतया तीन भाग होते हैं। १-ऊपरका कौँचका 
गोलक ( 8००० ) या चिमनी । २-खीतरकी सूक्ष्म तार। ३-ढट्टे- 
दार कटोरी । 


काँचके गोलक विभिन्न रज्ञके पाये जाते हैं। उनका जैसा रङ्ग 
होता है, वेसा ही वे प्रकाश देंते हें । इन गोलकोंका प्ृष्ठभाग 
'काला-मळीन होनेसे प्रकाराने भी उसके अनुसार न्यूनाधिक हो 
ज्ञाता है । यही कारण है, कि, उनकी वारम्वार सोडेके पानीसे 
सफाई की जाती है। लटके भीतरवाळी तार अत्यन्त पुरानी हो 
'जानेसे उसके सुक्ष्म अणु झड़ कर कॉचके अन्तर्गत भागमें चिपक 


७७ 


जाते और लट्टुको घुँघला बनानेके कारण बन जाते हैं । ऐसी 
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परिस्थितिमें उन लद्डुओऑंको बदलनेके अतिरिक्त दूसरा मागे 
नहीं है । 

लटूदुऑके सीतरकी तारोंकी प्रमुख क्रियाका ज्ञान होने तथा 
कैण्डल पॉवरका वस्तुत अर्थ और उसका विद्युद्धाराले काय- 
कारण सम्बन्ध जाननेके लिये हमें उनके सम्बन्घमें भी दो शाब्द 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता हे । 

अंग्रेजीमे कैण्डल कहते हें मोमवत्तीको और पॉवर कहते हैं 
शाक्तेको । मोमबत्तीकी शक्ति उसका प्रकारा हे । अतएव यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि, मोमबत्तीकी प्रकाशशक्तिको केण्डल पॉवर कहते 
हें। बिजलीके कार्येमे जितनीही महीन तार हो उतनीही वह विद्य- 
दूघाराका आधिक प्रतिकार करती है। यही कारण है कि, वह 
उक्त प्रतिकार शक्तिके कारण उत्तप्त होकर लाळ हो जाती और 
प्रकाश फैलानेमें समर्थ होती है। लट्डुओंकी केण्डल पॉवरका अर्थ 
उनकी सापेक्ष प्रकाशन शाक्ते समझना चाहिये । उदाहरणार्थ, दसू 
केण्डल पॉवरके लट्ट्टका अर्थ दस मोमबत्तीकों एक साथ 
जलानेसे जितना प्रकाश हो सकता उतना एकही लद्ड॒के जलाने- 
से मिले । बाजारमें यह लरूट्ह ८-१६-३२-४०-५०-१०० अथवा 
उससे भी अधिक कैण्डल पॉवरके मिलते हें । आजकल उक्त 
निर्धारित; कमके भीतरकी शक्तिवाले लट्ट्रसी मिलने लगे हैं। 
इनकी न्यूनातिन्यूनशक्ति १ कैण्डल पॉवर तक होती है । 

ळटूटूकी प्रत्येक केण्डळ पॉवरके पीछे खर्च होनेवाळे वियुत 
प्रवाहका परिमाण जाननेके लिये आजकल लट्डुआंकी पहिचान 
कैण्डल पॉवरसे न करते हुए ' वॉट से की जाती है । ' वीट ? वह 
संख्या है, जो बोल्ट और एम्पियरका गुणाकार जतलाती है। एक 
कैण्डल पॉवरमें खचं होनेवाले ' वॉट ' का परिमाण अधिकौशरूपसे 
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लट्ूट्wआंमें व्यवहृत होनेवाली तारों पर निर्भर रहता है । पूव्वे- 
कालीन कार्बनी तारवाले लदडुऑमे प्रति क्वेण्डल पॉवरके पीछे 
झा से 8 ` बॉट ' तक व्यय होते थे। पञ्चात्‌ उनमें कुछ सुधार 
कर ' फिलमेण्ड ! की तार बरती जाने लगीं । यह फिलमेण्ट किसी 
. आतुविशेषसे नहीं बनता, वरन यह शी कार्व्यनही की तार होती 
है । किन्तु उसपर बिजली की अट्टीमें एक विवक्षित क्रिया 
होनेके कारण वह धातुके सदृश अजस्त होती और 


~ 


मेटल फिल्मेंणट कहलाती है । इसका आविष्कार इ भी 
दिन नीत गये । अब पुनः इवारा इस सम्बन्ध सुधार हुआ 
है और टॅँटेंलम्‌ तथा टङ्गस्टन्‌ नामक कठोर घातुआंकी तारे 
इस कार्यके लिये जगतके सन्छुख आयं हैं। देंटेलमंके लटूडूमे 
१.०७ वाट तथा टङ्गस्टनके लढून १:०१ या इससे भी कम वॉट 
खर्च होते हें । 

बिजळीके आरम्मिक युगमें जिस समय लट्रदुओंमें कार्बनकी 
तारोंका व्यवहार होता था उस समय लट्टूके भीतरकी सब वायु 
निकालकर उसमें निव्वोत स्थिति ( ४8०ए०० ) उत्पन्न की जाती 
शी । आजकल उस प्रणालीकी जगह ज्वलन क्रियाको यत्किस्वित 
भी सहायता न पहुँचानेवाली नत्रयुक्त ( Nitrogen ) वायुके 
सहा उदासीन वायुसे लढू भर देते हें । जिससे ' टङ्गस्टन ' 
नामक तारके लट्टूमें ` वॉट? का खर्च और भी न्यून अर्थात्‌ १ 
कैण्डल पॉवरके पीछे है ही होने गा है । इसमें. सन्देह नहीं 
“कि, ये बत्तियाँ कुछ महँगी अवश्य होती हैं । किन्तु फिर सी उनमें . 
बिजली अत्यन्त अह्पमात्रमें खचे होती है। फिलिपके आधे वारके 
टू यही होते हें. 

जन साधारण रूपसे विचार करनेपर १६ केण्डल पाचरकी १०० 
'वोल्टकी वत्तीसे जितना प्रकारा मिळता है उतनाही उतनीही 
क्ेण्डल पावरकी २०० वोल्टक्ी बत्तीस मिला करता है । किन्तु 
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भेद इतना ही हे क॑ दोनोंमें एक ही संख्यामें ' वॉट ! खर्च होनेके: 
कारण १०० चोल्ट का प्रवाह दूसरीसे दूना खर्च होता है। लटकी 
औसत आयुमय्योदा प्रायः १००० घण्टे होती है। किन्तु जबतक 
वह जल न जाय तबतक काम निकालते रहनेसे वह ४-५ हजार 
घण्टे तक भी टिक सकता हे । परन्तु इससे उसकी कांच काली 
पड जाती और भरकारामें घुँघलापन आजाता है। 


लड्डुओंकी कटोरी तथा लट्टडुओं पर कुछ विवक्षित अक्षर 
और चिन्ह अङ्कित रहते हें । जितना आशय यह हैः-- 


२२० ४ ३० ॥ द अथात्‌ २२० वोल्टेजके प्रवाहमें काम आने- 
वाला लट्टू । २० ॥ का अर्थ ३० वॉट होता है तथा 5 अक्षर 
' कम्पनीका चिन्ह प्रकट करता है। ३० वाटकी बत्ती प्रायः २० से 
२४ कैण्डल पॉवर तक प्रकाश देती है । कुछ लट्ूदुओंपर वाटकी 
जगह 0. ?. कैण्डल पावर लिखा रहता है । 

कम वोल्टेजका लट्टु. अधिक बोल्टेजकी विद्यदूधारामें 
छगानेसे उसे ४६ घण्टे तक तो कुछ भी आघात नहीं पहुँ- 
चता । किन्तु इसके वाइ वह अधिकाँश रूपसे जल जाती है । 
इसी प्रकार यदि अधिक वोल्टेजका लट्ठ कम विद्यद्धारामें 
लगा दिया जाय तो वह अपनी शक्तिकी अपेक्षा कम प्रकाश 
देता है। सरल ( ¡९८४ ) में रूगनेवांले लटूडु यातायांविक 
( Alternativ ) घारामे सी काम देते हैं । किन्तु यह बात 
पद्षेंके साथ नहीं होती। इसका कारण उसके सीतरकी मोटर है। 
इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमोके नितान्त विपरीत होती हैं! डायनेमॉ- 
को इन्नन या अन्य किसी शक्तिका सहारा देकर उससे बिजली 
पैदा करनी पडती है। बिजछीकी मोटरमें ठीक इसके विपरीत 
अथात बिजलीकी शक्ति पर यान्त्रिक शाक्ति तेय्यार होती है। 
सरल विद्युदधाराके सहारे चलनेवाली मोटर यातायातिकधाराके 
साथ कभी नहीं चल सकती । 


हिंदी सुलमवास्तुशाख्र- ३७५ 








एक यूनिट १००० बाट अवरके बराबर तथा १ वाट बोल्ट 
पस्पियरके बराबर होता है, यह हम ऊपर लिख ही चुके हैं। लगाये 
गये रूटलुओंसे यूनिट मालूम करनेके लिये नीचे ण्क सारिणी 


दी जाती हैन” 
३० दिलमें विभिन्न वॉटके लट्टओंमे 
७ २२५ बिजली 
खचे होनेवाली । 
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टेबुलपर रखे जानेवाळे बिजलीके पढ्ने ६० से पहने से दऽ तकाकी वर तककी वॉट 
साइजके होते हैं । यही छतके पङ्के १०० से २०० वाटके होते दें । 
उनमेंसे हरपकके लिये छगनेवाली बिजळीके यूनिटका ब्यौरा 
निम्न सारिणीले जाना जा सकता हैः-- 


३७६ २ . हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 
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उपयुक्त सूचनाएं 


विजलीके व्यवहारमें किफायत की इष्टिसे क्या-क्या सुविधाएं 
की जा सकती हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखा गया हेः-- 


१. नयनमनोहर फिटिङ्गका सामान खरीदनेमें अधिक व्यय 
करनेकी अपेक्षा यदि दामी तार खरीदनेमें पैसा लगाया जाय तो 
वह स्थायीरूपसे छासजनक होता और मनुष्य वारम्वारकी खर्चेकी 
झञ्झटसे मुक्त हो जाता हे । 


२. कमदामके साधारण लट्टुओंका व्यवहार करना ठीक नहीं । : 
कारण उससे यद्यपि आरम्भमें किफायत होती हुई मालूम होती 
है तथापि अन्तिम परिणाम हानिजनकही होता है । दामी ढट्ठु- 
आका व्यवहार करनेसे उनके प्रीत्यर्थ होनेवाले अतिरिक्त व्ययकी 
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भरपाई २।३ सहिनेमें ही पूरी हो जाती है। ये लहहू जहाँतक 
सम्भव हों ` मेठलाइज्ड फिलसेण्टके ही ! व्यवह्त होने चाहिये । 


३. जहाँ जेसा काम करना हो उसीके अनुसार न्यूनाधिक 
अकाश देनेवाले छदहुओंकी योजना होनी चाहिये। यह नहीं कि 
नवाव वाजिद अलीखाँ बनकर सव्यं ऊँची शाक्तके लट्ठ 
लगाये जॉय । इसस आर्थिक व्यय अधिक होकर 
आँखोको हानि पहुँचती है । अतः ( अ) समुचित स्थानपरही 
ल्ट्ट्की योजनाकर ( ब ) समुचित प्रकारकी शेड ( Reflector ) 
लगाते हुए (क) लट्टू इच्छित ऊँचाई पर लगाकर ( ड) कम 
शक्तिवाले लद्डुओंसे भी कम खर्च पय्याप्त प्रकाश लिया जा 
'सकता है । | 


8. भीतरकी ओरसे लट्ठ घुँघल हो जानेपर उनको बदल देना 
नाहिये! क्‍योंकि ऐसे लद्ठओंमें बिजली उतनीही खचे होती 
Se ०७ 

और प्रकाश अत्यन्त कम मिलता हे। 


५. लद और शोड्गसको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिये । यह 
सफाई यदा-कदा इस सामानको साबुनक पानीसे धोनसे हो 
सकती है। रसोंईघर इत्यादि स्थानोंके लट्टू प्रत्येक पक्षमें एक बार 
निरंतर धोते रहनेसे उनमेंसे लुप्त हुईं प्रकाश शाक्ति १५ से २० 
प्रतिशत तक पुनः वापिस चली आती है । 


६. यदि कोई स्विच्‌ धक्का पहुँचाती हो तो मेन स्विचको बन्दकर 
उसकी ससुचित रूपसे दुरुस्ती करनी चाहिये । यदि वह कहीँसे 
उकेश्वित्‌ भी गरम होती हो तो उसे तत्क्षण निकाल कर उसकी 
जगह दूसरी लगा देनी चाहिये । 


६. झूलती हुई तारे वारम्वार देखते रहना चाहिये । याद्‌ उनमें 
कहीं मरोड या गाँठ बैठनेके कारण तदन्तर्गेत ताम्बेकी तार खुली 
पडी हो तो तत्काल उसकी जगह दूसरी लगा दे । 
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८. कितनी ही बार ' लोड” अर्थात्‌ भार अधिक हो जानेसे: 
सारे लहू अकस्मात्‌ बुझ जाते हें। लोडका अधिक होना ही 
अकस्मात्‌ विद्युत्घाराके एस्पियरका बढ़ना है। इसीके कारण 
फ्यूज जलकर लहू बेकाम हो जाता है। अतः उख दशाले कास 
आनेके लिये थोड़ी बहुत 'फ्यूज'की तार घरमें संग्रह कर रखनी 
चाहिये । इसका प्रयोग करते समय पहिले मेन स्विच बन्द कर 
मेन कट आउटकी जाँच कर लेनी चाहिये । यादि उसमें दोनों 
फ्यूज ठीक हा तो बाच कटआउकी जाँच करें । इसमेले किसी 
न किसी जगह जला हुआ फ्यूज मिलता है । उसे बदलकर 


~ 


नया लगा दे। ऐसा करनेसे मेन स्विचके खोलते ही पुनः लट्टू 
जलने लगते हें । 

९ कितनेही घरोंकी वायरिङ्गका एकाध जोड़ कच्चा -रहनेसे 
अथवा अन्य किसी कारणवश खासकर वसातमें बिजली चूने 
लगती है । परिणाम यह होता हे कि, उसके कारण तारोंको हस्त 
स्परो होतेही धक्का बेठता हे । सशक्त प्रकृतिके मनुष्य २५० वोल्ट 
तककी धाराशक्तिको किसी प्रकार सह जाते हें अर्थात्‌ मरते नहीं । 
किन्छु अराक्त प्रकृतिके मनुष्यों तथा बालकोंकी प्राणहानिके लिये 
इतनीही शक्ति पर्याप्त होती है। इस आकस्मिक आपत्तिका प्रति- 
कार करनेके लिये पानीके नलकी ( ४९८7९ ) एक नालिकामें 
कमानीसे आयी हुई बिजलीकी तारोंके शीसेके वने हुए वेष्टनको 
लोहेकी मोदी तारांको. जकड कर बान्ध देना चाहिये । ऐसा कर- 
नेसे कहींसे यादि कोई त्रियुद्र धारा यदि खुली रह गयी दो तो वह 
नालेकाके मार्गसे जमीनमें समा जाती है । जिस घरमें पानीके 
नलकी व्यवस्था न हो वहाँ सूमिकी सतहके २-३ फुट नीचे नम 
जमीनमें ताम्बेकी मोटी चद्दर गाडकर उसमें उक्त ताराको जोड 

देनेसे भी काम चल जाता है। इन दोनों कियाआको पारिभा- 
षिक प्रयोंगमें ' अथिङ्ग ' अर्थात्‌ भूमिगत करना कहते हे । 
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वायरिङ्ग ओर फिटिङ्गम होनेवाला व्यय 
यादे फिटिङ्गका सब सामान मकान मालिक खरीद कर दे तो 
उस हालतसें वायरिङ्ग करनेकी सजदूरी-- 
१, लेडकव्हर वायर प्रति पाइण्टके हिलावसे १। रू० 
९, छकडीका कवच ( केसिङ्ग) , , र रू० 


प्रति पाइण्टके हिसाबके पडती है । पाइण्टका अथ सव्व 
साधारण व्यवहारभे प्रति लट्ट्ट या छतका पङ्का होता हे. ! 
इन दानो साघनांमें व्यवद्दत होनेवाळे, कटआउट, सीलिङ्गराज 
स्विच्‌ इत्यादिकी जडाईका समावेश भी इसीमें होता हे । वालप्छग 
आधे पाइण्टके बरावर समझते हे । घरमें यदि २० ट्ट तथा ६ 
प्छ्ग हा तो उनका जोड २३ पाइण्ट माना जाता हे । 


इस सम्बन्धके उत्कृष्ट अंग्रेजी सामानके वत्तेमान प्रचलित दर 
प्रायः सब जगह ये हेः-- 


१. हेन्छे लेडकवर वायर ... १०० गजी बण्डल- ९८) रू०- 








२. वी० आईं० आर, «« ,, र; ६॥) र०- 
( Vulcanised Indian Rubber ) 
३, स्विच इंग्लिश ... ..- ० प्रतिदर्जन ६) रु०' 
8: ७८ केबद्री =. ap SRS 
५. ब्रेकेट ... ..- ०० = अतिदर्जन १२ रू.. 
६. कड आउट ह ती: १३ के ४ रु. 
७, वाळप्लग ७२० ळर पप 5 रैरे रू, 
८. पेटेण्ट होल्डर .. =" °° , शीरु.. 


९. वाटर-टाइट ब्रैकेट ( बाहर लगानेका) १ नग 8 रु. 
९. झेड ( सुफेइ) .. "० ° प्रतिदर्जन ७ रू:. 
१० फिलिप ३ वाट लट्टू ५० वॉटतक ... न शैण्रू.. 


३८० हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. 
SSS SSS SSS SSSI NAA, 
उक्त सामानका व्यवहारकर तार जोड देना लेडकचर या 
'उड-कैसिङ्ग प्रत्येक पाइण्टके हिसाबसे (मय मालके दामके )९ रू. 
इसमें मेन स्विच भी आ जाती है। पृथक मेन स्विचको 8 रु. 
"देने पडते हें । 
कम्पनीसे मिलने वाली बिजली मीटरकी सहायतासे नापीजाती 
है। यह मीटर सरल और यातायातिक धाराअकि प्रथऋ-पुथकू 
“होते हैं। उनसे कितने किलोवाट अवर (१००० याट) बिजली 
खचे हुई यह पता चलता है । इस मीटरके लिये कम्पनी ८ आने 
महिना किराया लेती है । घरू मीटरमें १०९२ रुपयेका खर्चा 
'हे। वह सी कम्पनीसे पास करवाते समय उसे एक रुपया वक्षणा 
देनी पड़ती है। साधारणतया बिजलीका दर कम्पनीम 8 आनेसे 
“८ आने तक होता है। 


कामकी नाप-जोंख 
परिशिष्ट-अ 
सिली और टोड़े इनको एक पॅक्तिमे रचनेके पश्चात्‌ उनकी 
“फीतेसे नाप-जोख की जाती है । पारिसाषिक प्रयोगमें इस नाप 
जोखको ॥nn४ F0०६ अर्थात्‌ दौड़ती हुई नाप कहा जाता 
है! इस मकारकी सम्पूर्ण नाप हो जानेपर ५ से १० प्रतिशत तक 
छूट देते हैं। इस सम्बन्धमें इससे उत्तम उपाय यह हे कि, गढ़ाई 
के पश्चात्‌ भवनमें व्यवहृत होनेपर उनकी नाप ळी जाय । 
इससे ऊँचे-खाले तथा टे? टेढे-मेढे भागकी नाप अर्थात ही गणनामें 
“नहीं आती और सन्त्रास अच्छा पत्थर देखकरही कामपर लाते हें | 
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अनघढ्‌ पत्थर. इनका एक चोकोर ढेर बनाकर उनकी लम्बाई 
चौडाईकी औसत नाप निकाल ली जाती तथा ऊँचाईको दो तीन. 
जगहसे नापकर उसकी औसत निकालते हुए उससे लम्बाई 
चोड़ाइको गुणा देकर घन फुटमें नाप निकाल ली जाती हे! इस: 

सस्बन्धसे कहीं-कहीं पोलेपनके लिये ५ से १० फीसदी तक छुट 

देनेकी भी परिपाटी है । इस सम्बन्धमें आरम्भमें ही करार-मदार. 
हो जाना अच्छा है । : 

हेदूर, बन्द ओर ६ से ८ इश्ची कोण नगोंके हिसाबसे नापे. 
जाते हें। हेदरको एक सुँहा-दुसँहा ऐसे दो प्रकार होते ह । 
दुसुहें हेदरमें दाम अधिक पड़ता हे । एक फुटसे बडे कोण, सङ्गीन 
कामके पत्थर, पटिया इत्यादि जिसपर मठाऊ गढाई की जाती है 
उनकी नाप वर्ग फुटके हिसाबसे ली जाती हे । उदाहरणार्थ 
१५” , ९” > १९” कोणकी १४” १८ १२” = १। तथा १९ » ९“ की है 
मिलकर २ वर्ग फुट नाप हुई । 


कङ्गनी (90778 ८००7५९) के पत्थरोंकी नाप वर्ग फुट या रनिङ्ग 
फुटमें ली जाती है। | 

इंटो और कौवेलुओंका भाव प्रति हजारके हिसाबसे निश्चित! 
करते है। इनकी फूटट्टटकी पूति करनेके लिये सेंकडेके पीछे ६ 
नग “घलुआ'के रूपमें मुफ्त मिलते हें । मंगलोरी खपड़ोंपर यह 
मुफ्तखारी नहीं लहती । ईंटोकी नाप लेते हुए उनके झूट जानेस 
दो-दो ईटॉकी एक ईट जोड़कर उस हिसाबसे सेंकडेके पीछे २३. 
ईटे लेनेकी परिपाटी है । 

शहाबाद, तान्वूर, पॉलिश लादीकी नपाई प्रतिसौ वर्ग फुट. 
( ब्रास) के हिसाबसे होती है । | 
सुफेद या रङ्गीन. जिळोदार कोवेळू नगोंके हिसाबसे खरीदे 


जाते हैं । 
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चूनेक चूणेकी नाप बास या फरामें ली जाती है। ५' < ५/ > १. 
का एक फरा तथा ४ फरेका एक ब्रास होता है । कस तायवादमे 
'लेनेसे मन और पसेरीके हिसाबसे सी बिकता हे । 
जिळोदार खपड़ेकी गोल तथा अद्धेगोल नलिकाएं नगोंके 
दिसावले सिलती हें । ये नलिकाएं प्रायः २ फुट लस्दी होती हैं । 
'कान और नर-मादी झुंहवाली ढळाऊ लोहेकी नलिकाएं प्रति 
ण्ड्रेडवेट तथा फुटके दिसाबसे बिकती हैं । इन नलिकाओंदी 
"लम्बाई ६ फुट होती हे । 

जस्तेकी नलिकाएं रनिङ्ग फुटके हिसावसे बिकती हे । उनके 
जितने डुकडे हों उतने ही जोड़ संह ( 9००६९४७) उनके साथ 
मिलने चाहियें । 

बालू, मोरम, गिट्टी, कङ्क, बाळूकी चालन इत्यादि सामान 
' फरेके हिसावसे नापकर मिलता है। भरावके लिये यदि मिट्टी और 

मोरम खरीदनी हो तो उसकी नाप दो तरहसे ली जाती है। 

१--जिस स्थानसे वह खोदकर निकाली गयी हो उस स्थानके गड्ढे 
'की नाप लेना । किसी भी स्थानसे खोदकर उसकी दुलाई होनेके 
पश्चात्‌ फरांमें उसकी नाप निकालना । इनमेंसे पहिछे प्रकारमें 
यदि गडढे को जगह समथळ हो तो लम्बाई चौडाईकी औसत 
'तथा ऊँचाईकी औसतका गुणाकार कर नाप निकाल ळी जाती है । 
पेशराज-बेलदार लोग इसमकारकी नापके समय आँखोंमें घूल 
झोका करते हैं। वे खुदाईके लिये पहिलेही ऐसी जगह चुन लेते 
है जिसके चीचमें गड़ढा. तथा चारों तरफ उभार हो। इससे उन्हें 
ऊचाइंकी नाप मुफ्त मिल जाया करती है। इससे बचनेका सर्वो- 
त्कृष्ट मागे या तो स्वतः ही जमीनकी खुदाईका स्थान निर्धारित 
कर देना है या नपाईके समय स्वेच्छानुसार स्थान चुनकर उसपर 
ढीमें रखते हुए भूपृष्ठ मागकी परीक्षा कर उसकी नाप लेना है। 
दूसरे मकारमे मिट्ठीकी पोलाई ध्यानमें रखते हुए १४ इञ्च ऊंचाई 
के फरेको १२ इञ्च गिनते हैं। चालू कठोर मोरम, चुनकङ्कड, गिट्टी 
आदिकी नाप १३ इञ्च पकडी जाती है। 
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कामकी नाप 


लींव या बुनियादकी नपाई तदलुषङ्गिक जड़ पदाथोका न्यूना- 
चिक्य देखते हुए उसके अनुसार विभिन्न प्रकारसे होती है। मज- 
दूर लोग मिट्टी और नरम मोरमको प्रायः एकही रणीम गिनकर 
दोनोंका काम एकही आवमें करते हैं । इस्टिमेटर्म नींवकी चौड़ाई 
जितनी पकडी गयी हो, उतनी चौडाई नापमें भी पकड़नी चाहिये। 
कामकी सङ्घलियतको देखते हुए ठेकेदार यदि अधिक चोड़ाइके 
गड्ढे खोदे तो उसकी जिम्मेदारी मकानमालिकपर नहीं रहती । 
नींचसे निकली इई मिट्टी जितनी दूर तक ढोकर डालनी हो, 


उसका उल्लेख स्पष्टरूपसे करारनामें में लिखा हुआ होना चाहिये । 


सरकारी काभोंमें १०० फुटकी लम्बाइतक की .ढुलाई उसी दरम 
समझी जाती है। किन्तु शहरोंके कामम २५ फुट की दूरीतक 
उसी हिसाबमें हुछाई करना मजदूरोंको सारी कहरसा मालूम 
होता है और वे नाक-भौं सिकोड़ने लगते हें | नींवमें सिट्टीके 
नीचे यदि मोरम मिछ जाय तो मालिकके कहनेसे उसे ।नेकाल- 
कर अळूग ढेर कर देना शी इसी दरमें गिना जाता है। गड्डेकी 
गहराई यदि स्थान स्थान-पर प्रथछ हो तो ऐसी हालतमें तीन 
स्थानदी ऊँचाई लेकर उसकी औसत निकालते हुए एक निश्चित 
ऊँचाई स्थिर कर छी जाती है । नींवकी खुदाई करते समय दोनों 
ओरके किनारोंको ढहनेसे वचानेके लिये उसके भीतर जो लकः 
डीके चाण दिये जाते हैं, उनका सारा खर्च ठेकेदारके जिस्मे उसी 
'हिसाबमें गिना जाता है। नींवमें यवि अकस्मात्‌ पानीका सोता 
मिळे तो उस हालतमें पानीकी निकासीका खर्च मकानमालिकको 
सहना पडता है । 

यदि केवल नींवकी खुदाई करनेका काम बेलदारको विया गया 
हो तो उस दृशामे उक्त विधानाचुलार आक इ” पेन्देम सब नाप . 


गुनिये तथा सूत लगाकर की जाती है। 
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कांकीटकी नपाईमें भी यदि मालिकने इस्टिमेटके अतिरिक्तः 
अधिक चौडाइंके गड़ढे खोदनेकी आज्ञा न दी हो तो उसकी 
चौड़ाई इस्टिमेटम उल्लेखित ही निधोरित की जाती है । 

गड़ढेकी गहराईके ३ या ३ जैसे किसी भी ग्रुणकर्में कांक्रीट: 
की सराई हुई तो काँकीटकी नाप पृथऋू लेनेका कोई प्रयोजन 
नहीं होता । केवळ गडढ़ेकी नापको उस गुणकसे शुणाकर देनेसे: 
ही कामकी नाप निकल आती है । 


कॉक्रीटकी ऊँचाईकी नाप काँक्रीटके रिरोभागसे जशीनके 
पृष्ठभाग तककी नाप लेकर उसे गडढेकी कुल गहराइमेंसे घटादेनेसे 
ही निकल आती है। नींवकी जमीनके पेटेमें हुए बन्धाक काम 
की नाप काँक्रीट तरह ही होती है । 
चौकीके पटाव यदि गढाऊ पत्थरके हों तो उनकी नाप वर्ग 
फुटमें लेनेकी परीपाटी है। सरकारी कामोंमें मठाऊ गढाई किये 
हुए पत्थरोंकी नाप घनफुटमें लेते हैं । किन्तु जनसामान्य कामोंमें 
यह नाप पृष्ठभागके वर्गफुटके क्षेत्र फले निधोरित की जाती है। 
इसमें ८ वर्ग फुटका १ गज पकड़कर प्रतिगजके हिसाबसे गढाई 
या गढाई-जुडाईकी नापका दाम निश्चित किया जाता हे । 
आठ इञ्च तककी ऊँचाईके छोटे कोण तथा एक सुंहे-दोसुंहे. 
हेदरकी गढ़ाईका भाव नगके हिसाबसे होता हे । इससे बडे कोण 
वर्गफुट के हिसाबसे गढ़ाईके क्षेत्रफलसे गिनते हें । यही प्रणाली 
कङ्गनी और आर्चकोणकी नापमें अङ्गिकार की जाती है । 
दीवालकी नाप लेते समय लम्बाईकी मध्यरेषाकी नाप > चौडाई < 
ऊँचाईका गुणाकार कर घनफुटमें निकालते हें । दीवालोंकी नापसे 
खिडकियाँ-द्रवाजे इत्यादि पूणरूपसे घटा देते हें । अल्मारियोका 
घटाना करारनामें पर अवलस्बित रहता हे । तथापि यदि अत्यन्त 
थोडी १३ ही अल्मारिया हाँ तो वह घटा दी जाती हें । खिड- 
कियाँ, दरवाजोंके ऊपरकी छावन इत्यादिकी नाप हिसाबर्म 
नहीं ली जाती । र 
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ईटोंकी ९ इञ्ची पड़दियोंकी नाप सरकारी तौरसे घनफुटहीमें 
लेते हें । घरू कामोंमें प्रायः वर्गफुटके हिसावसे ही इसकी गणना 
करते हैं। घनफुटमें लेने पर १४ इञ्ची बन्धाऊ कामकी अपेक्षा 
उसका दर थोडा अधिक होता है । क्योंकि उसके प्रीत्यर्थ अभङ्ग 
इटे ही प्रयोगान्वित होते और कामको देर लगती है । ४॥ इश्ची 
पडदियांकी नाप वर्ग फुटमें ही लाती तथा उसमेंसे दरवाजे 
खिडकियाँ इत्यादि की नापको घटा देते हें। . ु 

दरवाजे, खिडकियाँ इत्यादिकी सतहोंमें प्रयोगान्वित हुईं लादी- 
की नाप वर्ग फुटम पृथक्‌ लेनेका नियम है । उसी प्रकार जमीन 
पर की छादीकी नाप भी निकाली जाती है । दीवालकी नापमेंसे 
दरवाजे और खिडकियांकी नापको घटाते हुए . चौखटके 
भीतरी भागकी नपाई होती है । दरवाजे और खिड़कीयोंकी 
नाप लेते हुए उसी प्रकार अर्थात्‌ पल्लोंकी नाप ली जाती 
है। उसमें चोखटकी नाप नहीं पकड़ी जाती । इस कार्यका 
वर्गफुटके हिसाबसे जो दर निश्चित हुआ हो, उसीमें कड़ी, कुन्दे, 
कब्जे, सिटकिनी चौखटका समावेश हो जाता है। उनके प्रथक्‌ 
दास नहीं देने पड़ते । खिडकियोंके छड़ खिडकियोंके दरमें 
शुमार होते हें । 

खिड़कियाँ और दरवाजे उठाकर यथास्थान शुनियेमें खडे 
करनेमें पेशराजोंका यथेष्ट समय व्यय होता है! अतः यदि वह कार्य 
मजदूरीके ठेकेसे दिया गया हो तो उस हालतमें उनकी शुरांहटसे 
बचनेके लिये पहिलेहीसे करारनामे में इस प्रकारकी शत्ते होनी 
चाहिये। यदि वह न की गयी हो तो उस हालतमें प्रति दागके पछि 8 
आने अतिरिक्त मजदूरी देनी पदती है । बिना देहलीके दरवाजोंकी 
बाँहोंके नोक नीचे काँक्रीट या बन्धाऊ काममें जडनेमें विशेष 
मेहनत होती है । अतः उन्हें खड़े करनेकी मजदूरी प्राते नगके 
हिसाबसे ८१० आने तक दी जाती है। 

खिडकियों और दरवाजोंके ऊपरकी कमानको नापनेके लिये 
कमानके दर्शनी भागके मध्यमे गोलाकार लम्बाई नाप ली जाती 
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तथा उसे दीवालकी चौड़ाई तथा कमानकी मोटाइसे गुणा देकर 
घन! फुटमें सम्पूर्ण नाप निकाल ली जाती है। उसका दर पृथक 
होता हे । किन्तु वह काम दीवालकी नापसे बाद देना पडता हे । 
गूंगी कमान ( 7०॥०एं7०2 arch ) खडी करनेके लिये कलचुत नहीं 
भरना पडता । अतः उसका हिसाब प्रतिनगके दिसावसे चार-आठ 
आने अधिक रखकर दीवालके हिसाबभं समाविष्ट कर विया जाता है। 

खिडकियों, दरवाजा तथा. अल्मारियापरके छावनोंकी नाप 
घनफुटमै निकाली जाती है । यदि यह कार्य मजदूरीके दरसे दिया 
गया हो तो उस वशामें लौह-संगठित काँक्रिटकी छावनें पेशराज 
द्वाराही सरवाई जातीं तथा प्रति नगके हिसावसे उसकी मजदूरी 
9-६ आने अधिक पकड़ कर सम्पूर्ण छावनकी नापको दीवालकी 
नापमें ही संयुक्त कर दिया जाता है। 

गिलावाई--गिलावेकी नाप वर्गफुटमें लेनेकी परिपाटी हे । यदि 
दिवालके एक ही ओर मिळावा हो तो खिडकियों और दरवाजोंकी 
नाप घटा नहीं देते । परन्तु उसके ऐेवजमें पल्लोंके पाइवंवत्तींय तथा 
शिरोगत भागोंमें दीवालोंकी मोटाईके बराबर जो गिलावा किया 
जाता है उसकी नाप नहीं ली जाती तथा दोनों ओर गिलावा 
होनेसे एक ओरकी नापमें दरवाजे और खिडकियांकी नाप घटा 
दी जाती है । "5६ 


पुराने मकानोंकी खरीद 
परिशिष्ट--आ 
. प्रायः यह देखा गया है कि, कभी-कभी बने बनाये पुराने 
तैय्यारी सवन लेना भी विशेष छामजनक होता है। इसके कारण 
अनेक हैं । जिनमेंसे प्रसुख कारण ये हैं कि, एक तो उस भवनकी 
अस्तुत स्थिति,-जहाँ पर वह बना होता है, उस स्थानका महत्व 
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खरीद्दारके सन्सुख स्पष्ट रहता है। दूसरे उंससे यह. अन्दाज 
लगाया जासकता है कि, उसे खरीदनेसे अधिकसे अधिक कितना 
किराया ऊठ सकता है। इन दोनों बातोंको देखते हुए उसमें लगाई 
जानेचाली पूँजीका भी निश्चय किया जासकता और यह मालूम 
किया जा सकता हे कि, कितनी पूँजी खरीदी और मरम्मतमें 
लगानेसे हानि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त तैय्यारीसवन 
खरीदनेसे नींवसे लेकर ऊपरतक भवनको खड़ा करनेमें जो समय- 
की हानि और परिश्रम करने पडते हें; वे बच जाते हैं। नया भवन 
दनवानेमें एकवार लगाया हुआ हिसाव गलत प्रमाणित होकर 
अधिक खर्च लगनेकी सम्भावना होती है। पुराने तैययारी घरको 
लेनेसे इसका किञ्चित्‌ सी सय नहीं रहता । केवल एकवार निश्चित 
रकम गिन देनेसे ही सारी झज्झटोंसे छुट्टी सिल जाती है। 

किन्तु फिर भी जिसमें अमृत है उसीमें विष है, जिसमें लाभ 
हैं उसीमें हानि हे, यह प्रकृतिका एक मात्र सबर्वव्यापी वैचिच्य 
है। उसीके अनुसार तैयारी पुराने भवनकी खरीदीमें जैसे उक्त 
लासोंकी सम्भावना होती है उसी प्रकार उसमें हानियोंकी 
भी बहुतेरी गुज्चाइश रहती है। उदाहरणाथ, सब्वेप्रथम इच्छा- 
लुकूछ आवश्यकता और योजनाके अनुसार तैय्यारी घर मिलना 
ही असम्भव है । जिसके कारण भाग्यसे जो पले पड़े 
उसीमें सन्तोष करना पड़ता तथा आगे पीछे परिवत्तेन पवस 
संशोधन (^47!००8-4।४९८१४।005) करने की ठरनने पर इच्छा- 
नुसार व्यवस्था नहीं होने पाती । उसमें व्यय सी आधिक होजाता 
है और कार्यस एक-एक नयी विज्-चाधा खडा. होजाती है। .इन 
नयी विज्ञबाधाओकि भी कारण बहुतसे हैं। प्रथम कारण ता यह 
है कि, तैय्यारी घर लेनेले उसमें लगे हुए माल-मसाले की 
अणीका ठीक तोरसे पता नहीं लगता । दूसरे अधिक बरसोतक 
-मार सहन की हुई उसकी नीवके सन्निकट नया बन्धाऊ काम 
करनेले प्राचीन चैसी हुई नींवले और उससे सम्यक प्रकारेण 
जोड़ नहीं बैठता। पुराने के साथ नया काम खडा. करनेसे उसमें 
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द्रारे पड़नेका भय होता हे । अतिरिक्त इसके सबसे भारी धोखा 
होता है पुराने घरमै लगी हुई लकडी तथा बन्धाऊ काममें लगे 
हुए मसालेकों पहिचाननेम । पॉलिश ओर रङ्गछेप इत्यादिके 
सहारे उनका अन्तरङ्ग छिपानेकी चेष्टा की जाती है। आजकल 
इस प्रकारकी धोखा घड़ीका व्यापार घूम घड़छेसे होरहा है। 
लोग पुराने एवस जीर्ण-शीणं घरोंका तकलादी जीणोद्धार करा- 
कर तड़क-भडक. बढ़ाते हुए एकके आठ रुपये आँखके अन्धे, 
गाँठक पूरे छोगोंसे वसूल कर लेते हें । 

ऐसे घरोंमें पहिले तो ११ बरस तक उतने दोष नहीं दिखलायीं 
देते। जिनके कारण ठग विक्रेताओंकी खूब बन आती है। किन्तु 
पीछे ! वही करमपर हाथ ! ! ओर आठ-आठ आँसू ! ! ! 

इन सारी बातोंकी ओर ध्यान रखते हुए पुराना भवन खरीदते 
समय निम्न लिखित बातोंकी ओर ध्यान देना अनिवाये है+-- 

१ पहिले तो यह मालूम कर लेना चाहिये कि, सकान कितना 
पुराना और कबका बना है? १०।५ वर्षके भीतर बने हुए मकान 
के छप्पर लरधी,. पकड़ इत्यादिमें व्यवहृत हुई लकड़ी किसी 
प्रकार यत्किद्धित्‌ भी झुकाव होना अच्छा नहीं। घरकी आयु न 
जाननेपर भी ५० वर्षले अधिक पुराना तथा आधुनिक समयका 
घर छिपा नहीं रहता! प्राचीन पद्धतिके घरामें चौकीके पत्थर 
बडे और मठाऊ व्यवहृत होते थे। उस समयकी दीवालें विशेष- 
रूपसे मोटी तथा चन्दईदार हुआ करती थीं। लकड़ी प्रयोग 
खुळे हाथोंसे होता था १ स्तम्भ ७१८७” से कम नाप के नहीं होते 
थे। आजकल 8८४” या ५०७० आकारसे अधिक बडे स्तम्भ दो 
सञ्चिलके घरोंमें भी नहीं मिळते । । पहिले कडियां और धरन तकः 
कोडीपर न बैठाते हुए समथल बैठायी जाती थीं । पहिले खम्भोंके 
नीचेकी छुसियां बढ़ियाँ पत्यरकी और नकाशीदार मठाऊ गढ़ाईकी 
होती थीं । आजकल सतहमें एक समथल सिल्लीसी दी जाती और 
उसपर खम्भा खडा किया जाता है। प्राचीन कालम धातुवगेमें 
लौहकी अपेक्षा तान्नका अधिक व्यवहार होता था ! यह सब बातें. 
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चरको किञ्चित ध्यानपूव्वेक देखनेसेही ज्ञात हो सकती हें । यदि 
प्राचीन पद्धतिका भवन होगा तो उसकी नीवेकी मजबूतीके सम्ब- 
ब्घमे कोई शङ्काही न होगी । किन्तु अन्य वातोंके सम्वन्धमे खास- 
कर जमीनके नीचेवाले नोनेकी जाचकर लेना अत्यावश्यक है। 
प्राचीन समयमें व्यवहृत जळकी निकासीके लिये मोरियोंको 
यथेष्ठ ढाल देकर उसे दूरतक निकाल लेजानेके सम्बन्धमें इलेकष्य 
किया जाता था । पानीकी रुकावट आदि जाननेकी कोई व्यवस्था 
जहीं होती थी । परिणाम यह होता था कि, वह पानी आसपास 
मरता रहता था। उस दृशासै यद्यपि चौकाके उँचे होनेके कारण 
उसे प्रत्येक रूपसे तात्कालिक वाधा नहीं होती थी तथापि दीवा- 
लोंमें नोना लगता और दीवाळसे तडूप हुए खम्मोंके पेन्दे सड 
जाते थे। इनके सडनेसे उनके आधार पर रहनेवाले भवनके 
शेष भागका अधिकाँश रूपसे सम्भवनीय होता है। दीवालोंमें तो 
पहिलेहीसे नोनेकी भरमार होती है अतः वह खम्भोंकी सहायता 
करनेमें नितान्त असमर्थ होती हें । इसलिये स्पष्ट है कि, प्राचीन 
यरोंको खरीदते समय नोनेकी जानकारी कर लेना अत्यावश्यक 
और आद्य कत्तव्य है । 

२ उसके पश्चात्‌ कुछ दूरीपर खडे होकर मार्मिक रूपसे यह 
देखळेना भी आवश्यक है कि, अवनकी सारी दीवाळें ऊपरसे नीचे- 
तक शुनियिमें तो हैं। यह बात आँखोंसे भली साति देखी जा 
सकती है। यदि उसमें कुछ सन्देह होजाय तो शुनिया लगाकर 
तत्क्षण उसकी जाँच कर ले । यदि जॉचमें १२ फुट ऊँचाइईमं एक 
इञ्चसे अधिक-फर्क मिले तो तत्काल उसे प्रतिकूळ लक्षण सम 
झना चाहिये । दो इञ्चसे अधिक फर्क होनेसे निश्चयही उसे 
सोखेकी जड़ समझ लेना चाहिये । 

३ इसी प्रकार कडी-पटाव की परिक्षा करळेना भी आवश्यक 
ङ्वे। घरन, खम्मे तथा लग्धियांको स्थान-स्थान पर भी हथोडी 
चलाकर देखलेना चाहिये । भद्दा या महा आवाज निकछनेसे 
छकडीमें छुन लगनेका ततक्षण ज्ञान होजाता दै। 
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४ तडपरान्त छप्पर। इसे प्रथमतः बाहर दूरपर खडे होकर 
देखलेना चाहिये। उसके पृष्ट भागपर कहीं ऊँचा-खाला नहो 
तथा रीढ़की सूतमें हो तो उससे उसके अच्छी द्रास होनेका 
अनुमान निकाला जाता हे । जिस स्थानपर दीवालॉपर छप्पर 
अवलस्ब लेता है चह स्थान भीतरबाहरसे खूब होरियारीसे 
देख लेना चाहिये। छप्पर यदि अन्य किसी स्थानसे चूता हो 
तो वह विशेष आक्षेपार्ह नहीं हे। किन्तु यदि किसी समय वह 
दीवालपर चुआ हो और पीछेसे उसकी द्रज बन्दी की गयी. 
हो तो भी उससे दीवाळके -नष्ट होनेकी सम्भावना होती हे! 
रङ्ग यदि पुराना हो तो उसपर उठे इए धब्बे तथा होनेसे फली 
या पपड़ी छोडी हुई दीचालसे यह बात तत्क्षण पहिचानी जा 





Voss 
५ पुराने घरोंके खरीवनेके पूवे दीवालोंकी वरारोंका अझुस- 
नधान करना ही भी आवश्यक है । खासकर दरवाजे ओर खिडं- 
कियोंके ऊपरकी कमानोंको तो अवश्य ही .वेख छे। यादि उनमें 
केवल दरारेंही हो तो विशेष हानि नहीं । किन्तु यदि उनके 
कारण दीवालोंमें झुकाव पेदा हो गया हो,-खास कर बाहरकी 
ओर तो ऐसी परिस्थितिमें उस घरको खरीदनेका विचारही 
छोड देना चाहिये । | 
.६.लकडीके जीनोकी मजबूती उसपर चढते समय जो ध्वनि. 
प्रस्फारित होती है उससे तथा कठघरोंकी सुडढतासे जानी 
जाती हे । 
७ गच अर्थात्‌ छत चूता है या नहीं इसकी परीक्षा दीवालॉपर. 
पड़े हुए धब्बांसे हो सकती है। | ट 
८ मोरियां (खासकर ऊपरके मञ्जिछकी ) कहीं बन्द तो नहीं हो 
जातीं इसे देख लेना चाहिये । यदि ड्रेनेज किया गया हो तो उसमें 
गळींदेप और वातनळिका है या नहीं इसकी सी जाँच कर ले! .. 
..९. आरोग्यकी इष्टिसे खरीदे जानेवाले मकानके आसपासकी 
जमीनका. उतार देख लेना चाहिये । इससे . बसोती पानीको. 
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निकासीका ज्ञान हो जाता है । कहीं-कहीं दो घरोंकी मध्यवत्तीय 
जमीनपर कूटाककर पड़ा रहता और उसपर पानी गिरकर वह. 
जहाँ तहाँ मरता रहता है। इससे मकानकी नींवको भारी आघात 
पहुँचनेका भय रहता है। अतः इसे इष्टिकोणमें रखते हुए मकान 
की जमीनपर नज्ञे पेरसे चलकर देख ळे कि, कहीं विशेष ठण्ढी 
तो नहीं हे । जमीनका अत्यधिक ठण्डापनही उसमें पानी मरनेका . 
सूचक है। सञ्चिकट भवनके दातेकी जमीन, खरीद किये जाने-, 
वाळे अवनकी चौकीसे ऊँची या एकही सतहमें हो तो चसाँतमें : 
नोना लगनेका अन्देशा रहता है । व्यवहृत तथा शौचकूप इत्यादि ; 
का जल सनिकटस्थ स्थानमें मरते-रहनेसे उसका आरोग्यपर 
बहुत बुरा परिणाम होता है.!.अतः उसकी भी जाँच कर लेना 
आवश्यक हे । उससे निस्त होनेव्राली दुगेन्धि निरन्तर फैलती 
रहनेके कारण घरके निवासी उसके. अभ्यस्तसे हो जाते हें। 


[a 


किन्तु वह बाहरी मलुष्योंको तत्क्षण खटकती और घरके सारे 


प्राणियोंका आरोग्य नाश करती है. . 


१०. उसी तरह पीनेके जळकी व्यवस्था देखना भी आवश्यक 
है । इसका अर्थ यह नहीं कि, घरके अगल-बगल या मध्यम मीठे ` 
पानीका कुआ रहनेसेही काम बन जाता है। अपितु यह देख 
लेना चाहिये कि, वह शुद्ध और आरोग्यसंवर्घक है या नहीं! 
कुएँके पास शोञ्चकूप इत्यादिका पानी मरना या शूरा अथात 
कतवार खाना होना भयङ्कर तापदायी और आरोग्यका इर्टिस ' 


विघातक है। 


११. उक्त दस महत्वपूर्ण प्रक्षांके अतिरिक्त मकान खरीदते 
समय इस वातकी जाँच कर छेनी. चाहिये. कि, उस मकानको 
जमीन किसीकी निजी मिल्कियत की तो है! यदि नहीं तो वह 
किन शत्तौपर उसके पास आयी है। मुद्दती किरायेपर दी हुई 
होनेसे उसकी मोहलत कमसे कम १० वर्षकी होनी चाहिये 
तथा उसका भाडा हिसाबसे अधिक न दीना चाहिये । 
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१२. इजमेण्टकी घाराओंके अनुसार उसके सारे हक सुरक्षित 
हैं या नहीं, इसकी जाँच कर लेनी चाहिये । | 
` १३. अन्तमें जिस चस्तीमें खरीदा जानेवाला घर हो, वहाँ 
मकान किरायेके दर क्या हैं, उनके हिसाबसे खरीदे हुए मअकानसे 
कितना किराया उतर संकता है, उसकी वार्षिक किरायेकी 
आमद्नीमेंसे ३ महिनेकी आमदनी, मरम्मत, म्युनिसिपिलिदी 
तंथा सरकारी चुंगीके लिये निकाल कर कितनी बचत हो सकती 
तथा उसपर कितना व्याज बैठ सकता है इत्यादि बातोंकी ब्योंत 
लगाते हुए उस हिसाबसे मकानका दाम कतना चाहिये । 


कामकी मजूरीके दर 


परिशिष्ट;--इ 


अन्तमें गुहरचनाकायमें मजदूर तथा कारीगरोंके छोटे-सोटे 
कामकी कितनी मजदूरी दी जा सकती है, इसका अन्दाजी व्यौरा 
नीचे दिया है। इसमें सन्देह नहीँ कि, यह दर अन्दाजी और 
स्थूल हैं तथा इनमें देश-काल पात्रको देखते अंशात्मक रदोबदल 
हो सकते हैं । तथापि सरसरी दृष्टिसे विचार करनेपर इस 
अन्दाजमे उल्लेखनीय फक कदापि नहीँ हो सकता । 


१ खुदाई 
' सूखी हुई खेदार मिट्टी ... ८ आने प्रति ब्रास 
चिकनी, गीली. ... “3१२९३: न 
' तेलही .. .. .. १ रुपया के 
. नरम पीली देर “०0१6 आने? ४7, 
` कठोर 2005 क रक क 


नरम मोरम न ११8 > » 
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कठोर . ... -.. १॥ रूपया पति ब्रास 
मिट्टी सिश्रित मोरम...  ... रे 
नरस चट्टान ००० ose 8 ११ 33 
कठोर „ सुरङ्गलगाकर ... ६ » प्रतिब्रास बडीताय दादमें 
33 22 हर है: 33 < 33 33 33 32 
„ >» छेनीसे काटकर ६० ,, प्रति ब्रास 
७ 
२ ढुलाइ 
०से५०फुट ...  ... २ आने म 
५०-१०० ,,  ..* ००३ » ` आदमियोंसे ढुलाई 





22 33 


१००-२२० ,, grt 
६६ ० फुटसे ३ फलोङ्ग ... १॥ रू गदहों या खच्चरोसे 
३ फलांङ्गसे १ मील .. २॥ रू दुलाई 
इससे अधिक दूरी की ढुलाई गाडीसे किफायतमें पडती हे। 
३ कांक्रीटकी भराई 


काँक्रीट मिलाना और फलाना २) रु. प्रति त्रास 
33 2१ 23 और कूटना 8 ) 2१ 29 9१2 


४ गढाईका काम 
६ इञ्ची दुकडे गढना 
( टेढा तिछीपर निकालकर १ इच्ची 
कलासीकी गढ़ाई ) १॥ रू. प्रति सौ. र. फुट 
२ ,, सादी गढाई पिटाऊ 


८ इञ्ची 
६५९ १८ ६ कोणकी गढाई ,.. १ रु० २० नग 


८ > १९ १९ ९ 33 NL १ 33 १६ 33 
१२९ ५ १८” » १२” कोणका गढाई **«« १ रु० 8 नग 
शहाबादी लादी गुनियेमें » ... १॥ » प्रति त्रास 


हेदर एक सुहा -'° ००० ,,, १७ ,, १०० नग 


शा » 
22 79 ११ 2 


नरम पत्थर मठाऊ गढाई ८ व° फु. - र) » प्रति गज 
चलळतूसठाई ... xo 57) 92 


22 3 
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सुपर साठ... .... ` ... . प्रति ब्रास 


ण्‌ 

सुपर माठ गढाइ-जुडाई ... ७ ,, 

चलतू माठ , ,, क्क र. डळ बह 
पिटाऊ , » ३ 
र्‌ 


शहाबादी लादीमें चाप, गोलचियाँ 
जड़ना, मोटाई १॥ इञ्ची 
५ जुडाऊ काम 
नींवका चिना स्तरका चन्धाऊ काम ३॥ रू. प्रति त्रास 


चौकीका बन्धाऊ काम, आसार २ फुट | ८ 
(अ) सामने शिलाखण्ड पीछे अनगढ पत्थर रर 
(आ) भोतर बाहर अनगढ पत्थर ... ७। ,, 22 


चोकीके ऊपरका वन्धाऊ काम 
(अ) कली काम जुड़ाई-गढाई १॥ ११ 


33 33 
आना एक राने- 
ङ्ग फुट 


32 


फुट आसार 
(आ) बाहर सिली भीतर अनगढ़ पत्थर 
(इ) दोनों ओर स्तरहीन बिना कलीका ७ ,, 
(इ) एक , कली दुसरी ओर ,, ... ९ ,, 
( उ) 39 99 33 33 १। फुट आसार ९॥ 53 
पत्थर मिट्टीकीजुडाई शा ,, , टा ,, 
अनगढ पत्थरकी , » » » ७ ». 
ईटाका काम १॥ ईंटका आसार ... ८ ,, प्रति ब्रास 


93 33 2? 33 ००० ११ 22 


95 39 - १ 39. . ) ००० १७ 39 33 
३ ईटका (8॥”) १०० वर्ग फुट बागबाद देकर ४॥ ,,  ,, 
कङ्गनी-मठाऊ, पत्थरकी गढाई-जुडाई सहित शा , १ २० फुट 


॥पटाऊ 39 32 3 33 १ 3 १ 93 32 
ईटेकी मोटाइके प्रति इश्चके हिसावसे 
( गिलावे सहित ) १ आना प्रति फुट 


दाहाबादी लादी साडी गढ़ाई जुड़ाई । ३२० प्रति ब्रास 
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शहावादी लादी रुमाली गढ़ाई-जुड़ाई और 

दरजोसहित  «« . ... ० १ रु० प्रति ब्रास 
पेटेण्ट स्टोनकी फर्शेवन्दी .. ०” 'शा,, 
पॉलिश शहावाद लादी रुमाली . ९ ,, 79 
सङ्घसरचर, जिलोदार (पॉलिश सहित) १६, २. 
जिलोदार कोवेल॒ुंआंकी ,  ,, १० ,, र 
कवडी फशी (४०७०) ... | ... १४, : 
मोरमकी जमीन ..- ००० 2.2 6 50 2) 
खिडकियाँ तथा द्रवाजेके ऊपरकी 

ईटोकी कमाने .. = २” शसेररु.), 
पाटनके गडेरकी सध्यवत्तीय कमा- । 

नको उठाना ...  ... --पै से ८ रु. प्र.सौ.व-फु- | 
सलोह सि० कां० के छड झुकाना ...शासे,,, » » » » 

„ 5 छावनकी भराई ... ५ आने नगको 
सिमेण्ट कांक्रीट मिलाना, फैलाना, 


/ 


कूटना ( बड़े प्रमाणमें ) .,, ८ रु. प्रति त्रास 
सिमेण्ट काँक्रीट मिळाना, फेलाना, 
कूटना ( छोटे प्रमाणमें ) $ GRO 7040 
. दरजें पत्थरके बन्धाऊ कामकी सलईदार १४आ.सेरैरु, » 
छ PA 2205 कटाऊ  ... २ रू० नः 
» ईैटेकी सलईदार ..« कलश. 25 
गिलावा पत्थरके बन्धाऊ काममें -.- २, 2 
४ 27 ईंटेके 32 22 ७०० । 22 33 
, रफ कास्ट -.- ,... शा), २ 
बड़ी कमान ६ फुटके गालेतक -- १९ आने प्राते फुट 
६ वढई काम 


दरवाजेकी चौकटें सादी तय्यार. करायी. १॥ रू. 


९ 


`, कलमदानकीछड्युक्त २॥ » 
खिडाकियांका 9३ सादी me 8४२०» 
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खम्मे, लग्घी, रन्धाईकर खडी करना २॥ आना र. फुट 
कडी पाटकी पाटन, कडियां, -अन्धे- 
रिया ओर किलचियासहित १५ रु. प्रति ब्रास 
दरवाजे, खिडकियोंके पढ्ने 
विना पत्तेके ३ आने प्र. व. फु. 
घेनेलके (दोनो आरसे) .. .. ७ , „» „» 
पक ओर पनेछ... ` . ... (१७७४५ ` व); 
कांचकी पेनेलक .. -..- ० 9 2042७ 
श्ूमनेवाळे चैनिंशियनके .. ० २४ , » » 
' पक्के 


99 cvs ००० ६ 33 33 29 





अल्मारीके पछे बनाना 


पलायउडके तख्ते दे कर ७७०७ ध्‌ 33 33 32 
रीफाकी रुमालीदार जाली (Trellis work) २ , , ,, 
तसबीरां या कपडेकी सीलिङ्गके लिये लकडी 





का गलथा तेय्यार करना और जोडना 

१ इं. चोडाई 5 ५ ०००.१ आ. र. फु 
'लकडीकी पलायबुडकी पडदी ०० ३ »भ्र.व फु. 
सागवानी तख्तपोशी परसेठोकना ... 8 ,, प्रति नास 


» जीभीदारजोडवनाकर ६ ,, ,, 
साधन या गुलेबन्द कैची १९ फुट गाळेतक ५ रु. प्रति नग 


"एकस्तम्भीय 39 33 33 ६ 33 2 
दो स्तम्भीय 99 ः ९ 29 73 
छप्पर चद्दरदार पाखे ओर तरकोंकी जडाई 


सहित... ००० ७७७ 8 39 32 


32 मङ्गरोली ००० ००० ९ 29 32 
छप्पर नलीदार कोवेलुओ और गोलतरकोंका ११ ,, प्रति त्रास 
सादी पानपट्टी तैय्यार करना और जडना १॥ आना „, 
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नकरादार 33 33 23 र से ६ «०१ 
जीनेका सादा चोसर ००० aes शा स ० 39 
» घुसावदार ... --« ७ से ४॥ रु, 
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लौह निमित छड. तह्तियोंकी | दजन निक सारिणी 
मोटाई जाननेकी तालिका वजन निद्शेक सारिणी | 


२ आने = १ खूत १८ इञ्च ५ तोळे. = १ छटांक 
' १६ आने = ८ सूत १ इञ्च २ छटांक = १ आधपई 





8 ,, - रै पाव 
< छक = १ पौण्ड, आघ 
४० तोळे सेर 
८० तोळे । _ 
२ पोण्ड | = १ सेर 
४०सेर = १ मन 
२८ सन = १ टन 
_चत्यरका कोयला, गर्डर | िट्टी-बालू-चूना इत्या- 
इत्यादिकी तालिका | नाप 
२८ पोण्ड = १ क्वाटर २५ ७०३? = १ फरा 
४ क्वाटर? _ डरे 
११९ पोण्ड ( न १ हण्ड्रेडवेट | १०० घ० भ्या १ बास 
२७ हं कन 
२८ मन } = १ टन | 
लकडीके पेमाइशकी सारिणी, 
१४४ वर्ग इञ्च = १ वर्ग फुट १२॥ घन फुट = २० मन 
३ = १२ घन ८७ मन हन 
१७२८ पान इञ्च = १ घन फुट कः १ टन 
सांकेतिक चिन्ह? 
इञ्च. ” जैसे ४” 
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उपयुक्त सूचनाएं. 
मोटरखाना-सादी मोटर १० > १५ दीवालके भीतर ८ फुट ऊंची 
लारी १९” १९ १८ 33 १० ९ १? १2 
परीक्षणाथे नीचे बननेवाले तहखानेकी ( ?!४) नाप ७” १ २” 
६” > ३' ६” होनी चाहिये । लारीके लिये ५ तक लम्बाई रखी 
जाय । ऊपर १। से १॥ इश्वी तख्तेका ढक्कन ( पल्ला ) रहे । 
बाडा चौडाई ९ फुट हो। बाचम मजबूत और मोटा खस्भा 
गाडनेसे प्रत्येक पछुको ४ फुट जगह यथेष्ठ हो जावी हे । घोडके 
लिये ८ फुटकी चौडाई रखी जाय । 
टेनिस का मेदानः | 
अतिरिक्त इसके लस्बाईके ओर दोनों छोरोंकी 
तरफ १२/१२ फुट तथा चौड़ाईकी ओर दोनों 
तरफ ६।६ फुट खुली जगह छूटी रहे। 
बेंडमिण्टन कोटेः-- 
सिङ्गल ४४” > १७ 
डबल 88 * २० 
अतिरिक्त इसके दोनों ओर कमसे कम ५५ फुटतक तो 
अवश्यही खुला स्थान छूटा रहना चाहिये ताकि कुछ जगह 
७५४ ५ १७ तथा ५४ ५ २० रहे । 
बिलियड टेबल १९ ५ ६ 
सिङ्गल पलङ्ग ९ » ९ ८ ६” या अधिक _ 
संगमरवरकों सफा करनाः--दों भाग पापडखार और ११ 
भाग क्रमशः वाथ ईटे तथा खडियांका चूर्ण लेकर उसे चालनीसे 
चालते हुए पानी मिलाकर सङ्गमरवर पर रगडे और साबुनके 
पानीसे धो डाळे। ज्य 





सिङ्गल ७८ > २७ 
डबल ७८ % ३६ 
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परिशिष्ट क 
साधन सामग्री । 


पत्थर परिचय `. 
पत्थर प्रसुखतया 8 वर्गोमें विभक्त होते हें । 
१ आग्नेय ( इञ्षिअस ) जिसमें वञ्रपाषण ( 3459 ) काल, 
पाषाण ( 7५४७० ) ओर शालिग्राम ( 67३०/७) की गणना होती है। 
२ जलोद्भव ( 4१७८९००६) इसमें वालुकाइम ( $nd8t००९ ), 
चुनपत्थर ( Ln ९ $६००९ ) आते हैं । 


३ कीट पाषाण ( 0०:३! ) में भूँगा ( कोरल ) शङ्कख-पत्यर 
अथवा अस्थिपत्थर समाविष्ट होते हें । | | 

४ विकृत ( Metamorphic ) जिसमें स्फटिकाश्म या मारबुळ 
( Marble ), चकमक ( Flintstone), छापेका पत्थर ( Litho 
३००९ ), स्छेट इत्यादि आते हें | 

इमारती कामोंमें व्यवहृत होनेवाले पत्थरोंका निव्वोचन करनेमें 
निम्नलिखित बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये-- ¬ | 

१ पत्थरोंका स्वरूप या रङ्ग,२ उनका टिकाऊपन, २ मजबूती, 8 
कठोरता, ५ गढाईकी सुगमता, १ पत्थरका रङ्ग सब जगह पकसा 
और समीपस्थ कार्यके अंचल होना चाहिये। उसमें कहींपर भी 
जल वायुके प्रभावे विक्कति उत्पन्न न हुई हो तथा वह पर्याप्त 
रूपसे पक्का हो । पत्थरके मूल रङ्गपर कहीं काछले जल वायुके 
प्रभावसे कोई सी विभिन्न रङ्गके चिन्ह अथवा दाग और धब्बे न 
रहें । जिस पत्थरमे जलवायु शोषण करनेकी शक्ति होती है उस- 
पर धूप, वायू तथा बर्साती जलस्थित एसिड इत्यादिका . असर 
होकर वह शीघ्र गल जाता है वह अनुपयोगी है । आघात और 

२६८ ० 
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सम्पीडन सहन करनेके लिये पत्थरमें कठोरता एवम्‌ इढताका 
होना अत्यावश्यक है । फिरभी वह कठोर होता हुआ चाकीला 
(90४0०) न होना चाहिये। अतः पत्थरोंका परीक्षण करते समय 
यह भी देखना आवश्यक है कि, उनमें उक्त शुणोंके अतिरिक्त 
गढाईके लिये पंद्यात्त रूपमें लोच और नरमाई भी होनी चाहिये । 


~ 


यदि पत्थर स्तरयुक्त श्रेणीका ( Stratified ) हो तो उसका 
झारवाला पेटा उसके उपर आनेवाला सारको गुनियेसे ( At right 
०६९5 ) बैठाना चाहिये । यदि वह दृर्शनी पृष्ठके समानान्तर 
खडे रुख लगाया जायगा तो खडी दाबके कारण उसके स्तर या 
सिलियां बाहर की ओर निकल जायेगी । 

हथौंडे चलाकर देखनेसे अच्छे पत्थरमें टङ्कारे की ध्वनि स्पष्ट- 
रूपसे प्रस्फुरित होती है । यदि किसी पत्थरसे सद्दी या सही 
ध्वनि निकले तो उसे निरुपयोगी, फटा छुआ या सम्यक्रूपसे 


७०५७, 


शकसा नहीं है ऐसा समझकर कामसे खारिजकर देला चाहिये । 





इटे ° ~ 
ईटे और खपडे 
: ( Bricks and Tiles ) 
PR Td 
दे प्रसुखतया तीन प्रकारके होते हे । (१ ) ककइया अर्थात्‌ 
जिनका आकार प्रायः ५" % ३३” » ३” होता है (२ ) देशी युम्मा 
जो प्रायः ८ > ४' > १३” आकार के होते है' और ( २) तीसरा 
प्रकार नम्बरी इंटॉका जिनका आकार प्रायः ९” ४ ४०० ९३ 
निश्चित है । देहळा पाटणा आदि भागोंमें १०" % ९ » है आका- 
रके सी नंबरी इंटे होते हें । 
उत्तम ईटे सब्बेदा सीदे, सच्चे एवम चौकार होते हैं । उनके 
समस्त कोर अखण्डित सरल तथा कोण सच्चे-सरल और गुनि- 
येने होते हैं वे. सम्यळ्रूपसे पके हुए तथा चटकन ऐंठन एवम 
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'फुटाकयोंसे; रहित होते हें। रङ्गकी इष्ठिसि बढियाँ इंटेकी 
पाहचान यह ह कि वे गहरा लाल किन्तु कुछ नीलापन 
लिये रहत हं। उनका बाद्यमाग अत्यन्त चिकना और साफ 
रहता हैं। तथा अत्यन्त कठोर एवम्‌ ठोस अनुभूत होते हैं। ऐसे 
ईटॉको बजानेसे उनमेंसे धातु जैसी उड्कगर प्रस्फुरित होती है । 
जलसे प्रायः १६ घण्टे तक डुबा रखनेसे उनके स्वाभाविक वजने - 
१६ से २० तक प्रति शतसे अधिक वृद्धि नहीं होती । उत्कृष्ट 
इेटोंकी संपीडन शक्ति ६० से .१०० टन तक प्रति वर्गफूटके 
हिसाबले होती है । इंटोसे कुछ चूनेका या कङ्कडोंका अंश हो तो 
यदि उन्हे जलमें डुबा दिया जाय तो उनके अन्तस्थ सागमें रहे 
हुए कडुःडड खिलने लगते हे और इंटे फट जाते हे । 

सघन निस्सोणके कार्यमें ईटोका व्यवहार दीवाल आदि चनानेमें 
'हीता है। उसी तरह छत-पाटन इत्यादि कार्योमें जिस सृत्तिकामय 
“साहित्य विशेषका प्रयोग होता है, उसे पारिभाषिक भाषामे खपडे 
या कीवेलू कहते हें। भवन निम्माण कायेमें जैसा ईटोका महत्व है 
उसी तरह खपडो अर्थात्‌ कोवेळूका भी हे ।दोनोकी सूजनप्रणालीमें 
'बहुत कुछ सास्य हे । भेद कुछ होता है, तो वह केवळ आकार । 

उपयोग प्प्वम्‌ परिस्थिति भेदसे खपडोंके तीन वर्ग होते हें । 
(१ ) छावनी अर्थात्‌ छतके खपडे (२) सोरियो या नाछियोंके 
पडे तथा (३) फशी खपडे. छावनके खपडे सादे-चिपटे, प्रयागी, 
'या कानपुरी, सियालकोटी, तथा मंगलारी इत्यादि भिन्न नामसे 
मिलते हैं । नालियाँ या मोरियौँ दो प्रकारकी होती हैं । एक 
नितान्त मिट्ठीकी वह छिद्रमय (P००५8 ) रहती है तथा दुसरी 
'चिनी मिट्ठीकी जिलोदार ( Glazed stone ware ) पर फशी खपडे 
'चिपटे चौकोर, षङ्ज, अष्ठञज, तथा कतिपय मिच्च आकारके 
छोटे बडे नापके होते हैं । 
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चूना ( Lime ) 
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चूनेके कङ्कड दो रूपमें पैदा होते हें । एक रूप तो पत्थरका 
साहइ्य रखता है। वह भूमिगत कङ्कडोके रुतरमही केवल नहा 
अपितु सङ्गमरवर, पोरवन्दर, राहाबाद पत्थरके रूपम अथवा शङ्क; 
सीप इत्यादि कीट रूपमेंही पाया जाता हे । कोटा, कटना, चुन्द 
दक्षिणशाइवाद्‌, सोनके दाहिने, उत्तरी पञ्जाब तथा ग्वालियरसं 
सबलगढ एवम्‌ फेलारस आइह्स्थानोमे पत्थररूपन पाया 
जाता है। 


चुनेका दूसरा मूछरूप छोटे छोटे दानो एवस कङ्कडॉका होता 
है, जिसे सरवेसाधारण लोक ' बिछुआ” कहते हे। वह नदी 
नाळोंके किनारों, पहाडी शुंफाओं, खोहों एवम्‌ तराइयों, कम उवर. 
भूमिखण्डों पर पाया जाता है । 


इमारती कामकी उपयुक्तताके अनुसार चूनेके दो दश किये 
जाते हैं । (१) तीक्ष्ण एवम्‌ वायुस्नेही ( Fa |९). ओर (३) 
जलस्नेही ( ॥५०८१०]८ ). तीक्ष्ण अथात्‌ वायुस्नहा चूनेम विरो- 
षता यह रहती है कि, वह पकनेपर उसपर पानी डाळनेसे वह. 
चटचट आवाज करके शीघ्र खोलने लगता ओर खिलकर चूण- 
रूप वन जाता है । वह कर्विकानिलसे ( ८१७००० 900 298 ) 
संयुक्त होनेसेही घनीभूत, हढ होता है । जहां जहां कबिकानिल 
पयाप्तरूपसे मिलता नहीं वहां वहां इसकी शक्ति बिळछुल. थोडी 
रहती है। इसमें थोडी ज्यादह वाल मिलानेसे वह सच्छिद्र बन 
जाता हे और कर्विकानिल शोषण करनेको आधिकांशरूपसे समर्थ 
होनेके कारण वह पलस्तर इत्यादि कबचरूप कायम उपयुक्त होता 
है। उसके बाह्य पृष्ट भागमें मिलनेवाला कार्बेकानिळसे पहिलेही 
१२ दिनमें संयुक्त होकर वह जम जाता है (हृडीभूत तथां कठोर 
होता है) उसपर पानी छिपकनेसे कुछ भी फायदा नहीं होता । 
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जलस्नेही ( प्‌०7०५।०) चूना पकनेपर जलसंयोगके कारण 
. आकस्मिकरूपले नहीं खौलता तथा चद्रचद्र ऐसा आवाजभी नहीं 
देता । इसके खोळनेकी गति अत्यंत धीमी और इसका चूर्णका 
परिमाण सी थोडा होता है। वह पानीमेंही दृढ एवम्‌ कठोर 
बन जाता है और १।२ दिनमें शीघ्र गतिसे नहीं अपितु १०१५ 
दिनोमें । उसको कर्विकानिलसे कुछ भी फायदा नहीं होता । 
वायुस्नेही ( £५६ ) चूनेके कट्कूडमें रासायनिक रीतीसे मिली 
हुई शिट्टी ( 4.००१ ) का अंश नितान्त न्यून अथवा अल्प होता 
है। इसके कारण वह जलस्नेही चुनेकी अपेक्षा बहोतही कम 
सजबूत रहता है। हम उपर एक जगह लिखही चुके हैं कि, वह 
करिकानिळसे मिलनेसेही कठोर होता है। अतः जहाँ जहाँ उसको 
कर्विकानिलसे संयोग पानेका मोका नहीं मिलूता--उद्ाहरणाथे 
दीवालके भीतर तथा बुनियादमें-वहाँ वहाँ वह पयांप्तरूपसे डढीभूत 
नहीं होता । हाँ, अब यदि कृत्रिम उपायोंसे उनमेंकी सात्तिकाकी 
कमी दूर कर दी जाय तो वह जलस्नेही चूना बन जाता है और 
उसमें दृढीभूत होनेका गुण उत्पन्न हो सकता है । उदाहरणार्थे,- 
फुके हुए वायुस्तेही ( 79६ ) चूनेमें पर्याप्त प्रमाणमें सुरखी या अन्य 
तरहसे पकी इुई मिट्टी पिसनेके पूर्व्व मिल दिया जाय तो वह भी 
जलस्नेही ( ॥्‌५१7००।।८ ) चूनेकी तरह अत्यंत कठोर बन जायगा । 
भवननिम्माणके कायेमें वायुस्नेही चुनेका उपयोग पलस्तर 
( 980७: ) सही अच्छी तरहसे होता हे । अन्यत्र सभी कायोमें 
-जलस्नेही अथात हैड्रॉलिक चूना लगाया जाता है। 


चूनेका गिलावा (४०८७८) 
—— SNe 0. 
बजरी अथवा सुर्खीको चूनेमें मिलाकर जलके साथ पीसे हुए 
'निश्रणक्ो पारिसाषिक प्रयोगमें ' गिलावा › कहते हैं । 
चूनेमं मिळायी जानेवाली बाळू अर्थात वजरी कठोर, भारी 
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एवम गरगरे रवेकी होनी चाहिये । उसमें घूळ-मिट्टी अथवा कूडा 
कर्कटका रहना अच्छा नहीं । न किसी प्रकारके क्षारयुक्त पदा- | 
शका सस्मिश्रणही होना चाहिये। प्रयोगमें लानेके पूदरव उसे. 
सलीभाँति जलसे धोकर अथवा उडाकर स्वच्छ कर लेना 
चाहिये । यदि चजरी अर्थात्‌ बालूमें मलीनताका कुछ भी अंश शेष 
रह जाता है तो वह चूनेको पकडनेमें कृतकार्य नहीं होता । 
झारके वास्तव्यसे चूनेमें कुछ काल के उपरान्त नोना लग जाता. 
है और सांधेपर क्षारके छुफेद दाग दिखलायी देते हैं । 

जहां उत्कृष्ठ बजरी अथात्‌ षालूका अभाव होता है वहाँ उत्तम 
रूपसे पकी हुई ईटॉका या खपडेका चुर्ण उसके स्थानपर व्यवद्दत 
होता है। इसीको पारिभाषिक प्रयोगमं सुखी कहते हैं। ईटॉकों 
अथवा खपडोंकों पहिले सली भांति कूट पीसकर बारीक चूण 
दना लिया जाता हे । पश्चात्‌ उसे चलनी द्वारा छान छिया जाता 
हे कही ईदोकी सुर्खीके स्थानपर सिंडरका छना छुआ चूणे ्रयो- 
गमें लाते हैं । . उसमें भ्यान यह रखना चाहिये कि, उसमें कच्चा 
कोयले अथवा राखका सम्मिश्रण नहो । सामान्यतः जलस्नेही' 
( प्‌d३०।० ) चुनेका एक भागमें देढसे ढाई साग तक पूरकदव्य 
(बजरी, वाळू, सुखी, सिंडर आदि ) इस हिसाबसे रखा जाता है । 

79; अथवा वायुस्नेही चूना सुखीका सम्मिश्णसे अच्छी 
तरहसे जलर्नेही अर्थात्‌ ठोस, मजबूत वन जाता है यह हम पहि- 
लेही लिख चुके हैं । यदि सिफ बजरी अथवा वालूही मिलानेकी 
हो तो एक भाग वायुस्नेही (2४ ) चूनेमें ढाइसे तीन भागतक 
चालू इस हिसाबसे सम्मिश्रण करनेसे फायदा होता है। क्योंकि, 
वाळूसे सम्मिश्रण होनेसे वह सच्छिद्र .( 070५७ ) वन जाता है 
और कर्षिकानिल शोषण करनेका मौका मिलनेसे वह कठोर 
एवम्‌ ठोस बन जाता है। ॒ 

गिलावा (0६३ ) पीसनेसे दो कार्य सिद्ध होते हें । (१) 
चूना तथा बजरी एकजी दते हैं और (२) चूनेमें पकनेपरभी 
कुछ कठोर दाने रहते हैं उनका पीसनेले चूणे होता है । यदि के 
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उस समय वैसेही रह जाय तो बन्धाऊ काममें लगानेके उपरान्त 
कहा महिनेसे खोलने लगते और उन स्थानोपर चूनेमें दरार 
पडनेकी सम्भावना रहती हे । 

चूना पीसनेका अत्यन्त सरल साधन “चक्कस” होता है। 
इसका निमोण समथल सूमिपर होता है। इस भूमिके उपर तलमें 
तथा इदे गिदे पत्थरकी जुडाई करके कुंडलाकार नाली बनाने 
लगती है, जिसका अन्तगेत भाग १० इंच चौडा तथा १० इंचसे 
१ झूटतक ऊंचा रहता है। उस नालीमें २॥ से ३ फीट तक 
व्यासका ७ से ९ इंच तक मोटा एक गोलाकार पत्यरका चक्र- . 
याहिया ( ॥०]।०९ ) बैठ कर केन्द्रमें लोहे या लकडी का लहा लगा 





देया जाता है । ( देखिये आकृति संख्या १४८ से १५० ) आङ्कृतिमं 
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कुंडल के मध्यमें एक लोहधुरी एक इश्च मोटी और भूपष्ठके ऊपर 
३ फीट ऊंची दिखलायी गयी हे । उस पर २॥ फीट तक < प्रति 
इञ्चके हिसावसे चूडियो ( T९११४) तथा उन्हींके सहश एक 
ढिवरी (९४४) का आयोजन किया है यह ढिबरी लहेसे जोडदेनेके 
कारण उसके साथ घुमा करती एवम चक्रकी परिश्रमण संख्या 
गिनती रहती है। साधारणतया चक्की १८० परिश्रमणमें चूनेकी 
उत्तम पिसाई होती है। चक्का परिश्रमण होते समय उसके 
पछि एक लौहेका चम्मच (50०7) हाथमें पकडकर एक आदमी 
चल रहता है जिससे सब गिलावा उलट पुलट होकर चक्रके नीचे 
आकर चूणी भूत एवम्‌ एकजी होता है । प्रायः 8५ घण्टोंमें एक 
चान पिसा जाता है । कडवळ 

तैय्यारी भिलावा ज्यों का त्यो २३ दिनोंमें काममै लगाना 
चाहिये। अधिक समयतक पडा रहनेसे वह घनीभूत होने ( 86६ ) 
लगता है। ३४ से अधिक दिन तक रखने की जरूरत हो तो 
उसको दररोज पावडेसे उलट पुलट करते रहनेसे वह ८१० दिन 
तक ताजासा रहता है। प्रसंगवशात्‌ ८१० दिनोंले ही वासे हुए 
गिलावेमें और थोडा चूना मिलाकर चक्कसमें डालकर फिर पिस- 
नेसे वह पुनः अच्छी तरहसे काम आता है। 

गिलावेके काम मगर बे पलस्तर, बन्धाऊ काम क्यों न हो 
मन्द गतिसे सूखने चाहिये । आकस्मिक ढंगसे सूखनेपर उसका 
बळ कम होकर वे इढ नहीं होते। अतः जलखेही चुनेका कामपर 
कमसे कम १५ दिनतक पानीसे तराई होना अत्यन्त आवश्यक है। 


सिमेण्ट रि ha 
सिमेण्ट अथात्‌ वज्रलेप । 
“-++9 Ne 
_ सिमेण्ट अर्थात्‌ वज्नलेप यह चूनेकी जातिका ही एक पदार्थ है। 
जस कङ्कडस यह बनाया जाता है उसमें 4।८००8 अर्थात्‌ 
मिट्टीका प्रमाण जलखेही चूनेमेंसे ज्याइह रहता है । आजकल 
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नैसर्गिक कङ्डके बदले सामान्य चूनेका कडुडका चूणे और मिट्ठी 
पयाप्त श्रमाणमें मिलकर गुन्घकर उसके गोले वना देत हैं और भट्टेमें 
खूब आँच लगाकर लोह कीटके सद्दश पका देते हैं। तदुपरान्त 
उसको पीस कर जो चूर्ण बना देते हैं उसको सिमेण्ट कहते हें । 

उत्तस श्रेणीका सिमेण्ट अत्यन्त बारीक ताजा, रङ्गमें सूरा कुछ 
दरा कलसर, शुठली इत्यादिसे विहीन होता है । उसमें जल 
डाऊनेसात्रसेही किञ्चित्‌ उष्णताका प्रादुर्भाव हो जाता है । 
सिमेण्डकी उत्तमताका परीक्षण करनेके लिये उसके तीन भाग 
लेकर उसमें एक भाग जल मिला देना चाहिये । इस समय 
यादि चह ताजा हो तो थोडा गरम दिखाइ देना चाहिये। 
इतना जळ पर्याप्त न हो तो वह उत्तमताका लक्षण है। जरूरतके 
अनुसार और भी जळ डालकर उसे सून्धकर उसका एक 
गोळा ऐसी तरहसे बना देना चाहिये कि, वह नीचे रखा दिया 
जाय तो नगर फैलने वेसाही रह जाय । गोला वन जानेका समय 
कलाक मिनिटमें एक जगह लिख देना चाहिये । तइपरान्त वह 
जने तथा इढ बनने (5९४) लगता है। कहीं देरसे वह इतना 
ठोस हो जाता है कि उसमें बगेर जोरसे अंशुली नहीं घुस जा 
सकती । वह समय भी लिख देना । दोनोंके बीचमें आधासे एक 
घण्टातक जितना ज्याइह काल हो उतना वह सिमेण्ट उत्तम 
श्रेणीका हे ऐसा मालुम होता है । 

चासा सिमेंटमें गुठलियां हो जाते हैं और उनमेंसे कहीं पत्यसे . 
' कठोर चन जाते हैं । वह सिमेंट कामके लिये नितान्त बूरा ह्वै। 

सिर्मेटकी तौलका औसत परिमाण प्रायः प्रतिघन फूटके 
हिसाबसे ९० पौंड होता है । कम्पनीसे जिस बारेम आता है उसका 
विस्तार सव्वा फूट अर्थात्‌ वजन पक हड्रेडवेट या ११२ पॉड 
होता है । 


४१० | हिंदी सुलभ वास्तुझास्र. 


९९ ५ 
लकडी निव्वांचन 
नन 

इमारती कामके लिये जिन लकडियोंका निर्व्चाचन किया जाय 
उनमें प्रमुखतया नीचे लिखे हुए वातोंका होना अत्यावश्यक हे। 

१ उनका रङ्ग कलसर, गहरा, २ तौल भारी; ३ रवा चारीक 
और ठोस; 8 वार्षिक वृद्धिके समकेन्द्र (877८/87) चक्र सँकडे 
और सूक्ष्म, ५ रेषाएँ सम्यक एवम संकीर्ण; ६ नस सूक्ष्म और ठोस; 
७ चिरानकी सतह चिकनी और कठोर; ८ तथा चुरादा वारीक 
होना चाहिये । 

जिस लकडीके चिरानको सतह खुरदरी और नरस हो उसका 
बुरादा मोटा और रङ्ग झुफेद हो तथा उसमें गांठ, गरे, ठेकी, रशे 
और मजीरे हो, ऊपरसे छिद्र दिखलायी दे, फटनको घारियां 
पडीहां, सदे हवासे फूले और गरम हवासे फट जाय; तथा पानीमें 
पडनेसे सडती हो, वह लकडी इमारती कामके लिये नितान्त 


अनुपयोगी है। . 
लकडीकी रक्षाके उपाय 


लकडियां हमेशा गीली और चन्द हवामें रखनेसे सडा करती 
है। ऐसे स्थानांपर जो लकडियां रखी जाती हैं उनके अन्तर्गत 
भागमें तो थुल लग जाता हे और वाहरसे उनपर दीभक अपना 
कब्जा कर लेती हे । अतः इन सब आपदाओसे लकडियोको बचा- 
नेके लिये निम्न लिखित उपायोंकी शरण लेना विशेष उपयुक्तः 

एवम्‌ लाभजनक हैः-- | 
१ लकडियां सदा सूखी वायुमें रखनी. चाहिये। तथा उनको 
खुली हवा निरन्तर मिळजाय ऐसी तरह इमारतमें उनका आयो- 
जन करना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, धरनका दीवालस्थ अग्र 
वन्धाऊ  ताखा ” काममें गाड देनेके ऐवजमें उधर थोडा पोला-- 
पन रखकर उसमें हवा यथेष्ठ देना चाहिये, 
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_ १ लकडीको मिट्ठीके तेलमें पकानेका इसरा उपाय है । इसके 
लिये पहिले एक बन्द कोठरीमें लकडी रखदे तथा उसके जिगरसे 
नसा और वायुका सारा अंश निकाल डाळे । पश्चात्‌ उसके भीतर 
पस्पांकी सहायतासे १२० पौण्ड प्रात इञ्चके दावसे कोलटार मिश्रित 
गरम मिट्ठीका तेल प्रवेशित करदे। अंग्रेजीमँ इस पद्धतिको किओ- 
सोटिंग ( Cre0s0ting ) कहते हे । 

३ लकडीका प्रयोग जहां जहां दीवाल, कांक्रीट, तथा अन्यान्य 
नसीकी जगहांपर करना हो वहां वहां लकडीके उतने भागपर 
गरम अलकतरेकी गाठी पुताई करदे । 

४ तेलपानीसेही लकडीका खुला ( ॥<ए०६९१ ) भागकी रक्षा 
होती जाती है । उसकी क्रिया इस तरह है कि, दो सेर वरे 
( तीसी ) का तेल लेकर उसमें आधा सेर मोम डाळदे और जब- 
तक तेल और मोम एकरूप न हो जाय उसे आंचपर कडका ले । 
पश्चात्‌ उसे नीचे उतार कर उसमें १० पौण्ड ताडपीनका तेल 
डाळदे और चिथडेकी सहायतासे रूकडीपर पोतदे । 











लकडीकी नाप । 
——SBNe—=— 


लकड़ी काटकर समथळ (चौकोर) बनानेपर उसकी नाप घनफुटों 
में निकाली जाती है। आजकल घनफुटोंकी नापमें इशमल अथात 
दृशाँश पद्धतिका आश्रय लिया जाता दै। पहिले १२ प्रति इञ्च = 
१ इञ्च; १२ इञ्च = १ घनफूट इस हिसाबसे नपाई होती थी। जो 
अथीथी कहीं कहीं बराबर इस पद्धतिसे होती है। बडी बडी 
कस्पनियोमें लकडियां वजनपर टनके हिसाबसे बिकती है | 
सरकारी जङ्गल विभाग (महकमें ) की दूकानोंमें बिस-मनेके 
हिसाबसे बिकती हें । वहाँ १९॥ घ० फु० का एक बिसमना ऑर 
४ बिसमने अथोत्‌ ५० घ० फु० का एक टन समझा जाता हवै + 
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अनघड लकडी अथवा लकडियोंके कुन्दोंकी नाप तना, मध्य, और 
शीषेभाग, इन तीन जगहोंकी अथवा कभी कभी केवल मध्यभागे 
घेरेकी नपाई कर उसे चारसे भाग दिया जाता हे पश्चात्‌ जो 
संख्या निकलती है उसी नापकी वह लकडी करार दी जाती है 
अर्थात्‌ उतनीही चौडाई और मोटाई निर्धारित कर उसका क्षेत्र- 
'फल निकालते हैं और छस्बाइले गुणाकर ' घननाप ? निकालते हैं। 

इस पद्धतिसे जो नपाई होती है वह ठीक नहीं होती । दूसरी 
पद्धति जो विशेष उपयुक्त हे वह यह है कि, तना, मध्य और 
शीर्ष, तीनोंके घेरेका अलग अलग चतुर्थादा निकालकर उनके 
जोडके वर्गको ९ से भाग दे । उदाहरणार्थ, अ १, अर, अ; 
यह यदि क्रमशः तना, मध्य और शीर्षके घेरे हों तो 


अब , अ२ , अ \२. पू र ० अ२ \२_ 
(० + So 3) = ९ पूण क्षेत्रफल अथवा (=) = 
क्षेत्रफल समझकर उसे लम्बाइसे युणाकारकर घनफूटसँ नाप 
निकालते हैं । 

यह क्षेत्रफल यदि वर्ग इञ्चमें आया हो तो उसे १४४ से भाग 
दैकर उसके वर्गछूट निकाल छेने चाहिये । और उसे लम्बाइको 
फुटोंसे गुणाकार कर घनफूट निकालना चाहिये । 


NTN NN VY 
इमारती कामके लिये उपयुक्त लकडियाँ 
—— SOP + PO —— 
१ देवदारु--यह वृक्ष हिमालयमें ७००० फीट की ऊँचाई पर 
होता है। इसका घेरा बडा नहीं होता वरन्‌ इसकी पेडी या स्कन्ध 
` पण) शंकुके सद्दश अत्यंत उंची सीधी बढती हे । वजनमें 
इसका लकडी अत्यन्त हल्की, रङ्ग भूरा, रेषाएँ बारकि, और नसें 
स्पष्ट होती हें 





6 । गढ़ने तथा रन्धाइंके काममें इसकी लकडी अधिक 
परिश्रम नहीं लेती और मजबूती तथा टिकाउपनमें यथेष्टरुपसे 
अबल होती है। खिंचाव ('[४०४।०० ) और आडे रुखके दाब 
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ताज्या पववत कत Me MMS 
Transverse Strain ) को सहन करनेकी शक्ति इसमें पर्य्याप्त 
खूपसे रहती है। किंतु अत्यधिक खडा दाव पडनेपर इसकी रेषा- 
ओंके फट जानेका सय रहता हे । इसमें गन्धाविरोजा तेल रहता 
है जिसस ताडपेन ( ६०:८०; ०] ) बनाया जाता है । इसका 


अ कांकीटके फम्में के लिये तथा फर्निचर चनानेके काममें' 
करते हं । 





_ ९ सङ या साखू--यह वृक्ष अत्यन्त विशाल और सरळ होता: 
हे रवा मोटा और संगठित, रङ्ग कुछ ललाई लिये हुए भूरा होता. 
है। इसे गढना और रन्घना परिश्रमका काम हे! इसमें घूपमें 
मजीरे और ऐंठन उत्पन्न दो जानेका भय रहता है। इमारतमें सभी 
कामोमें इसका उपयोग होता है। अधिक दाबके कारण यह झुक 
जाती है । 

३ सागवान-यह लकडी भारतमें मलबार, बर्मा, विन्ध्याचल 
और दख्खनसें पैदों होती है। रङ्ग कुछ पीलापन लिये हुए भूरा होता 
है। रवा बारीक लोचदार होता है। चिराई, रन्धाई और पॉलि- 
शके कायं इसपर बडे सुन्दर होते हें। वजनमें साळसे हल्का होता 
हुआ भी मजबूतीम यह श्रेष्ठ हे। इसकी विशेषता यह है कि,. 
इसपर दीमक आदि ;किटाणुओंका प्रभाव नहीं चलता । इमारती 
कामोमें खम्भे, धरन, तख्ते, जाली तथा नाव इत्यादि बनानेमें 
व्यवहृत होती है तथा फनिचर काममें इसका व्यवहार विशेष 
रूपसे होता है । 

४ आम--हिंदुस्थानके सब सुल्कोमें यह पैदा होती है ।. 
इसका व्यवहार साधारण सस्ते काममें अधिकतासे किया जाता. 
है। रङ्ग भूरा, रवाईमोटा और मजबुती कम है इसमें घुन एवस्‌ 
दीमक लग जाते हैं। जलसे भिंगनेसे और ऐंठनेले खराब हो 
जाती है। तथापि सूल्यमें सस्ती होनेके कारण घरू काममें-विशे-- 
षतः देहातोमें इसका व्यवहार यथेष्ट रूपसे होता है। 
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५ शीसस्‌--यह दृक्ष विशाल तथा सुपुष्ट रहता है किन्तु 
इसमें सरलता नहीं रहती । रङ्गमें थोडी ललाई लिये इए काला 
होता हे । यह अत्यन्त मजबुत टिकाऊ होता छुआ रन्धाई चिरा- 
:ईके लिये सागसे परिश्रम लेता हे । रवा बारीक गठा हुआ होता 
है। शीसमकी लकडी सागसे चाकीली ( 0६४७) होती है । 
-फर्यिचर कामके लिये यह विशेष उपयुक्त होनेके कारण महँगी 
रहती है । इमारतमें कौनसाही कामपर चळ सकती है। इस पर 
'पालिश बहोतही अच्छी चढती है । 


६ बबूर या किकर---यह भारत वर्षका सर्वव्यापी वृक्ष है। 
-रङ्में मध्यवती भाग कुछ ललाई लिये हुए. काला रङ्गका होता है। 
यह अत्यन्त कठोर मजबूत और टिकाऊ लकडी है। गाडियों के 
पहिये, खेतीके औजारों ओर कुओंके नेचक आदि कामोंमें विशेष 
-रूपसे आती है । इस वृक्षकी तीन जातियां हें । पगळी बवूर 
- मीठी बबूर और देवववूर । पगली और देवबवूरका इंधन और 
: कोयला बनानेके काममें उपयोग होता हे । मीठी कीकरका व्यवहार 
- उपरोक्त और इमारती काममें होता है। इसकी धरन, छाजन, खस्भे . 
- आदि बनते हें । इसके उपर पालिशभी अच्छी चढती हे । 


७ सिरसः--रङ्ग गर्भम कुछ कलसर छाल और बाहरसे सुफेद 
: होता है। मजबूतीमें मध्यम, रेषाएँ टेढीमेढी होती हें । इमारती 
. काममें खम्मे आदिमें, खेतीके औजारों, और तेल पेरनेके कोल्हु- 
:ऑकों बनानेमें व्यवहृत होती है । 


८ नीम;--उस लकडीका मध्यभाग रक्तचंदन जैसा कळसर 
“छाल और बाह्यसाग पीलापन लिये हुआ सुफेद होता है। इसपर 
दीमक और घुन आदि कीटोंका आक्रमण नहीं होता । ठण्ढी और 
नम (7705 ) वायुम यह अत्यधिक रूपसे झुक जाती है । इसका 
: व्यवहार छाजन, खभ्भे, खेतीके ओजारां गाडियाँ तथा मकानके 
“तीर आदि बनानेमें होता हे । 
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९ सेनः--जिसे ऐनमती या सगडा सी कहते हैं। यह वृक्ष 
सालके सहश वडा और इसको लकडी सी उसीके सहर होती हे । 
इसे गढ्या आर रन्धना बडे परिश्रमका कार्ये हे । इसमें दीमक बहुत 
कम लगती है । सूखती बहुत देरसे और जलशोषण शक्ति विशेष 
है । तात्र घूपमें इसमें दरारें पडती हैं । बाजारमें इसे लोग 
सालको कडी बताकर वेंचते हे । कैची, तीर तथा नावके चना- 
नेको कामभं इसका उपयोग होता है। 


१० तुनः--इसका रङ्ग पीलापन लिए हुए शूरा एवम्‌ लोच- 





दार होता है। इसकी रेषाएँ अत्यन्त वारीक होती हैं । मजबूती 
आर टिकाऊपनमें यह लकडी बडी कीमती है। बल्कि बडे नापके 
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कडे न मिलके कारण इसका व्यवहार इमारती कामोंमें थोडाही 
ता हे. इसपर पॉलिश अच्छी चढती हे । अतः फर्निचर तथा 
सेही दुसरे छोटेही कामोंमें इसका आयोजन होता है । 

११ बुक/--यह एक अच्छी मजबूत और टिकाऊ लकडी 
है। परंतु सिलती अत्यन्त कम । अधिकांशरूपसे बारीक कामोंमें 
आती है। रङ्ग भरा, रवा बारीक और लोचदार रहता है। 

१२ अज्जन;--इसका आकार बडा, रङ्ग कळसर ललाई लिये 
हुए काली रेखायुक्त, रवा बारीक, रेषाएँ आडी, भारी, करी और 
टिकाऊ लकडी है। यह ऐंठती नहीं किन्तु कटती है। वजनमें प्राति- 
चन फूट ८२ पंड होनेसे पानीमें डुव जाती है। गढाई, रन्घाई इत्या 
हेने बडे परिश्रम ळेती है। इमारतके सब काम के लिये उत्तम है। 

१३ अजुन;- पेड बडा, काली धारियोंके साथ भूरा रङ्ग, 
लकडी अत्यन्त कठोर, तथा खूली हवामे और धूपमें चटकती हे । 
कौनसभी इमारती काममें चळ सकती दे. 

१४ अबनुस;- रङ्ग गहरा काला, वजन भारी, रवा बारीक, 
लोचदार, यह जलवायुसे विकृत होती है। फर्निचर आदे बारीक 
कामाँमें तथा पद्भेकारीके कामोंमें इसका व्यवहार हाता है! 


/ 
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१५ इमलीः--राजपुतानेके अतिरिक्त सभी जगह इसकी 
उत्पत्ति होती है। आकारमें यह बडा वृक्ष है। कलसर, बारीक 
रेषाएँ, बदामी सूरा रङ्ग, मजबूत और गढने रन्धनेके काममें बहोत 
परिश्रम लेनेवालो लकडी हे । कोल्ह, मलेंट, कुओंके नचेमों, हाथि- 
यारके डण्डो, तथा गाडियोंके काममें व्यवहृत होती है । 

१६ ककइ;--पीलापन लिए हुए लाल रङ्ग, बडी सजलूत, 
ठोस, लचकदार, गढाई रन्धाईके कार्माम बडी अच्छी रूकडी 
होती है । इमारतमें खम्भों छावन इत्यादि, खेतीके ओजारों तथा 
जहाँ जहाँ दाब (0०0७7९७७०५ ) अधिक हो उन सब कामोंमें 
इसका उपयोग होता है । 

१७ करसू , करसना;--यह हिमालय, सिळडा और मलाया 
ठ्वीपमँ पाया जाता है । यह पेड ८० से १०० फीट वक ऊंचा होता 
है। लकडी बहुत भारी होनेके कारण सूखनेपर भी पानीमे 
इवती है। इमारतमें सभी कामोंमें उत्कृष्ट लकडी होती है। यह एक. 
प्रकारका भारतका ' ओक? (08४ ) है । अत्यंत ठोस, मजबूत, 
और टिकाऊ होता है । 

१८ कळमा$--पेड वडा, छकडीका रङ्ग गुलाबी, माइल सूरा, 
साधारण करीं, एकसी रेषा, मजबूत और गढाई रन्धाईके काममें 
अच्छी लकडी है । फर्निचर तथा खेतीके ओजारोंमें इसका विशेषः 
प्रयोग होता हे । ] 

च्छ ०० ० 

१९ खरः---पेड छोटा, लकडीका अन्तभांग कत्थई या कक- 
रेजी, वाझ भाग कुछ पीला होता है। भारी तथा मजबूत लकडी है। 
पानीम बिलकुल सडा नहा करती । छोटे खम्भो, खेतीके औजारो. 
गाडीके पहियो इत्यादिसे इसका व्यवहार होता है। - 


: २० जम्बई६- रङ्ग ककरेजिया, रवा बारीक, वजन भारी, 
मजबूत टिकाऊ लकडी है। इसपर दीमक घुन इत्यादिका आक्र- 


~ 
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मण होता है । इमारतके विशेषतः देहातमि सभी कामपर 
चलती है । धत नह RT 


२१ विजयसाल) इन्नी, बिवलाः--लकडी भूरे हरे रङ्गकी, 
मजबूत, ठोस तथा टिकाऊ होती है। रवा बारीक सघन; रन्धाई 
गढाईके काममें बडी सुष्किकसे आती है। इसे न तो दीमकहीः 
लगती है, न जलवायुकाही प्रभाव इसपर असर करता है ।.सभी 
इसारती कामोॉंमें, गाडियोंके डांचोसे, खेतीके ओजारोंमें, तथा 
फरोबन्दी, रेल्वेस्लीपसे आदि कार्मोम आती है । | 


२२ मशवल)---श्सके लहे २० फीटतक लम्बे वाजारमे विकते 


हें । यह अत्यन्त करों, टिकाऊ और बारीक रेषेकी छकडी है। 
खम्भों, केंचियों तथा फनिचरके काममें इसका प्रयोग होता है। ` 


२३ इरसू या हेमलसूः--वृक्षका आकार बडा तथा अन्तर्गतः 
काष्टका रङ्ग पीलापन लिये इए सूरा होता है । यह लकडी. 
सामान्यरूपसे करीं होती है, तथा एँटती नहीं । जलप्रभावसे 
नितान्त अबाधित रहती है। इसका उपयोग नाव बनाने, फशकाम, 
नीकादण्ड इत्यादिमें होता हे । 

२४ इर$--रङ्ग सूरा, रवा बारीक, रन्धाई गढाईके काममें . 
परिश्रम लेनेवाळी यह लकडी हे ' यह मजबूत और. 
कठोर होती है। विशेष करके हल्के घरू काममें, फनिचरमे, खरा- 
दका काममें और स्लीपर बनानेमें इसका उपयोग होता हे। 


फलळोसे रङ्ग बनाया जाता है! 


२७ 
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. छोहा/--आज कल लोहा प्रसुखतया तीन प्रकारका होता हे । 
(१ ).ढलाऊ लोहा ( 08 ०० ).(९) गढाऊ लोहा ( Wrought 
४00 ) तथा ( ३ ) फोलाद अथवा इस्यात ( ४४९०] ). 


ढलाउ लोहा--उसका डुकडा काटकर देखनेसे उसमें नीले 
नीले कण दिखलायी देते हें । यह अत्यंत झणकीला समझा जाता 
है। उसमें चमक पर्याप्त रहती हे । शुभ्र रङ्गके अथवा स्थान 
स्थानपर काले दागवाले प्रभाहीन कण होनेसे निकृष्ट और सज- 
वूतीमें न्यून समझा जाता है । | 

ढलाऊ लोहा अत्यंत चाकीला ( 0६॥७ ) रहता हे । उत्तम _ 
ढलाऊ लोहेका पृष्ठभाग अत्यन्त चिकना होना चाहिये । उसके 
सब किनारे सम्यक्‌ रूपसे ढलेहो। हल्के हाथसे हथौडा चला- 
तेही उसमेंसे स्पष्ठ रूपसे उड्कार ध्वनि निकलता है। कोरपर 
आघात करनेसे वहॉपर आघाताचिन्ह अङ्कित होकर उसका इत- 
नाही भाग चिपटा हो जाय।ढलाऊ लोहेके उत्पादनके समय यादि 
उसके भीतर वायु ( हवा ) घुस जाय तो उसमें पोलापन आजाता 
है और ऐसे परिस्थितिमें उसपर हथोडेका आघात करनेसे पोली 
ध्वनि निकलती है ।. उसके सामानमें कहीं घेरा, सन्धि न होना 
चाहिये । ट 

ढलाऊ लोहा कभी झुकता नहीं । ऊंचाइसे गिरने अथवा उस- 
पर जोरका आघात होनेसे उसके डुकडे डुकडे हो जाते हैं। यह 
लोहा तपाकर लाळ करनेके पञ्चात्‌ उसपर जल छोडनेसे फूट 
जाता ई। ललाई आने तक इसे उष्णता देनेसे यह मुलायम हो 
जाता और सुफेदी आने तक तपानेसे सरळतापूर्वक जोडा जा 
सकता है । यह चुम्बक से अत्यन्त शीघ्र आकर्षित हो जाता और 
उसकाभी चुम्बक बनाया जाता है । किन्तु चुम्बकका आकर्षण 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. ४१९. 
झुण उसमे अधिक कालतक टिकता नहीं । नम जळवायुमें इस 
पर जंग चढ जाता है । ढलाउ लोहेका एक घनइञ्चका वजन०:२६ 
यौण्ड तथा घनफूटका ४५४.५ पोण्ड होता है | 

९ गढाऊ लोहा ( wrought iron )--आजकल बाजारमें 
उत्तम फौळाद अल्प सूल्यमें पाये जानेके कारण गढांऊ लोहेका 
व्यवहार बहोतही कम होने लगा है फिर भी पनालीदार या सादी 
जस्ताचलापत चद्दधर (galvanised iron 8९९६8) गोल आर चोकोर 
छड, जल वाहक पतळी नलिकाएँ, झिरियां ( ४७४ ) बुलट, 
पेंचकस ( 908७४ ) इसके ही बनते हे । 

यह लोहा तपानेपर पय्योप्तरूपसे नरम होता हे ओर ठोक पीस- . 
कर इष्ट आकार द्या जा सकता है। इसका वजन प्रति घन 
इ>वका ०.२८ और घनफुटका 8८० पोण्ड होता हे। यह अणी 

विशेष ढलाऊ लोहेसे क्श (८३८००० ) निकालकर तय्यार ।कया 
जाता है । 

३ फौलाद--फौलादम नरम (५) एवम्‌ कठोर (3970) 
दो प्रमुख जातिया हैं । गडेर, एँगल आयर्न, टी आयन, इत्यादि 
सामान विरोषतया नरम फौलादके बनाते हें । कठोर फौलाद 


& छक 






आकृति नं. १५१ से १७४ 
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हथियार आदि बनानेमें व्यवहृत होता हे । यह महंगा रहता हे । 
नरम फौलादके व्यवहारमें आनेवाले प्रकार आक्काति १५१ से १७४ 
में दिये गये हें । | 

फोलादके गुणधमे--फौलादको आगमे तपाकर उसे अक- 
स्मात्‌ जलमें डुवाकर ठण्डा करनेसे उसमें अत्यन्त कठोरता आ 
जाती है। इसीको फौलादको या हथियारको पानी देना कहते हें । 
कभीकभी फौलादसे बने इए हथियार तथा अन्यान्य सामानका 
` प्रष्ठमाग कठोर बनानेके लिये उसको जानवरोंका सींग, चपड़े, 
हड्डियों अथवा खुरों जलाकर उस राखमें गाड दिया जाता और 
लोहारके सङ्डेमें उसे मध्यम आंचमें तपानेके उपरान्त उसे निकाल- 
कर आंचमें लाळ किया जाता है। और जलसँ छोड दिया जाता 
है। ऐसे करनेसे उसका कवच कठोर बन जाता है। उसको 
अंग्रेजीमें 08९ ॥३९१९०।०४ कहते हें । 


' होहेका जङ्ग--छोहेको नम (जलयुक्त) वायुमें रखनेसे 
उसपर ऑक्सिजनका परिणाम होकर अत्यन्त शीघ्र जङ्ग चढ 
जाता है। लोहेके चद्दरोंपर विशेषतया समुद्के निकरस्थ क्षारयुक्त 
नम वायुमें उसका विशेष भय रहता हे । आरम्मिक थोडेसे चढे 
हुए जङ्गके कारण उसमें एक प्रकारका विद्युत्पवाह प्रवाहित 
होकर पहिले .जड़ग्गम और भी वृद्धि होती हे । लोहेपर जस्तेका 
पतला स्तर देनेसे यह भय कम हो जाता हे । समुद्रकिनारेकी 
जलवायुम स्थित लोहेके जस्तविलेपित चद्दरांके उपर तैलरङ्गगके 
विशेषतया (0० ।९४१ ) रांगेका भस्म शिशीका तेलमें प्िश्चितकर 
उसके विलेपनसे और भी थोडा कम होता हे । आजकल 
चद्दरांका ऊपरी भागपर सिमेण्ट पानीमें मिलाकर उससे पहिला 
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पतला (३३ इञ्च) लेप देते हें और वह सूखजानेपर आठ दस 
दनक पञ्चात्‌ उसपर ओर भी एक दूसरा इतनाही.. पतला लेप 
देते ह । उस समय उसपर १५२० दिनॉंतक पानीका तर देना 
आवस्यक हे । इससे जङ्गका भय बिलकुल नहीं रहता । 

निम्नलिखित सारिणीमें लोहेकी अन्तिम धारण शक्ति 
( Ultimate stress) तथा व्यवद्दार धारण शाक्ते (,working 
$7९६३ ) दिये हैं । 





आन्तम्त व्यवहार 
घारणदशाक्त | धारणराक्त 


























































~ ९९. ०० ४ "| 
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Cast Iron १० ढालते समय 
Prams उसमें आंधेक 
गढ़ाऊ लोहा | २४ | २० | ५ | 8 दोष रह जाते हैं 
Wrought Iron इस हेतु व्यव- 
हू, [७ |" हई ग 7 ॥दहारम धारण- 
करे, र 
फोलाद २ | ३० | ८ | ७॥ शाक्ति न्यून 
Mild Steel रै गिनी जाती है। 
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भवन निर्माणके कायमें जन साधारण रूपसे जो सामान व्यव 
हृतं होता है,-उदाहरणार्थ,-छड़, चिपटी पड्टियां, एंगल (कोण) 
इत्यादि उनके नाप ओर वजन निम्न दारित सारिणीमें दिये गये हेः-- 


सारिणा--१ 
लोह छड़का वजन, छेद, क्षेत्रफल और घेरा । 
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प ल 
गडरा अर्थात्‌ धरनोंमें प्रायः दो प्रकार होते हैं। जिनमेंसे एक 
British Manufactured विलायत निम्मित तथा दूसरा ( ८०00 
०९०१] ) प्रदेशीय कह छाता है। इन दोनोंम प्रथम प्रकारका माल 
उत्कृष्ट एवस्‌ विश्वसनीय होता हे । किन्तु वह इच्छित रा 
नहीं मिलता । बाजारमें जो अधिकाँश रूपसे धरन ठ 02 
प्रायः दूसरे थ्रेणीकी अथात्‌ प्रदेशीय जातिकी होती है क 
वजन उक्त निर्दिष्ट सारिणीमें उल्लेखित कयं अलुसार बि बात 
रहते हैं। यह धरन 8० फुट लम्बाईतककी पायी जाती 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र' ७२७ 


४२८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. 





**/७४/४/%//%./%/”% ० ८१,७०२ ८१.४९. ./”३./%, ANANSI NNN NN “”'*€'४/”%”%.”४%/०% ८७%...» &”%, 





S\N 


देनेसे यह नितान्तं इच्छित लम्बाईके नहीं मिळती । उदाहरणाथ, 
१२ फुटकी धरन मंगवानेसे कुछ १३॥ फुट तककी भी आजाती है, 
परिणाम यह होता है कि इनका मूल्य वजनपर निर्धारित होनेके 
'कारण अवशेष भाग व्यर्थही चला जाता और वह किसी काममें 
'न आने क कारण व्यथेही अधिक व्ययकी ठोकर सहनी पडती हे । 
किन्तु उसके लिये कोई उपाय नहीं है? कितनीही धरनोंधे तो 
उनकी नवीनावस्थामेंही कुछ तिछापन झुकाव पाया जाता है। 
उन्हे इमारती कामोंमें व्यवहृत करनेके पूवव उनपर हथोडे चला- 
'कर सम्यक बनाते हुए काममें लाना पडता है। इन धरनोंमें यदि 
गञ्च चढा हो तो उसे खुरचकर उनपर मिट्ठीके तेळसे तर किया 
हुआ चिथडी घुमाना पडता हे तथा उसे सूखे चिथडेसे पोंछकर 
तैल रइके दो-चार हाथ घुमाने पडते हैं। घरनोंका इमारती काससेँ 
व्यवहृत होनेवाले चूनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना अच्छा नहीं । उस- 
भागपर वज्नलेप (“०९०९०४ ) का व्यवहार करे अथवा ( Stove ) 
विलायती चूल्हेके ( ८०९7 ) ज्वाळा उत्पादक यन्त्र उसका गञ्च 
जलाकर उसे खुरुच डाळे । 





फोलादी चइर 


फीलादी चद्दर निम्नलिखित फीट लम्बाई चौडाईकी मिळती हैः- 
६५३, ६५४, ८१८३, ८१९४, १०३, १०५४, १२५३, १२५४, 
इनकी मोटाई उद, टे, तथा कद, इस हिसावसे एक-एक आनेके 
भमाणमें ( ऽ इञ्चके भमाणमें ) बृद्धिङ्गत होती हुई एक इञ्च तक 
स्थिर रहती हे । | : 
वजन- ६ इञ्ी मोटी चद्दरका प्रति वर्ग फुटके पीछे २.५५ पौण्ड 
होता हे । इससे चाहे जिस मोटाईकी चद्दरका वजन निकाला 
जाता है। उदाहरणार्थ:--१/८" मोटी चद्दरका वजन २-५५५२- 
४५-१०; १/४' चद्दरका २:५५५१०=१०-२० पोण्ड प्रति वर्गफुट 
Galvanised ) होता है । ; 


EN ES क हि न = उ 
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» 
“२ «५५१५४ ९०४४१५७ २५.४ सक २५४१९४४” २.७० NPN, 


~ ९ र 
जस्तेका पानी चढायी हुई चहर - 

इन चद्दरामं दो श्रेणियाँ होती हें। एक तो समान अर्थात्‌ 
समथल पेटेकी तथा दूसरी पनालीदार । इनकी मोटाई इञ्चोंमें न 
निकालकर ' बस्मिङ्गहम वायरगेजके नम्बरोंमें निकाली जाती हे । 
उसे 3. ॥. 6. नम्बर अमुक अथवा केवल २२ गेजी, २४ गेजी 
इस तरह कहते हें । पनालीदार चद्दर २६ से ३२ इञ्ची चौड़ाई 
तथा १८,२०,२२ तथा २४ गेजी मिलती हें। उनकी सारिणी नीचे: 
दी गयी हैः-- 





पनालीदार चइर 


चह्दर | २६ इंची चौडे पनालि- | ३२ इच चौड़ी पनालि-. 
का योंकी रक्तलमे याँकी रत्तलम 


लम्बाई गेज १८ २० | २२ |२४| १८ | २० | २२ | २४ 





६ | ३१ | २४ | १९३१६ ३६ | २८३ | २२ |१९ 
७ | ३६३ | २८ | २३ [१९ | ४२३ | २२ | २७ |२९ 
८ | ४१३ | ३२ | २६ |२२३| ४९ | ३८ | २१ (२१४ 
९ | ४६९ | ३६ | २९३१४ | ५५ | ४२३ | ३४ | २९ 
१० | ५२३ | ३९ | ३२ २७ | ६१ | ४८ | ३९ ९२ 


दो हण्ड्रडवेटमें एक गहा इस हिसावसे लोहेकी चद्दरोंकी गाठे 
आती हैं । कम लम्वाईचाले चद्दरांको कुछ आघक मूल्य देना 
पड़ता है । / क EWE चि 

पनालीदार चद्दर॑ जड़नेके “लिये जस्तेका पानी चढाये हुए... 
पेंच वजनसे मिलते हें । उन्हें विरज, स्कूल, एक सत, आया 
सूत इत्यादि नामोंसे पहिंचानते हें। एक तथा १॥ इती लम्बे एवस, 
3 इऱ्वी मोटे काँटे ग्रोसके भावसे भिळते ६।' ` .. ` ` 
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एक हंड्रेडवेटमें जस्ती स्कू ९४ इंच 'लस्बाइके २४ ओस आते हैं 





२३ 23 33 २१ | 33 33 

- ` - र 39 33 १६ 33 39 

१३ ८ ३ इंची बुगडी बो २२ क 

रइ ?९ ड 2१ 29 २४ १२ १३ 

ड १९ शर 2? 33 ३१ 99 33 

शै १९ ट 99 29 ३२ „, ०१ 

समथल चद्दर ( जस्ती) 
क बह 
आकार be द १८गेज| २० | २९ २४ 
| 














६५३? | ४७ ९४ ३७३ | .३० | २४३ |२० 

६५8 | ६५ १३० | ५० | ४० | ३२३ |२७ पौण्ड 
“८9८३१? | ६३ १९६ | ५० | ४० | ३२३ ९७ 

८'५४' | ८७ | १७४ | ६७ | ५४ | ४३३ 








इसके उप्रान्त (ताम्बा-टीन-जस्ता और शीसा ये सच धातु 
भवन निम्मांण कायम अत्यन्त कम व्यवहृत होते हैं। अतः उनका 
त्रोटक विवरण यहां दिया जायगा । 

' ताम्बा-इस धातु विशेषके मलमिश्चित ढोके विकसित रूपमें पाये 
जाते हैं ।कभी-कभी यह धातु विशुद्ध धातुके रूपमें भी मिलती है । 
किन्तु अधिकतया खदानस निकले हुए तात्र उत्पादक अशुद्ध धाठुके 
डोकोंमें लोह, गन्धक, सुरमा तथा शङ्कियाका सम्मिश्रण रहता है। 
इसकी शुद्धीकरण प्रणाली लौहकी प्रणालीले मिलती जुळतो होती 
है । इसका रङ्ग एक विचित्र रूपका लाल होता है । यह अत्यन्त लोच 
दार धातु है। जिसके कारण इसकी पतली चद्दरं बनायी जा सकतीं 
यवस सूक्माति सूक्ष्म तार खींचा जा सकता हे। इसकी तनाव 
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सहन करनेकी शक्ति गढाऊ लोहेकी अपेक्षा कुछही न्यून अथात 
प्रतिवग इञ्चके हिसाबसे १६ टन होती हे । भवन निस्मोण कायमें 
इसका उपयोग अधिकतया बिजर्लाके सम्पूणेकामों, विभिन्न धातुओं 
के जोडों तथा आवश्यक शुस्बजॉंपर छतोका सुजन करनेमें 
होता है। | i 

जस्ता-इसका विशुद्धीकरण अन्यान्य घातुओंस कुछ प्रथक्‌ 
है । इसकी भी पतली चद्दर बन सकती हें तथा छत-नालियां 
इत्यादि काय्यामें व्यवहृत होता हे। अधिकतया इसका उपयोग 
छोहेकी चद्दर और नलिकाओपर पानी चढाने एवम्‌ जोडमें होता 
है। इसकी सतहपर शुभ्र क्षारसा जम जाता है। किन्तु वह उसके 
अन्तर्गत सूल धातुका संरक्षण करनेमें विशेष उपयोगी होता है । 
समुद्री क्षारयुक्त जलवायु एवस्‌ परिमाणुओंसे यह: शीघ्र विनष्ट 
हो जाता है। 


टीन--भवन निस्माणके कार्यमे इसका व्यवहार मूलरूपमं नहीं 
होता । किन्तु यह जोड अर्थात्‌ टांका देने में विदोष उपयोगी 
होता हे । प्रसङ्कवशात्‌ लोहेकी चद्दरांपर संरक्षक रूपे भी इसका 
प्रयोग होता है । संशोधन प्रणाली अन्य घातुऑसे बहुत कुछ 
साह्य रखती है । टीन अत्यन्त छोचदार एवम्‌ सुइ धातु है।इस 
यर क्षारका प्रभाव शीघ्र नहीं होता । 


शीसा--अज्षुद्ध एवम घाठ मिश्रित ढोकोस इसे भी ताम्बा 
डीन प्रभृति घातुआंकी प्रणालीसे निकाला जाता है। यह अत्यन्त 
नरम-चिम्मड सूक्ष्माति सूकम होनवाला भारी एवम्‌ तनाव और 
बद्धक शक्तिसे विहीन होता है! भवन निम्माणके कायें इसका 
उपयोग समथल छत एवम्‌ चीरेबन्दीके कामम होता है प्रसङ्ग- 
चशात्‌ स्थपतिवग इससे पानीके नलोंको एकसाथ जोडने नथा 
घरनोंको विछावन देने इत्यादिका काम लेता है। इसका उपयोग 
यीनेके जलके हौद अथवा नलो करना स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
अच्छा नहीं । क्योंकि संशोधित पेय जलके कारण यह घाठ 
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पन्ना ज्य का वकक न्या 
अत्यन्त सूक्ष्म प्रमाणमें डुल जाती एवम्‌ उसका सम्मिश्रण उस 
जलके साथ होनेसे वह विषाक्त बनकर रोगोत्पत्तिका कारण बन 
जाता हे । शीसेपर तेजाबकी तरह तीक्षण आम्लका कोई परिणाम 
नहीं होता । छत पर एकत्रित होनेवाले वर्षाके जलकी निकांसीके 
त यी जानेवाली नालियोंके सूजनमें भी इसका व्यवहार 
हाता ह। 


पीतल--यह मिश्रित घातु है । इसमें जस्ता और ताम्बा अनु- 
कम से १:२ प्रमाणमें सम्मिलित रहता हे । इसमें उतने शीघ्र जङ्ग 
लगनेका भय नहीं रहता जितना लोहे और तास्बेके सस्चन्धमें 
रहता हे । साथही माञ्चनेपर इसमें चमक खूब आ जाता है। सवन 
सम्बन्धी कायेमें इसका उपयोग, खिटकियां, सिकडियाँ, कोइडे; 
ताले, पेंच, इत्यादि छोटे-छोटे कार्यामे होता हे । 

भरत-यह भी मिश्रित धातु है। जिसमें ताम्बा और टीनका 
सम्मिश्रण होता है। यह भी. उपरोक्त प्रकारके छोटे-छोटे काय्याँमें 
व्यवहृत होता है । 


अन्य मिश्रित घातुओंका सम्बन्ध भवनसम्बन्धी कार्योंसे न 
होनेके कारण उनका विवरण यहाँ लिखना व्यर्थ और अन- 
वश्यक हे । 
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